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Bộ công cụ chính 


Bộ công cụ kết hợp 2-5 
Bộ giá đỡ dụng cụ 6-1 B 
Bộ công cụ sửa chữa di động 4 3-1 2 


Bộ công cụ sửa chữa cơ bản 4 7-1 0 


Bộ công cụ chính 


09510 150Pc. 1/4"x3/8"xBộ công cụ cơ học 1/2" Dr. 


09013 88Pc. 1/4"xBộ ổ cắm Dr. 1/2" 


®10 cái. 1/4* Ổ cắm Dr. 6Pt (4,5,6,7,8,9,10,11,12,13mm) 

®10 cái. 1/4 Dr. Ổ cắm 6Pt (5/32",3/16",7/32",1/4',9/32",5/16",11/32",3/8",7/ 16",1/2") 

®6PC. 1⁄4 Tiến sĩ 6Pt. Ổ cắm sâu (4,5,6,7,8,9mm) 

®1PC. 1/4 Dr. Nhanh chóng phát hành Ratchet 5" 

®2 máy tính để bàn. 14 Thanh mở rộng Dr. (2",4") 

®1PC. 1/4 Dr. Universal Joint 

®1PC. Tay cầm Spiner 1/4 Dr. 

®1PC. Bộ chuyển đổi bit 1/4 Dr. 14Fx/4Hexagon 

®7PC. 1/4 Mũi lục giác dài 25 mm, Torx chống giả mạo (TT10,TT15,TT20,TT25,TT27,TT30,TT40) 
®11PC. 3/8 Dr. 6PL Socke (9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm) 

®9PC. 3/8* Tiến sĩ 6Pt. Ổ cắm (3/8",7/16",1/2",9/16",5/8",11/16",3/4",13/16",7/8") 

'®6PC. 3/8* Tiến sĩ 6PL. Ổ cắm sâu (10,11,12,13,14,15mm) 

®8 cái. 8/3°Ổ cắm Dr. Rách (E8,E10,E11,E12,E14,E16,E18,E20) 

®2 máy tính để bàn. 3/Br Dr. Ổ cắm bugi (16,21mm) 

®3Pc. 3/8* Ổ cắm bit Dr., có rãnh (4,5,5,6,5MM) 

®6 cái. 3/8"Dr. Ổ cắm bit Pilillis (#1,#2,#3)x2pc 

®6PC. Lục giác ổ cắm 3/8 Dr. Bit (3,4,5,6,8,10mm) 

®3Pc. Ổ cắm bit 3/8 Dr. Tonx (T20,T30,T40) 

®4 cái. Ổ cắm bit 3/8* Dr., Chiều dài 50mm, Torx chống giả mạo (TT45,TT50,TT55,TT60) 
®1PC. 3/8 Dr. Nhanh chóng phát hành Ratchet 8" 


#2 máy tính để bàn. Thanh mở rộng khóa 3/8 Dr. Locking (3",6") 

®1PC. 3/8 Tiến Sĩ Phổ Thông 

®6 cái. 1/2 Tiến sĩ 6Pt. Ổ cắm sâu (10,12,13,14,17,19mm) 

'®8 cái. Ổ cảm V/2 Dr.12PL (20,21,22,24,27,30,32,34mm) 

®4 cái. 1/2 Dr. 12Pt Socke (15/16",1",1-1/16",1-1/4") 

®1PC. 1/2 Dr. Nhanh chóng phát hành Ratchet 10" 

#2 máy tính để bàn. Thanh nối dài 1/2 Dr. (5",10") 

®1PC. 1/2 Tiến sĩ Universal Joint 

®12Pc. Cờ lê kết hợp (8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm) 
®3Pc. Cờ lê vặn đầu BOx (8x10,12x13,17x19mm) 
'®9Pc. Bộ chìa khóa lục giác đầu bi tay dài (1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm) 
®2 máy tính để bàn. Tuốc nơ vít xuyên thấu, có rãnh (6x150,8x200mm) 
®1PC. Tuốc nơ vít xuyên suốt Pillipis #2x150mm 


®13Pc. 1⁄4 Tiến sĩ 6Pt. Ổ cắm (3,5,4,4,5,5,5,5,6,7,8,9,10,11,12,13mm) 
®6 cái. 1/4 Tiến sĩ 6Pt. Ổ cắm sâu (8,9,10,11,12,13mm) 

®3Pc. Ổ cắm bit 1⁄4 Dr., có rãnh (4,5,5,6,5mm) 

®4PC. Ổ cắm bit 1⁄4 Dr., Pillis (#1,#2)x2pc 

®4 cái. 1/4* Ổ cắm bít Dr., hình lục giác (3,4,5,6mm) 

®6 cái. Ổ cắm bit 1/4 Dr., Torx (T8,T10,T15,T20,T25,T30) 

®1 cái. 1/4 Dr. Nhanh chóng phát hành Ratchet 5" 

®2 máy tính để bàn. Thanh mở rộng Dr. 1/4" (2",4") 

®1 cái. Tay cầm chữ T trượt 1/4" Dr. 4" 

®1 cái. 1/4 Dr. Universal Joint 

®1 cái. Tay cầm Spinner 1⁄4 Dr. 

®17Pc. Ổ cắm 1/2" Dr. 6Pt. (10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,27,30,32mm) 
®6 cái. Ổ cắm sâu 1/2" Dr. 6Pt. (14,15,16,17,18,19mm) 

®2 máy tính để bàn. 1/2* Ổ cắm bugi Dr. (16/21mm) 

®1 cái. 1/2* Dr. Bánh cóc tháo nhanh 10" 

®2 máy tính để bàn. Thanh kéo dài 1/2"Dr. (5",10") 

®1PC. 1/2* Dr. Universal Joint 


®1 cái. Bộ chuyển đổi ổ cắm 3 chiều 3/8* Dr. 

®1 cái. Bộ chuyển đổi bit 1/2* Dr. Hình lục giác 1/2"Fx5/16 

®3Pc. Mũi lục giác 5/16", dài 30mm, có rãnh (8,10,12mm) 

®4 cái. Đầu vít chuôi lục giác 5/16", dài 30mm, chốt (#3,#4)x2pc 
®4 cái. Mũi lục giác 5/16", dài 30mm, hình lục giác (8,10,12,14mm) 
®4 cái. Mũi lục giác 5/16", dài 30mm, Torx (T40,T45,T50,T55) 


KHÔNG. 3 b4 8 


KHôNG. 3 tỹ Mã 


09510 - 1 13.6 


09013 - 3 19.7 


ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


Á\ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


09014 124Pc. 1/4"x3/8"xBộ công cụ cơ học 1/2" Dr. 09403 80Pc. 1/4" & 1/2" Dr. Bộ cờ lê ổ cắm 


®1 cái. 1/2" Dr. 6Pt. Ổ cắm 10mm 
®1 cái. 1/2" Dr. 6Pt. Ổ cắm 12 mm 
®1 cái. 1/2" Dr. 6Pt. Ổ cắm 13mm 
®1 cái. Ổ cắm 1/2" Dr. 6Pt 14mm 
ắm 1/2" Dr. 6Pt 15mm 
cắm 1/2" Dr. 6Pt 17mm 


®1 cái. Mũi 1/4" 25mm, có rãnh 5,5mm 
. Mũi 1/4" 25mm, có rãnh 6,5mm 
ái. Mũi 1/4" chuôi 25mm, lục giác 3mm 


ái. Mũi 1/4" chuôi 25mm, lục giác 4mm 


ái. Mũi 1/4" chuôi 25mm, lục giác 5mm 


ái. Mũi 1/4" chuôi 25mm, lục giác 6mm 


'®10 cái. Ổ cắm 1/4" Dr. 6Pt. (4,5,6,7,8,9,10,11,12,13mm) 


'®10 cái. Ổ cắm 1/4" Dr. 6Pt. (5/32",3/16",7/32",1/4",9/32",5/16",11/32",3/8", 7/16",1/2") 


®1 cái. Ổ cắm 1/2" Dr. 6Pt 19mm 
®1 cái. 1/2" Dr. 6Pt. Ổ cắm 21mm 


ái. Mũi khoan 1/4" 25 mm, Torx T10 
ái. Mũi khoan 1⁄4" 25 mm, Torx T15 


Ổ cằm 1/2" Dr. 6Pt 22mm 


ái. Mũi khoan 1/4" 25 mm, Torx T20 


Ổ cắm 1/2" Dr. 6Pt 24mm 


®3Pc. Ổ cắm sâu 1/4" Dr. 6Pt. (8,10,12mm) 
®1 cái. 1/4" Dr. Chốt tháo nhanh 5" 

®1 cái. Thanh mở rộng 1/4" Dr. 2" 

®1 cái. Khớp nối đa năng 1/4" Dr. 


®1 cái. Tay cầm Spinner 1/4" Dr. 


ái. Mũi khoan 1/4" 25 mm, Torx T25 

®1 cái. Ổ cắm 1/2" Dr. 6Pt 27mm ái. Mũi khoan 1/4" 25 mm, Torx T27 

®1 cái. Ổ cảm 1/2" Dr. 6Pt 30mm ái. Mũi khoan 1/4" 25 mm, Torx T30 

®1 cái. Ổ cảm 1/2" Dr. 6Pt 32mm ®1 cái. Mũi khoan 1/4" 25 mm, Torx T40 

*1 cái. Ổ cắm bugi 1/2" Dr. 16mm ®1 cái. Mũi 1/4" 25mm, Phillips #1 
*1 cái. Ổ cắm bugi 1/2" Dr. 21mm *1 cái. Mũi 1/4" 25mm, Phillips #2 
®1 cái. Thanh mở rộng 1/2" Dr. 5" *1 cái. Mũi 1/4" 25mm, Phillips #3 
®1 cái. Thanh mở rộng 1/2" Dr. 10" *®1 cái. Cờ lê kết hợp 8mm 

®1 cái. 1/2" Dr. Quick Release Ratchet 10" *®1 cái. Cờ lê kết hợp 10mm 

®1 cái. Bộ chuyển đổi ổ cảm 3 chiều 3/8" Dr. 3/8"Fx1/2"M»1 cái. Cờ lê kết hợp 12mm 

®1 cái. Khớp nối đa năng 1/2" Dr. ®1 cái. Cờ lê kết hợp 13mm 


1 cái. Bộ chuyển đổi bit 1⁄4" Dr. Hình lục giác 1/4"Fx1/4" 

®7Pc. Đầu mũi lục giác 1/4", dài 25mm, Torx® chống giả mạo (TT10,TT15,TT20,TT25,TT27,TT30,TT40) 
®11 cái. Ổ cắm 3/8" Dr. 6Pt. (9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm) 

®9Pc. Ổ cắm 3/8" Dr. 6Pt. (3/8",7/16",1/2",9/16",5/8",11/16",3/4",13/16", 7/8") 

®7Pc. Ổ cắm sâu 3/8" Dr. 6t. (13,14,15,16,17,18,19mm) 

'®2 máy tính để bàn. Ổ cắm Dr. Bit 3/8", có rãnh (5,5,6,5mm) 


®4 cái. Ổ cắm bit Dr. 3/8", Phillips (#1,#2)x2pc ®1 cái. 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cắm 4mm *1 cái. Cờ lê kết hợp 14mm 
®%4 cái. Ổ cắm bit Dr. 3/8", hình lục giác (3,4,5,6mm) ®1 cái. 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cắm 5 mm *®1 cái. Cờ lê kết hợp 15mm 
®3Pc. Ổ cắm bit 3/8" Dr., Torx® (T20,T30,T40) ®1 cái. 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cắm 6mm *®1 cái. Cờ lê kết hợp 17mm 
®4 cái. Ổ cắm Dr. Bit 3/8", Chiều dài 50mm, Torx® chống giả mạo (TT45,TT50,TT55,TT60) ®1 cái. 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cắm 7mm *®1 cái. Cờ lê kết hợp 19mm 
®1 cái. 3/8" Dr. Nhanh chóng phát hành Ratchet 8" ®1 cái. 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cắm 8 mm ®1 cái. Chìa khóa lục giác tay dài 1,5mm 

®2 máy tính để bàn. Thanh mở rộng Dr. 3/8" (3",6") ®1 cái. 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cắm 9mm ®1 cái. Chìa khóa lục giác tay dài 2 mm 

®1 cái. Khớp nối đa năng 3/8" Dr. ®1 cái. 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cắm 10mm ®1 cái. Chìa khóa lục giác tay dài 2,5mm 

®1 cái. Bộ chuyển đổi ổ cắm 3/8" Dr. 3/8"Fx1/4"M ®1 cái. 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cắm 11mm ®1 cái. Chia khóa lục giác tay dài 3mm 

®1 cái. Bộ chuyển đổi Socker 3 chiều Dr. 3/8" ®1 cái. 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cắm 12mm ®1 cái. Chìa khóa lục giác tay dài 4mm 

®8 cái. Ổ cắm 1/2" Dr. 6Pt. (20,21,22,24,27,30,32,34mm) ®1 cái. 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cắm sâu 8 mm ®1 cái, Chìa khóa lục giác tay dài 5mm 

®4 cái. Ổ cắm 1/2" Dr. 6Pt. (15/16",1",1-1/16",1-1/4") ®1 cái. 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cắm sâu 10 mm ®1 cái. Chia khóa lục giác tay dài 6 mm 

®1 cái. 1/2" Dr. Quick Release Ratchet 10" ®1 cái. 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cắm sâu 12 mm ®1 cái. Tua vít có rãnh 5x75mm 
®2 máy tính để bàn. Thanh kéo dài 1/2" Dr. (5", 10") ®1 cái. 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cắm sâu 13mm ®1 cái. Tua vít có rãnh 6x150mm 
®1 cái. Khớp nối đa năng 1/2" Dr. ®1 cái. Thanh mở rộng 1/4" Dr. 4" ®1 cái. Tua vít Phillips #1x75mm 
'®1 cái. Bộ chuyển đổi ổ cắm 1/2" Dr. 1/2"Fx3/8"M ®1 cái. Thanh mở rộng linh hoạt 1/4" Dr. 6" ®1 cái. Tua vít Phillips #2x150mm 
®1 cái. Bộ chuyển đổi ổ cảm 3 chiều 1/2" Dr. *®1 cái. 1⁄4" Dr. Chốt tháo nhanh 5" ®1 cái. Kìm khớp rãnh 10" 


®12Pc. Cờ lê kết hợp (8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm) 
®1 cái. Cờ lê điều chỉnh 10" 

®2 máy tính để bàn. Tua vít xuyên suốt, có rãnh (6x150,8x200mm) 
®1 cái. Tuốc nơ vít xuyên suốt Phillips #2x150mm 

*5 cái. Bộ vắt ren thô 


®1 cái. Tay cầm chữ T trượt 1/4" Dr. 4" *1 cái. Kìm đa năng 7" 
*1 cái. Búa kỹ sư Hickory 500g 


*1 cái. Kìm chéo 6" 


®1 cái. Tay cầm Spinner 1/4" Dr. 

®1 cái. Khớp nối đa năng 1⁄4" Dr. 

®1 cái. Bộ chuyển đổi bit 1/4" Dr. Hình lục giác 1/4"Fx1/4" 
®1 cái. 1/4" Chân 25mm, có rãnh 4mm 


KHÔNG. #3 tơ KHÔNG. đŒ3 tự 


09014 - 2 20,5 09403 - 2 18,4 


Á Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 
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09404 101Pc. 1/4" & 1/2" Dr. Bộ cờ lê ổ cắm 


09516 58Pc. Bộ công cụ cơ khí 


®1 cái. 1/2" Dr. 6Pt. Ổ cắm 8 mm 

®1 cái. Ổ cắm 1/2" Dr. 6Pt 9mm 

®1 cái. 1/2" Dr. 6Pt. Ổ cắm 10mm 

®1 cái. 1/2" Dr. 6Pt. Ổ cắm 11mm 

®1 cái. 1/2" Dr. 6Pt. Ổ cắm 12 mm 

®1 cái. 1/2" Dr. 6Pt. Ổ cắm 13mm 

®1 cái. Ổ cắm 1/2" Dr. 6Pt 14mm 

®1 cái. Ổ cắm 1/2" Dr. 6Pt 15mm 

®1 cái. Ổ cắm 1/2" Dr. 6Pt 16mm 

®1 cái. Ổ cắm 1/2" Dr. 6Pt 17mm 

®1 cái. Ổ cắm 1/2" Dr. 6Pt 18mm 

®1 cái. Ổ cắm 1/2" Dr. 6Pt 19mm 

®1 cái. 1/2" Dr. 6Pt. Ổ cắm 20 mm 

®1 cái. 1/2" Dr. 6Pt. Ổ cắm 21mm 

®1 cái. Ổ cắm 1/2" Dr. 6Pt 22mm 

®1 cái. 1/2" Dr. 6Pt. Ổ cắm 23mm 

®1 cái. Ổ cắm 1/2" Dr. 6Pt 24mm 

®1 cái. Ổ cắm 1/2" Dr. 6Pt 27mm 

®1 cái. Ổ cắm 1/2" Dr. 6Pt 30mm 

®1 cái. Ổ cắm 1/2" Dr. 6Pt 32mm 

*1 cái. Ổ cắm bugi 1/2" Dr. 16mm 
*1 cái. Ổ cắm bugi 1/2" Dr. 21mm 
®1 cái. Thanh mở rộng 1/2" Dr. 10" 

®1 cái. Thanh mở rộng khóa Dr. 1/2" 5" 
®1 cái. 1/2" Dr. Quick Release Ratchet 10" 
®1 cái. Tay cầm chữ T trượt 1/2" Dr. 10" 

®1 cái. Khớp nối đa năng 1/2" Dr. 

®1 cái. 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cắm 3,5mm 

®1 cái. 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cắm 4mm 

®1 cái. 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cắm 4,5 mm 

®1 cái. 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cắm 5 mm 


*1 cái. Mũi 1/4" 25mm, Philips #2 
®1 cái. Mũi 1/4" 25mm, Phillips #3 
®1 cái. Mũi khoan 1⁄4" 25 mm, Torx T10 

®1 cái. Mũi khoan 1⁄4" 25 mm, Torx T15 

'®1 cái. Mũi khoan 1/4" 25 mm, Torx T20 

®1 cái. Mũi khoan 1⁄4" 25 mm, Torx T25 

®1 cái. Mũi khoan 1⁄4" 25 mm, Torx T27 

'®1 cái. Mũi khoan 1/4" 25 mm, Torx T30 

®1 cái. Mũi khoan 1⁄4" 25 mm, Torx T40 

®1 cái. Mũi 1/4" chuôi 25mm, lục giác 2mm 
®1 cái. Mũi 1⁄4" chuôi 25mm, lục giác 3mm 
®1 cái. Mũi 1⁄4" chuôi 25mm, lục giác 4mm 
®1 cái. Mũi 1/4" chuôi 25mm, lục giác 5mm 
®1 cái. Mũi 1⁄4" chuôi 25mm, lục giác 6mm 
®1 cái. Cờ lê kết hợp 8mm 

®1 cái. Cờ lê kết hợp 10mm 

*1 cái. Cờ lê kết hợp 11mm 

®1 cái. Cờ lê kết hợp 12mm 

®1 cái. Cờ lê kết hợp 13mm 

*1 cái. Cờ lê kết hợp 14mm 

®1 cái. Cờ lê kết hợp 15mm 

®1 cái. Cờ lê kết hợp 17mm 

*1 cái. Cờ lê kết hợp 19mm 

®1 cái. Cờ lê kết hợp 22mm 

®1 cái. Cờ lê đai ốc loe 8x10mm 

*®1 cái. Cờ lê đai ốc loe 10x12mm 

®1 cái. Cờ lê đai ốc loe 13x14mm 

®1 cái. Cờ lê đai ốc loe 16x17mm 

®1 cái. Tua vít có rãnh 5x75mm 

®1 cái. Tua vít có rãnh 6x150mm 

®1 cái. Tua vít Phillips #1x75mm 


®1 cái. 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cắm 5,5mm 
®1 cái. 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cảm 6mm 
®1 cái. 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cắm 7mm 
®1 cái. 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cắm 8 mm 
®1 cái. 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cảm 9mm 
®1 cái. 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cắm 10mm 


*®1 cái. Tua vít Phillips #2x150mm 
®1 cái. Kìm khớp rãnh 10" 

*®1 cái. Kìm đa năng 7" 

*1 cái. Búa kỹ sư Hickory 500g 
*1 cái. Kìm chéo 6" 

®1 cái. Kìm mũi dài 6" 


®Bộ ổ cảm lục giác 14Pc 10MM (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19MM) 

®1 Cờ lê bánh cóc nhả nhanh đặc biệt dòng 10MM 

®1Pc 10MM loạt khớp nối đa năng 

®Bộ khóa lục giác 9Pc (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10MM) 

® Bộ cờ lê đánh bóng đầy đủ 12Pc (Số liệu) (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19MM) 
®1 Cờ lê vặn kết hợp đánh bóng hoàn toàn 17MM 


®1 cái. 1⁄4" Dr. 6Pt. Ổ cắm 11mm 

®1 cái. 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cảm 12mm 

®1 cái. Khớp nối đa năng 1/4" Dr. 

®1 cái. Tay cầm chữ T trượt 1/4" Dr. 4" 

®1 cái. 1/4" Dr. Chốt tháo nhanh 5" 
®1 cái. Thanh mở rộng linh hoạt 1/4" Dr. 6" 
®1 cái. Thanh mở rộng 1⁄4" Dr. 4" 


®1 cái. Bộ chuyển đổi bit 1/4" Dr. Hình lục giác 1/4"Fx1/4" 


®1 cái. Tay cầm Spinner 1/4" Dr. 

®1 cái. 1/4" Chân 25mm, có rãnh 4mm 
®1 cái. Mũi 1/4" 25mm, có rãnh 5,5mm 
®1 cái. Mũi 1/4" 25mm, có rãnh 6,5mm 
*1 cái. Mũi 1/4" 25mm, Phillips #0 


®1 cái. Cờ lê điều chỉnh 8" 

®1 cái. Dụng cụ gắp từ tính 380mm 
®1 cái. Chìa khóa lục giác tay dài 1,5mm 
®1 cái, Chìa khóa lục giác tay dài 2 mm. 
®1 cái. Chìa khóa lục giác tay dài 2,5mm 
®1 cái. Chìa khóa lục giác tay dài 3mm 
®1 cái, Chìa khóa lục giác tay dài 4mm 
®1 cái. Chìa khóa lục giác tay dài 5mm 
®1 cái, Chìa khóa lục giác tay dài 6 mm. 
®1 cái, Chìa khóa lục giác tay dài 8 mm. 
®1 cái. Chìa khóa lục giác tay dài 10mm 
®1 cái. Đục nguội 15mm 

®1 cái. Đục tâm 4x120mm 


®1 Cờ lê điều chỉnh 10" 


®Cờ lê vặn kết hợp 2Pc (13, 14MM) 
®Bộ tua vít có rãnh 3Pc (6 x 38MM, 3,2 x 75MM, 5 x 100MM) 
®Bộ tua vít Phillips 4Pc (#2 x 38MM, #0 x 75MM, #1 x 100MM, #2 x 150MM) 


®1 Kìm kết hợp 8" 
®1 kìm mũi dài 6" 


®1 Kìm vòng kẹp bên ngoài 5", đầu thẳng 

®1Pc vòng kẹp bên trong Kìm 5", đầu thẳng 

*1 thước dây thép dòng Kairui 3M x 16MM 
®1 bộ thước lá 23 mảnh (Hệ mét) (0,02MM-1MM) 


®1 thước thép thẳng 300MM 
*1 búa bóng FRP 1 Ib 


*1 công cụ thu từ tính 380MM 


*1 cái. Mũi 1/4" 25mm, Phillips #1 ®1Pc dao cắt 8 điểm có tay cầm bằng nhựa 18 x 100MM 


KHÔNG. đŒ3 t KHÔNG. œ3 mỹ 


09404 - 1 12.6 09516 - 2 


ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


09517 76Pc. 1/4"xBộ công cụ cơ học 1/2" Dr. 09519 76Pc. 1/4" & 1/2" Dr. Bộ cờ lê ổ cắm 


®12Pc. Ổ cắm 1/4" Dr. 6Pt. (4,4,5,5,5,5,6,7,8,9,10,11,12,13mm) 


®1 cái. 1/4" Dr. Chốt tháo nhanh 5" ®2 máy tính để bàn. 1/4", 1/2" Dr. Bánh cóc nhả nhanh 

®1 cái. Tay cầm Spinner 1/4" Dr. ®7Pc. 1/4" Dr. 6pt. Ổ cắm hệ mét 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm 

®1 cái. Bộ chuyển đổi bit 1⁄4" Dr. Hình lục giác 1/4"Fx1/4" ®18Pc. Ổ cắm bit 1⁄4" Dr. có 

®3Pc. Mũi lục giác 1⁄4", chiều dài 25mm, có rãnh (4,5,5,6,5mm) rãnh 4, 5,5, 6,5 mm Philips 

®3Pc. Mũi lục giác 1/4", dài 25mm, Phillips (#1,#2,#3) #1,#2 

®6 cái. Mũi lục giác 1/4", dài 25mm, hình lục giác (2,2,5,3,4,5,6mm) Pozidriv #1, #2 

®6 cái. Mũi lục giác 1⁄4", dài 25mm, Torx® (T10,T15,T20,T25,T27,T30) Torx® T8, T10, T15,T20, T25, T30, T40 Lục 

'®9Pc. Ổ cắm 1/2" Dr. 6Pt. (10,12,13,14,15,16,17,19,22mm) giác 3, 4, 5, 6 mm 

®1 cái. Khớp nối đa năng 1/2" Dr. ®12Pc. 1/2" Dr. 6pt. Ổ cắm hệ mét 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm 

®1 cái. 1/2" Dr. Quick Release Ratchet 10" ®9Pc. Cờ lê kết hợp 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19,22 mm 

®1 cái. Thanh mở rộng 1/2" Dr. 5" ®15 cái. 5/16" Chân 30L có 

®1 cái. Cờ lê điều chỉnh 10" rãnh 8, 10, 12mm 

®7Pc. Cờ lê kết hợp (11,12,13,14,15,17,19mm) Phillips #3, #4 

®9Pc. Bộ chìa khóa lục giác đầu bi tay dài (1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm). Pozidriv #3, #4 

#2 máy tính để bàn. Tua vít có rãnh (6x38,6x100mm) Torx® T40, T45, T50, T55 

®2 máy tính để bàn. Tua vít Phillips (#2x38,#2x100mm) Lục giác 8, 10, 12, 14mm 

*1 cái. Kìm đa năng 7” ®2 máy tính để bàn. Ổ cắm bugi 1/2" Dr. 16, 21 mm 

*®1 cái. Kìm mũi dài 6" ®11 cái. Phụ kiện 

®1 cái. Kìm khớp rãnh 10" Tay cầm chữT 1/4" Dr. 

*1 cái. Kìm khóa 10”, hàm thẳng Phần mở rộng Dr. Flex 1⁄4" 

*®1 cái. Búa Hickory Ball Pein 1Lb. 1⁄4" Dr. Thanh mở rộng Wobble 2", 4" 

®1 cái. Máy cưa mini 6" 1/2" Dr. Thanh mở rộng Wobble 5", 10" 

®1 cái. Bàn chải đồng có tay cầm bằng gỗ 1/4", 1/2" Dr. Universal Joints 

®1 cái. Dao bấm nhựa, 8 mũi, 18x100mm Tay cầm Dr. Spinner 1/4" Tay 

®1 cái. Thước dây 5mx19mm cầm Dr. T-Tay cầm 1/2" 

®14Pc. Bộ đồng hồ đo cảm biến 0,05-1,00mm Bộ chuyển đổi bit Dr. 5/16" Shank x 1/2" 
= 3 % mm 3 % 
09517 - 2 09519 0 3 20.6 

Á Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 
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09901 66Pc. Bộ ổ cắm Dr. 1/4" 09903 27Pc. Bộ ổ cắm Dr. 1/2" 


®14Pc. Ổ cắm 1/4" Dr. 6pt ®1 cái. 1/4" Dr. Chốt tháo nhanh 5" 
(3,5,4,4,5,5,5,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14MM) ®1 cái. Thanh mở rộng 1/4" Dr. 2" 
®12Pc. Ổ cắm dài 1/4" Dr. 6pt ®1 cái. Thanh mở rộng 1⁄4" Dr. 4" 
(4,4,5,5,5,5,6,7,8,9,10,11,12,13MM) ®1 cái. Tay cầm chữ T trượt 1/4" Dr. 4" 
®23Pc. Ổ cắm Dr. Bits 1/4" ®1 cái. Khớp nối đa năng 1/4" Dr. ®17Pc. Ổ cắm 1/2" Dr. 6pt (10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24,27,30,32,34MM) 
có rãnh (4,5,5,6,5MM) ®1 cái. Thanh mở rộng linh hoạt 1/4" Dr. 6" ®5 cái. Ổ cắm dài 1/2" Dr. 6pt (10,13,17,19,22MM) 
Phillip (#1,#2,#3) ®1 cái. Giá đỡ bit thay đổi nhanh từ tính 1⁄4" Dr. ®1 cái. 1/2" Dr. Quick Release Ratchet 10" 
Phổ Tử (#1,#2,#3) *®1 cái. Giá đỡ bit Dr. 1/4" ®1 cái. Thanh mở rộng 1/2" Dr. 10" 
Torx (T-8,T-10,T-15,T-20,T-25,T-27,T-30,T-40) Lục ®Được thiết kế để quản lý dụng cụ trong xưởng, vừa vặn để nằm ®1 cái. Khớp nối đa năng 1/2" Dr. 
giác (3,4,5,6,7,8MM) trong ngăn kéo của xe đẩy dụng cụ SATA. ®1 cái. Thanh mở rộng khóa Dr. 1/2" 5" 
®8 cái. 1/4" Dr. 25MM Bits, ®Bộ khay chức năng giúp lấy và trả dụng ®1 cái. Bộ chuyển đổi ổ cắm 3 chiều 1/2" Dr. 1/2"Fx3/8"M 
có rãnh (3,4,5,6MM) cụ nhanh chóng ® Được thiết kế để quản lý dụng cụ trong xưởng, vừa vặn để nằm trong ngăn kéo của xe đẩy dụng cụ SATA 
Phillip (#0,#1,#2,#3) ®Nhiều bộ khay có sẵn cho khách hàng lựa chọn *Bộ khay chức năng giúp lấy và trả dụng cụ nhanh chóng 
®1 cái. Tay cầm Spinner 1/4" Dr, để sử dụng phù hợp ®Nhiều bộ khay có sẵn cho khách hàng lựa chọn để sử dụng phù hợp 


KHÔNG. DàixWxH(mm) #3 t KHÔNG. DàixWxH(mm) 3 tự 


09901 375x185x45 - 4 8,8 09903 375x185x45 - 4 18 


Ñ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. Ñ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


09902 33Pc. Bộ ổ cắm Dr. 3/8" 


®Ổ cắm 15Pc.3/8" Dr. 6pt (8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22/24MM) 

®8 cái. Ổ cắm dài 3/8" Dr. 6pt (10,11,12,13,14,15,17,19MM) 

®3Pc.3/8" Dr. 3/8" Ổ cắm bugi Dr.(16,18,21MM) 

®1 cái, 3/8" Dr. Nhanh chóng phát hành Ratchet 8" 

®1 cái. Thanh nối dài 3/8" Dr. 10" 

®1 cái. Bộ chuyển đổi ổ cắm 3/8" Dr. 3/8"Fx1/4"M 

®1 cái. Khớp nối đa năng 3/8" Dr. 

®1 cái. Bộ chuyển đổi bit 3/8" Dr. Hình lục giác 3/8"Fx1/4" 

®1 cái. 3/8" Thanh mở rộng Dr. Locking 3" 

®1 cái. Bộ chuyển đổi ổ cắm 3 chiều 3/8" Dr. 3/8"Fx1/2"M 

® Được thiết kế để quản lý dụng cụ trong xưởng, vừa vặn để nằm trong ngăn kéo của xe đẩy dụng cụ SATA. 
*Bộ khay chức năng giúp lấy và trả dụng cụ nhanh chóng 
® Nhiều bộ khay có sẵn cho khách hàng lựa chọn để sử dụng phù hợp 


KHỐNG. DàixWxH(mm) \sz, Bộ giá đỡ công cụ SATA 09901-09915 cung cấp tổ hợp công cụ mô-đun, với mỗi ngăn kéo 3 nhóm 
mô-đun để đáp ứng các yêu cầu khác nh ủa doanh nghiệp và trạm làm việc cũng như hỗ trợ 
09902 | 375x185x45 - 4 quản lý 55. 


Ñ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


09904 10Pc. Bộ cờ lê kết hợp và mở 


09906 30Pc. Bộ cờ lê kết hợp & chìa khóa lục giác 


sCờ lê vặn kết hợp 43206 13mm 

»®Cờ lê vặn kết hợp 43207 14mm 

®Cờ lê đầu mở 41201 6x7mm 

sCờ lê đầu mở 41202 8x10mm 

®Cờ lê đầu mở 41203 10x12mm 

®Cờ lê đầu mở 41204 11x13mm 

®Cờ lê đầu mở 41205 12x14mm 

®Cờ lê đầu mở 41210 22x24mm 

®Cờ lê đầu mở 41212 24x27mm 

®Cờ lê đầu mở 41213 30x32mm 

®Được thiết kế để quản lý dụng cụ trong xưởng, vừa vặn để nằm trong ngăn kéo của xe đẩy dụng cụ SATA. 
*Bộ khay chức năng giúp lấy và trả dụng cụ nhanh chóng 
®Nhiều bộ khay có sẵn cho khách hàng lựa chọn để sử dụng phù hợp 


®Cờ lê kết hợp 40203 8mm 
»Cờ lê kết hợp 40204 9mm 
®Cờ lê kết hợp 40205 10mm 
®Cờ lê kết hợp 40206 11mm 
»Cờ lê kết hợp 40207 12mm 
®Cờ lê kết hợp 40208 13mm 
®Cờ lê kết hợp 40209 14mm 
»Cờ lê kết hợp 40210 15mm 
®Cờ lê kết hợp 40211 16mm 
®Cờ lê kết hợp 40212 17mm 
»Cờ lê kết hợp 40213 18mm 
®Cờ lê kết hợp 40214 19mm 
®09101 9Pc. Bộ chìa khóa lục giác đầu bi cực dài (1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm) 


®09702 9Pc. Bộ khóa Torx® chống giả mạo tay dài (T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40,T45,T50) 


®Được thiết kế để quản lý dụng cụ trong xưởng, vừa vặn để nằm trong ngăn kéo của xe đẩy dụng cụ SATA. 
*®Bộ khay chức năng giúp lấy và trả dụng cụ nhanh chóng 
®Nhiều bộ khay có sẵn cho khách hàng lựa chọn để sử dụng phù hợp. 


KHÔNG. DàixWxH(mm) cz tw 


KHÔNG. DàixWxH(mm) c? z4 


09904 375x185x45 - 4 


10.1 


09906 375x185x45 - 4 


Ñ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


09905 10Pc. Bộ khay cờ lê hộp bù số liệu 


Á Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


09907 8Pc. Bộ khay cờ lê kết hợp hệ mét 


®Cờ lê đầu hộp 42213 6x7mm 

®Cờ lê đầu hộp 42201 8x10mm 

®Cờ lê đầu hộp 42202 10x12mm 

®Cờ lê đầu hộp 42203 11x13mm 

®Cờ lê đầu hộp 42204 12x14mm 

®Cờ lê đầu hộp 42205 14x17mm 

®Cờ lê đầu hộp 42206 17x19mm 

®Cờ lê đầu hộp 42207 19x21mm 

®Cờ lê đầu hộp 42208 21x23mm 

®Cờ lê đầu hộp 42211 24x27mm 

®Được thiết kế để quản lý dụng cụ trong xưởng, vừa vặn để nằm trong ngăn kéo của xe đẩy dụng cụ SATA. 
*Bộ khay chức năng giúp lấy và trả dụng cụ nhanh chóng 
®Nhiều bộ khay có sẵn cho khách hàng lựa chọn để sử dụng phù hợp 


®Cờ lê kết hợp 40233 5,5mm 

®Cờ lê kết hợp 40201 6mm 

®Cờ lê kết hợp 40202 7mm 

®Cờ lê kết hợp 40215 20mm 

®Cờ lê kết hợp 40216 21mm 

®Cờ lê kết hợp 40217 22mm 

®Cờ lê kết hợp 40218 23mm 

®Cờ lê kết hợp 40219 24mm 

® Được thiết kế để quản lý dụng cụ trong xưởng, vừa vặn để nằm trong ngăn kéo của xe đẩy dụng cụ SATA 
*®Bộ khay chức năng giúp lấy và trả dụng cụ nhanh chóng 
®Nhiều bộ khay có sẵn cho khách hàng lựa chọn để sử dụng phù hợp. 


KHÔNG. DàixWxH(mm) Œ w 


KHÔNG. DàixWxH(mm) c t 


09905 375x185x45 - 4 


09907 375x185x45 - 4 


Á Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


⁄ 


ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


09908 19Pc. Bộ cờ lê kết hợp Ratcheting 


09910A 8Pc. Bộ tập tin 


*sCờ lê vặn kết hợp 43220 5,5mm»€Cờ lê vặn kết hợp 43212 19mm 
sCờ lê vặn kết hợp 43221 6mm 

®Cờ lê vặn kết hợp 43222 7mm 

sCờ lê vặn kết hợp 43201 8mm 

»Cờ lê vặn kết hợp 43202 9mm 

»®Cờ lê vặn kết hợp 43203 10mm 
*Cờ lê vặn kết hợp 43204 11mm 
»Cờ lê vặn kết hợp 43205 12mm 
»®Cờ lê vặn kết hợp 43206 13mm 
*sCờ lê vặn kết hợp 43207 14mm 
»Cờ lê vặn kết hợp 43208 15mm 
»®Cờ lê vặn kết hợp 43209 16mm 
*sCờ lê vặn kết hợp 43210 17mm 
sCờ lê vặn kết hợp 43211 18mm 


cờ lê vặn 10 mm 
lê vặn 13mm 


cờ lê vặn 19mm 


trong ngăn kéo của xe đẩy dụng cụ SATA 
cụ nhanh chóng 


để sử dụng phù hợp 


®46654 1/4" Bộ chuyển đổi nhanh Dr. cho 
®46655 3/8" Dr. Bộ chuyển đổi nhanh cho cờ 
*46656 1/2" Bộ chuyển đổi nhanh Dr. cho 


®Bộ chuyển đổi bit 46657 cho cờ lê vặn 10 mm 


® Được thiết kế để quản lý dụng cụ trong xưởng, vừa vặn để năm 
*Bộ khay chức năng giúp lấy và trả dụng 


®Nhiều bộ khay có sẵn cho khách hàng lựa chọn 


®Tệp cắt phẳng thứ hai 8" 

®Tập tin cắt nửa vòng thứ hai 8" 

®Tệp cắt thứ hai vuông 8" 

*Tệp cắt thứ hai tròn 8" 

®Tệp cắt ba hình vuông thứ hai 8" 

®Dũa kim dẹt kim cương 3x140mm 

®Dũa kim dẹt kim cương 3x140mm 

*Dũa kim tròn nhọn kim cương 3x140mm 


KHÔNG. DàixWxH(mm) œ3 mỹ 


loi 


KHÔNG. DàixWxH(mm) #3 


09908 375x185x45 - 4 


9,2 


09910A | 18737733 1 


ÑÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


09909A 5Pc. Bộ kẹp 


Ñ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


09911A 4Pc. Bộ kìm bấm vòng 


*®Kìm mũi dài 6" 

*Kìm khóa 6", Mũi dài 

*®Kìm khóa 7”, hàm cong 

®Cờ lê điều chỉnh tay cầm nhúng 8" 
®Cờ lê điều chỉnh tay cầm nhúng 10" 


®Kìm vòng ngoài 7", đầu thẳng 
*®Kìm vòng ngoài 7", đầu cong 
®Kìm vòng kẹp bên trong 7", đầu thẳng 
®Kìm vòng kẹp bên trong 7", đầu cong 


KHÔNG. DàixWxH(mm) œ3 t 


KHÔNG. DàixWxH(mm) c7 


09909A 187x377x33 1 4 


09911A 187x377x33 1 


Ñ\ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


Á\ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


09912A 4Pc. Bộ kìm 


—t 
=—— 
œ 


_ 


®Kìm đa năng 8" 
*®Kìm mũi dài 6" 
*Kìm chéo 6" 
sKìm cắt ngang 6" 


09914 36Pc. 3/8"xBộ khay ổ cắm tác động theo hệ mét 6 điểm 
1/2" Dr. 


®16Pc. Ổ cắm Dr. Impact 1/2" (10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24,27,30,32mm) 
®13Pc. Ổ cắm Dr. TImpact 3/8" (7, 8, 9, 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm) 

®1 cái. Thanh mở rộng tác động 3/8" Dr. 75mm 

®1 cái. Bộ chuyển đổi ổ cắm tác động 3/8" x 1/4" (MxF) 

®1 cái. Bộ chuyển đổi ổ cắm tác động 3/8" x 1/2" (MxF) 

®1 cái. Thanh mở rộng tác động 1/2" Dr. 150mm 

®1 cái. Bộ chuyển đổi ổ cắm tác động 1/2" x 3/8" (MxF) 

®1 cái. Bộ chuyển đổi ổ cắm tác động 1/2" x 3/4" (MxF) 

®1 cái. Khớp nối đa năng tác động 1/2" x 1/2" (MxF) 

® Được thiết kế để quản lý dụng cụ trong xưởng, vừa vặn để nằm trong ngăn kéo của xe đẩy dụng cụ SATA 
*®Bộ khay chức năng giúp lấy và trả dụng cụ nhanh chóng 
®Nhiều bộ khay có sẵn cho khách hàng lựa chọn để sử dụng phù hợp 


KHÔNG. DàixWxH(mm) c7 twW 


KHÔNG. DàixWxH(mm) đŒ tỹ bo! 


09912A 187x377x33 1 4 


09914 375x185x45 = 4 17,4 


Ñ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


09913A 9Pc. Bộ tuốc nơ vít 


Á Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


09915 26Pc. Bộ khay ổ cắm số liệu 1/2" Dr. 6 điểm 


®Tuốc nơ vít có rãnh 3x75mm, 5x100mm, 6x38mm, 6x100mm, 8x150mm 
®Tua vít Phillips #1x75mm, #2x38mm, #2x100mm, #3x150mm 


®20Pc. Ổ cắm 1/2"Dr.6pt (8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32mm) 

®5 cái. Ổ cắm dài 1/2"Dr.6pt (14,17,19,21,24mm) 

®1 cái. 1/2" Dr. Quick Release Ratchet 10" 

®Được thiết kế để quản lý dụng cụ trong xưởng, vừa vặn để nằm trong ngăn kéo của xe đẩy dụng cụ SATA. 
*®Bộ khay chức năng giúp lấy và trả dụng cụ nhanh chóng 

®Nhiều bộ khay có sẵn cho khách hàng lựa chọn để sử dụng phù hợp. 


KHÔNG. DàixWxH(mm) c3 t 


KHÔNG. DàixWxH(mm) Œ tỹ loi 


09913A 187x377x33 1 4 


09915 375x185x45 - 4 15,4 


Á Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 
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ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


09932A 4Pc. Bộ khay dụng cụ nổi bật 


06001A 15Pc. Bộ công cụ cơ bản 


®1 Bộ 5 Cái. Bộ cú đấm 

®1 Bộ 32 Cái. Bộ thước đo cảm biến 

®1 cái. Búa Hickory Ball Pein 24oz 
*1 cái. Búa mặt mềm Hickory 35mm 


448113111 


® Cờ lê điều chỉnh tay cầm nhúng 8" 

Ê Trình điều khiến bit Dr, 1/4" 

®10 cái. Thanh mũi lục giác 1/4"(Phillips #0, #1, #2, #3, Có rãnh 3 MM,4 MM,6 MM, Lục giác 4_ MM,5 
MM,6 MM) 

*Kìm mũi dài 6” 

*Thước dây 3mx16mm 

®Dao bấm bằng nhựa, 8 điểm, 18x100mm 


KHÔNG. DàixWxH(mm) 3 t 


KHÔNG. DàixWxH(mm) c7 t 


09932A | 375x185x45 - 4 15,5 


06001A | 255x130x56 1 12 0,8 


Ñ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


04110 19Pc. Bộ công cụ cơ bản 


Ñ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


06002A 17Pc. Bộ công cụ cơ bản 


®1 cái. Kìm đa năng 6" 

®8 cái. Cờ lê lục giác tay dài (1.5,2,2.5,3,4,5,6,8mm) 

®1 cái. Búa Hickory Claw 0,5Lb. 

®1 cái. Máy cưa mini 6" 

®2 máy tính để bàn. Tua vít có rãnh 3x75mm; Tua vít có rãnh 6x100mm 

®2 máy tính để bàn. Tua vít Phillips #0x75mm; Tua vít Phillips #2x100mm 

*1 cái. Thước dây 3Mx16mm 

®1 cái, Máy kiểm tra mạch 145mm 

*1 cái. Dao cắt 9480mm 

®1 cái. Cờ lê điều chỉnh, Tay cầm nhúng 8" 

®Được thiết kế đặc biệt dành cho các kỹ sư và kỹ thuật viên làm việc đa năng 

®Bổ sung các thành phần chống đông vào vải túi để tránh bị rách vào mùa đông và mang lại cảm 
giác sờ vào thoải mái 

®Thêm lớp lót gia cố để tránh biến dạng khi sử dụng 


Ê Trình điều khiến bit Dr, 1/4" 

®Cờ lê điều chỉnh tay cầm nhúng 8" 

®10 cái. Thanh mũi lục giác 1/4"(Phillips #0, #1, #2, #3, Có rãnh 3 MM,4 MM,6 MM, Lục giác 4_ MM,5 
MM,6 MM) 

*Kìm đa năng 7” 

®Thước dây 3mx16mm 

®Dao bấm bằng nhựa, 8 điểm, 18x100mm 

® Máy kiểm tra mạch 145mm. 


®Búa vuốt tay cầm ngắn bằng sợi thủy tỉnh 


KHÔNG. DàixWxH(mm) Œ? \szf 


04110 - 6 13,5 


06002A_ | 258x177x69 1 số 8 1.4 


ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


Á\ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


06003A 11Pc. Bộ công cụ cơ bản 


06005A 27Pc. Bộ công cụ cơ bản 


®Cờ lê điều chỉnh tay cầm nhúng 8" 
»Tua vít đảo chiều #2&6x100mm 
®Tua vít đảo chiều #1&5x100mm 
*®Kìm đa năng 7” 

®Kìm mũi dài 6” 

®Dao bấm bằng nhựa, 8 điểm, 18x100mm 
®Máy cưa mini 6" 

®Búa vuốt tay cầm ngắn bằng sợi thủy tỉnh 
®Thước dây 3mx16mm 

®Máy kiểm tra mạch 145mm. 

® Băng keo điện PVC 


®Máy cưa mini 6" 

*Kìm mũi dài 6” 
®Băng keo điện PVC 
*Kìm đa năng 6” 

® Máy kiểm tra mạch 145mm. 
®8 cái. Bộ chìa khóa lục giác gấp 
®Thước dây 3mx16mm 

®Đèn pin nhôm, AA 2 cell 

»Tua vít đảo chiều #2&6x38mm 

®Dũa kim dẹt kim cương 5x180mm 

*®Tua vít đảo chiều #1&5x100mm 

®Cờ lê điều chỉnh tay cầm nhúng 8" 

® Búa vuốt tay cầm ngắn bằng sợi thủy tỉnh 

®Dao bãm bằng nhựa, 8 điểm, 18x100mm 

®6 cái. Bộ tuốc nơ vít chính xác, đầu có rãnh & Phillips 


KHÔNG. DàixWxH(mm) œ3 twW hoi KHÔNG. DàixWxH(mm) œ3 tự 
06003A | 316x241x66 †1 số 8 1.7 06005A_ | 316x241x66 †1 số 8 2.2 
Ñ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. Á Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 
06004A 8Pc. Bộ công cụ cơ bản 06008 25Pc. Bộ công cụ cơ bản 
®1 cái. Cờ lê điều chỉnh 8" 
®8 cái. Bộ chìa khóa lục giác gấp (1.5,2,2.5,3,4,5,6,8mm) 
*1 cái. Kìm mũi dài 6" 
*1 cái. Kìm đa năng 6" 
®1 cái. Tua vít có rãnh 5x100mm 
®1 cái. Tua vít Phillips #1x100mm 
®1 cái. Máy kiểm tra mạch 145mm 
®1 cái. Băng cao su cách điện PVC 
*1 cái. Búa Hickory Claw 0,5 Lbs 
®1 cái. Máy cưa mini 6" 
*®Kìm mũi dài 6” ® 2 máy tính để bàn. Lưỡi cưa mini 6" 
*®Kìm đa năng 7” ®1 cái. Kéo thép không gỉ 
®Máy kiểm tra mạch 145mm ®1 cái. Dao cắt 8 điểm 18x100mm 
®Thước dây 3mx16mm *1 cái. Thước dây 5Mx19mm 
®Búa vuốt tay cầm ngắn bằng sợi thủy tinh ®1 cái. Nhíp đầu nhọn 125mm 
®Cờ lê điều chỉnh tay cầm nhúng 8" ®1 cái. Hộp nhựa 
®Tua vít đảo chiều #2&6x100mm ®1 cái. Đèn pin nhôm, AA 2 cell 
®Dao bấm bằng nhựa, 8 điểm, 18x100mm ®Thích hợp cho công việc sửa chữa, bảo trì tại văn phòng và gia đình 
KHÔNG. DàixWxH(mm) c3 \Šz£ KHÔNG. c? \sz? 
06004A_ | 316x241x66 1 số 8 1.7 06008 - 4 12,5 


Á Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 
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ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


06011 11Pc. Bộ công cụ lái xe 


09555 23Pc. Bộ công cụ kỹ thuật viên dịch vụ 


®1 cái. Cờ lê vấu hình chữ L 1/2" Dr. 

®1 cái. Ổ cắm hai đầu 1/2" Dr. 17x19mm 

®1 cái. Ổ cắm hai đầu 1/2" Dr. 21x23mm 

®1 cái. Cờ lê điều chỉnh, Tay cầm nhúng 8" 

®1 cái. Kìm đa năng 7" 

*1 cái. Kìm mũi dài 6" 

®1 cái. Tua vít có rãnh 6x100mm 

®1 cái. Tua vít Phillips #2x100mm 

*1 cái. Thước dây 3x16mm 

®1 cái. Dao cắt 

®1 cái. Đèn pin nhôm, AAA 3 cell 

® Được thiết kế đặc biệt cho người lái xe ô tô để thay lốp và bảo dưỡng thông thường trong gia đình 

®Bổ sung các thành phần chống đông vào vải túi để tránh bị rách vào mùa đông và mang lại cảm 
giác sờ vào thoải mái 

®Thêm lớp lót gia cố để tránh biến dạng khi sử dụng 


KHÔNG. œ3 tữ 


06011 - 4 11.6 


Ñ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


09551 33Pc. Bộ công cụ sửa chữa thang máy 


®1 cái. Cờ lê điều chỉnh, Tay cầm nhúng 10" 
®4 cái. Cờ lê kết hợp 10,13,16,18mm 
®3Pc. Cờ lê mở 8x10,12x14,17x19mm 

®1 cái. Tuốc nơ vít xuyên thấu dòng T, có rãnh 8x200mm 
®2 máy tính để bàn. Tuốc nơ vít dòng T, có rãnh 5x75mm,6x150mm. 
®2 máy tính để bàn. Tuốc nơ vít Philips dòng T #1x75mm,#2x150mm 
®1 cái. Tay cầm chữ T lục giác 5mm 

®9Pc. Phím lục giác tay dài (1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm) 

cái. Kìm đa năng Nhật Bản 8" 

®1 cái. Kìm mũi dài đa năng Nhật Bản 6" 
cái. Kìm chéo Nhật Bản 5" 

®1 cái. Kìm vòng ngoài 7", đầu cong 

cái. Thước dây 5Mx19mm 

®1 cái. Thước thép 150mm 

cái. Dao cắt 8 điểm 18x100mm 

®1 cái. Bàn chải tay cầm gỗ 2" 

sĩ 


cái. Máy kiểm tra mạch 185mm 
®1 cái. Đèn pin nhôm, AAA 3 cell 
®Áp dụng cho việc lắp đặt thang máy, bảo trì và sửa chữa hàng ngày 


® Hộp đựng khuôn thổi chắc chắn và bền bỉ được cung cấp cho bộ công cụ thang máy, thích hợp cho việc xây dựng 
hiện trường và quản lý tài sản 


®1 cái. Cờ lê đầu mở 8x10mm 

®1 cái. Cờ lê đầu mở 12x14mm 

®1 cái. Cờ lê điều chỉnh 8" 

®1 cái. Kìm mũi dài 6" 

®1 cái. Kìm kết hợp7" 

®9Pc. Chìa khóa lục giác đầu bi dài 1,5,2,2,5,3,4,5,6,8,10mm 

®1 cái. Tuốc nơ vít dòng A, có rãnh 3,2x75mm 

®1 cái. Tuốc nơ vít dòng A, có rãnh 6x150mm 

*1 cái. Tua vít dòng A, Phillips #0x75mm 

®1 cái. Tua vít Phillips dòng A #2x150mm 

®1 cái. Dao cắt 8 điểm 18x100mm 

®1 cái. Búa Vuốt Tay Cầm Hickory 0.8 Lbs 

*1 cái. Thước dây 5Mx19mm 

®1 cái. Máy kiểm tra mạch 145mm 

®1 cái. Băng cao su cách điện 

®Được thiết kế đặc biệt cho kỹ thuật viên dịch vụ và hộ gia đình, được sử dụng để lắp đặt và sửa chữa 
thiết bị điện 

®Túi đựng dụng cụ chống thấm nước dày và bền 

®Không gian dành riêng để đặt dụng cụ điện và các phụ tùng khác vào túi đựng dụng cụ 


KHÔNG. DàixWxH(mm) ? \szf 


09551 - g¿ 10.9 


09555 390x145x270 - 6 


Á\ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


Á\ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


09556 32Pc. Bộ công cụ kỹ thuật viên dịch vụ 70Pc. Bộ khay & rương dụng cụ 


#1 cái. Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số mini 

®1 cái. Cờ lê kết hợp 8mm 

*1 cái. Cờ lê kết hợp 10mm 

®1 cái. Cờ lê kết hợp 12mm 

®1 cái. Cờ lê kết hợp 13mm 

*1 cái. Cờ lê kết hợp 14mm 

®1 cái. Cờ lê điều chỉnh 8" 

®1 cái. Kìm mũi dài 6" 

*1 cái. Kìm đa năng 7" 

'®9Pc. Chìa khóa lục giác đầu bi tay dài (1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm) 
®1 cái. Tuốc nơ vít dòng A, có rãnh 3,2x75mm 
*®1 cái. Tua vít dòng A, có rãnh 6x38mm 
®1 cái. Tuốc nơ vít dòng A, có rãnh 6x150mm 

®1 cái. Tua vít dòng A, Phillips #0x75mm 
*®1 cái. Tua vít dòng A, Phillips #2x38mm1Pc. Tua vít Phillips dòng A #2x150mm 
*1 cái. Dao cắt 8 điểm 18x100mm 

*1 cái. Búa Hickory Claw 0,8 Lbs 

®1 cái. Thước dây 5Mx19mm 

®1 cái. Máy kiểm tra mạch kỹ thuật số 

®1 cái. Đèn pin nhôm, AA 2 cell 

®1 cái. Thước thép150mm 


®1 cái. Hộp công cụ đúc hãng 5" 
®1 cái. 1/2" Dr. Bánh cóc nhả nhanh 


®17Pc. Ổ cắm hệ mét 1/2" Dr.* (8,9,10,11,12,13,14,17,19,20,21,22,23,24,27,30,32mm) 
®3Pc. Ổ cảm sâu hệ mét 1/2" Dr.* (17,19,21mm) 
®11 cái. Cờ lê kết hợp (8,9,10,11,12,13,14,17,19,21,24mm) 
*4 cái. Tua vít axetat 
Rãnh 5x75mm, 6x150mm; Phillips #1x75mm, #2x150mm 
®1 cái. Cờ lê điều chỉnh 12" 
®1 cái. Kìm mũi dài 6" 
®1 cái. Kìm chéo 6" 
®1 cái. Kìm Linesman 7" 
®1 cái. Búa Hickory Ball Pein 24 oz 
s28Pc. Phụ kiện 
®2 máy tính để bàn. Thanh kéo dài 1/2" Dr. Wobble 5", 10" 
®1 cái. Khớp nối đa năng 1/2" Dr. 
®1 cái. Tay cầm Offset 1/2" Dr. 260 mm 
cái :C/lkáo, ®8 cái. Bộ khóa Hex gấp theo hệ mét 
' ®16Pc. Bộ thước đo cảm biến 
®1 cái. Băng cao su cách điện 
®Được thiết kế đặc biệt cho kỹ thuật viên dịch vụ và hộ gia đình, được sử dụng để lắp đặt và sửa chữa 
thiết bị điện 
®Túi đựng dụng cụ chống thấm nước dày và bền 


* 95104A-70: Ổ cắm sâu và tiêu chuẩn hệ mét 12 điểm 
95104A-70-6: Ổ cắm sâu và tiêu chuẩn hệ mét 6 điểm 


'®Không gian dành riêng để đặt dụng cụ điện và các phụ tùng khác vào túi đựng dụng cụ 


KHôNG. 43 l<z⁄ 

KHÔNG. DàixWxH(mm) c Sỹ 95104A70 1 1 13 

09556 370x225x250 - 4 9 95104A70-6 1 1 13 
Á Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 
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176 bộ Bộ bảo trì sản xuất công nghiệp 


®Quản lý dễ dàng: Vị trí độc lập được cung cấp cho từng công cụ trên khay EVA để dễ dàng tái chế, đếm và quản lý 5S cho người dùng. 

® Sử dụng dễ dàng: Sắp xếp công cụ trực quan và rõ ràng với chế độ laser được áp dụng cho thông số kỹ thuật công cụ nhỏ để dễ dàng nhận biết và lựa chọn 

®Tinh tế và độ bền: Khay EVA được làm từ vật liệu tạo bọt chất lượng và được khắc CNC, bề mặt khay được vẽ, với chế độ laser được áp dụng cho đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm, có tính năng 
chống dầu và chống mài mòn. 


Tủ dụng cụ 95121 


KHÔNG. 


tên sản phẩm c7 \sz? 


09950 


176 bộ Bộ bảo trì sản xuất công nghiệp - 1 
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09951 


176Pc. Bộ dụng cụ sản xuất và sửa chữa công nghiệp (Bao gồm tủ cuộn 5 ngăn) 


Á Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


KHÔNG. tên sản phẩm KHÔNG. tên sản phẩm KHÔNG. tên sản phẩm KHÔNG. tên sản phẩm 
Lớp 1 12406 _ | 3/8" Dr. 6Pt. Ổ cảm sâu 13mm 22504 | Ổ cắm có rãnh ổ đĩa 3/8" 4mm 62302 | Tua vít Phillips #0x75mm 
09332 | Bộ bit nguồn 31pc 6.3-Series 12407 3/8" Dr. 6Pt. Ổ cảm sâu 14mm 61004 __. | Trình điều khiển bit Ratcheting 1⁄4" Drive Pistol Grip 62307 | Tua vít Phillips #1x75mm 
11302 1⁄4" Dr. 6Pt. Ổ cắm 4mm 12408 3/8" Dr. 6Pt. Ổ cắm sâu 15mm 12913 Bộ chuyển đổi ổ cắm Dr. 3/8" (3/8" Fx1/4" M) 62311 Tua vít Phillips #2x38mm 
11304 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cắm 5mm 12902 3/8" Dr. Nhanh chóng phát hành Ratchet 8" 13913 Bộ chuyển đổi ổ cắm Dr. 1/2" (1⁄2" Fx3/8" M) 62312 | Tua vít Phillips #2x100mm 
11306 _ | 1⁄4" Dr, 6Pt. Ổ cắm 6mm 12907 _ | 1⁄4"Khóa mở rộng 6" Lớp 2 øa+z _ | Tua vít Phillips #3x200mm 
11307 1⁄4" Dr. 6Pt. Ổ cắm 7mm 12912 Khớp nối đa năng 3/8" Dr, 40221 Cờ lê kết hợp 27mm 64101 Công cụ thu từ tính linh hoạt 400mmx1kg 
11308 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cắm 8 mm 12922 ___ | 3/e" phần mởrông linh hoạt8” 40222 _ | Cờ lê kết hợp 30mm Lớp 4 
11309 1⁄4" Dr. 6Pt. Ổ cắm 9mm 13311 1/2" Dr. 6Pt. Ổ cắm 20 mm 40223 | Cờ lê kết hợp 32mm 62602 __ | Máykiếm tra mạch kỹ thuật số 
11310 1⁄4" Dr. 6Pt. Ổ cắm 10mm 13312 1/2" Dr. 6Pt. Ổ cắm 21mm 46601 Cờ lê vặn có thể đảo ngược 8 mm 71103 Kìm khóa hàm cong 10" 
TIỀN 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cắm 11mm 13313 | Ổ cắm 1⁄2" Dr.6Pt22mm 46602 | Cờ lê vặn có thể đảo ngược 9mm 72001 | Kìm vòng ngoài 7", đầu thằng 
11312 __ | 1⁄4" Dr, 6Pt. Ổ cảm 12mm 13315. | Ổ cắm 1/2" Dr. 6Pt24mm 46603 | Cờ lê vặn ngược 10mm 7zoo2 _ | Kìm vòng ngoài 7", đầu cong 
11313 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cắm 13mm 13316 Ổ cắm 1⁄2" Dr. 6Pt 27mm 46604 _ | Cờ lê vặn ngược 11mm 72004 __ | Kìm vòng kẹp bên trong 7", đầu thẳng 
11401 1⁄4" Dr. 6Pt. Ổ cắm sâu 4mm 13317 Ổ cắm 1/2" Dr. 6Pt 30mm 46s0s | Cờ lê vặn ngược 12mm 72005 __ | Kìm vòng kẹp bên trong 7", đầu cong 
11402 1⁄4" Dr. 6Pt. Ổ cắm sâu 5 mm 13318 Ổ cắm 1⁄2" Dr. 6Pt 32mm 46606 | Cờ lê vặn ngược 13mm 722o3s | Kìm kết hợp đòn bẩy cao 8" 
11403 1⁄4" Dr. 6Pt. Ổ cắm sâu 6 mm 13321 Ổ cắm 1⁄2" Dr. 6Pt 34mm 4ø607 | Cờ lê vặn ngược 14mm 7230p | Kìm chéo đòn bẩy cao 6" 
11404 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cắm sâu 7mm 13401 1/2" Dr. 6Pt. Ổ cảm sâu 10 mm 46608 | Cờ lê vặn ngược 15mm 724op | Kìm mũi dài đòn bẩy cao 6" 
11405 | 1⁄4" Dr, 6Pt. Ổ cảm sâu 8mm 13403 | 1⁄2" Dr, 6Pt. Ổ cảm sâu 12 mm 46609. | Cờ lê vặn ngược 16mm s0z9o _ | Đèn pin đa năng 
11406 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cắm sâu 9mm 13404 1/2" Dr. 6Pt. Ổ cảm sâu 13mm 46610 Cờ lê vặn ngược 17mm 93482 Dao bấm có tay cầm cao su, 8 điểm, 
== R Xã ò8 18x100i 
11902 | 1⁄4" Dr. Chốt tháo nhanh 5" 13405 _ | 1⁄2"Dr. 6Pt. Ổ cắm sâu 14mm 4ø | Cờ lê vặn ngược 18mm bi0b»&42ÊN 
: SIE 2E 93485 _. | Dao tiện ích hợp kim kẽm hạng nặi 
11904 | Thanh mở rộng 1⁄4" Dr. 4" 13408 __ | 1⁄2" Dr. 6Pt. Ổ cắm sâu 17mm 46612 _ | Cờ lê văn ngược 19mm kiitbabbhokö su E4tod bi oi. lu 
— 09101CH | Bộ chìa khóa lục giác đầu bi cực dài 9pc Rainbow- 
11912 __ | Khớp nối đa năng 1⁄4" Dr, 13410 | 1/2"Dr. 6Pt. Ổ cảm sâu 19mm 46613 _ | Cờ lê văn ngược 21mm n IgD42002.2100 2206200204220 xài 
series 
12304 _ | Ổ cảm 3/8" Dr. 6Pt 9mm 13902 | 1⁄2" Dr, Quick Release Ratchet 10" 46614 _ | Cờ lê vặn ngược 22mm SN 
93127 Kéo lưỡi dài thông dụng 
12305 | 3/8" Dr. 6Pt. Ổ cắm 10 mm 13905 __ | Thanh mở rộng 1/2" Dr. 10" 46615 _ | Cờ lê vặn ngược 24mm Lớp 5 
12306 _ | 3/8" Dr. 6Pt. Ổ cắm 11mm 13912 Khớp nối đa năng 1/2" Dr, 46616 | Cờ lê vặn ngược 25mm P 
09161 Bộ đục lỗ 5 món 
12307 _ | 3/8" Dr. 6Pt. Ổ cắm 12 mm 22201 Ổ cắm bit Dr. 3/8", hình lục giác 3mm. 46617 _ | Cờ lê vặn ngược 20mm : ra 
09405 Máy đo phụ số liệu 23pc/SAE 0,02-1,0mm 
12308 3/8" Dr. 6Pt. Ổ cằm 13mm 22202 Ổ cắm bit Dr. 3/8", hình lục giác 4mm. 47204 Cờ lê điều chỉnh 10" r 
91314 Thước dây 5Mx19mm 
12309 Ổ cảm 3/8" Dr. 6Pt 14mm 22203 Ổ cẳm bit Dr. 3/8", hình lục giác 5 mm Lớp 3 _= 
91402 Thước thép 300mm 
12310 3/8" Dr. 6Pt. Ổ cắm 15mm 22204 __ | Ổ cắm bit Dr. 3/8", hình lục giác 6mm 3903. | 5 tập tin cầm tay mini 215mm 
91511 Caliper kỹ thuật sổ 0-150mm. 
12311 Ổ cắm 3/8" Dr. 6Pt 16mm 22206 __ | Ổ cắm bit 3/8" Dr.. lục giác 8 mm 3916 | Tập cắt phẳng thứ hai 8" sa hị : ¬ 
khả) Ào đà 62304 kế 92314 _ | Búa Hickory Ball Pein 2 Cân 
12312 Ổ cảm 3/8" Dr. 6Pt 17mm 22207 _ | Ổ cắm bit 3/8" Dr., lục giác 3/8" 3936. | Tập tin cắt nửa vòng thứ hai 8" =_ =_ Am: 
92613 Tay cầm bằng thép hình ống Búa thổi chết 
12313 Ổ cắm 3/8" Dr. 6Pt 18mm 22301 Ổ cắm bit Phillips 3/8" số 1 62202 Tua vít có rãnh 3,2x75mm 40mm 
12314. | Ổ cắm 3/8" Dr.6Pt 19mm 22302 _ | Ổ cắm bit Philips 3/8" số 2 62208 | Tua vít có rãnh 5x100mm 9340 | Máy cưa nhôm 12" 
12403 | 3/8" Dr. 6Pt. Ổ cắm sâu 10 mm 22303 _ | Ổ cắm bit Philips 3/8" số 3 sai | Tua vít có rãnh 6x38mm 
12404 | 3/8" Dr. 6Pt. Ổ cằm sâu 11mm 22501 Ổ cắm có rãnh ổ đĩa 3/8" 5,5mm 62213 | Tua vít có rãnh 6x150mm 
12405 _ | 3/8" Dr. 6Pt. Ổ cắm sâu 12 mm 22502 _ | Ổ cắm có rãnh ổ đĩa 3/8" 6,5mm szz:z | Tua vít có rãnh 8x200mm 


KHÔNG. tên sản phẩm L(mm) W(mm) c7 \xz” Lo\ KHÔNG. tên sản phẩm L(mm) 'W(mm) ‹Œ s 
09919 157Pc. Bộ công cụ cơ khí 560 400 - 1 22 09920 94Pc. Bộ công cụ trạm dịch vụ lốpxe 560 400 - 1 22 
KHÔNG. tên sản phẩm L(mm) W(mm) r7 tữ Lo\ KHÔNG. tên sản phẩm L(mm) W(mm) #3 sz 
09921 163Pc. Bộ công cụ sửa chữa thân xe ô tô 560 400 - 1 24 09922 121Pc. Bộ công cụ sửa chữa ô tô 560 400 - 1 12 


®Bộ khay công cụ giá cả phải chăng với các công cụ sửa chữa ô tô phổ biến được cung cấp một lần cho các cửa hàng sửa chữa ô tô 


® Lớp lót xốp EVA tốt cho sức khỏe, thân thiện với môi trường, không vị và không độc hại được làm từ nguyên liệu BASF cho thời gian sử dụng lâu dài 
® Hiệu suất làm việc được cải thiện với khay dụng cụ và xe đẩy dụng cụ SATA 09919, 09920 và 09921 phù hợp với xe đẩy dụng cụ 95121 và 09922 cho 95121 và 95123 


ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


Bộ công cụ cơ khí 09919-157pc 
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“KHÔNG. tên sản phẩm. KHÔNG. tên sản phẩm KHÔNG. tên sản phẩm. KHÔNG. tên sản phẩm 

11902 1/4" Dr. Chốt tháo nhanh 5" 12313 Ổ cảm 3/8" Dr. 6Pt 18mm 13313 Ổ cằm 1/2" Dr. 6Pt 22mm 72042 Kìm vòng kẹp bên trong 7", đầu cong 
12902 3/8" Dr, Nhanh chóng phát hành Ratchet 8" 97619 Ổ cắm bit cho vít nắp động cơ 13315 Ổ cảm 1/2" Dr. 6Pt 24mm. 09702 Bộ khóa Torx® tay dài 9 món chống giả mạo. 
13902 1/2" Dr. Quick Release Ratchet 10" 13410 1/2" Dr. 6Pt. Ổ cắm sâu 19mm 13316 Ổ cảm 1/2" Dr. 6Pt 27mm 09107 Bộ chìa khỏa lục giác tay dài 9p 

13904. Thanh mở rộng 1/2" Dr. 5" 13412 1/2" Dr. 6Pt. Ổ cảm sâu 21mm 13317 Ổ cảm 1/2" Dr. 6Pt 30mm 61603 Tuốc nơ vít xuyên suốt, có rãnh 6x100mm 
13905. Thanh mở rộng 1/2" Dr. 10" 13408 1/2" Dr. 6Pt. Ổ cảm sâu 17mm 13318 Ổ cảm 1/2" Dr. 6Pt 32mm 61703 Tuốc nơ vít xuyên suốt Phillips #2x100mm. 
12903. Thanh nối dài 3/8" Dr. 3" 12915 Ổ cắm bugi Dr. 3/8" 16mm 34310, 1/2" Dr. 6Pt. Ổ cắm tác động 17mm. 61706. Tuốc nơ vít xuyên suốt Phillips #3x150mm. 
12904. Thanh nối dài 3/8" Dr. 6" 12916 Ổ cắm bugi Dr. 3/8" 21mm 34312 1⁄2" Dr. 6Pt. Ổ cắm tác động 19mm. 62202 Tua vít có rãnh 3,2x75mm 

11903 Thanh mở rộng 1/4" Dr. 2" 12408 3/8" Dr. 6Pt. Ổ cắm sâu 15mm 34314 1⁄2" Dr. 6Pt. Ổ cảm tác động 21mm. 62207 Tua vít có rãnh 5x75mm 

11911 Tay cầm Spinner 1/4" Dr, 12406 3/8" Dr. 6Pt. Ổ cắm sâu 13mm 34315 1⁄2" Dr. 6Pt. Ổ cảm tác động 22mm. 62302 Tua vít Philips #0x75mm 

11914. Khớp nối bit 1/4" (Jack bit 1/4) 12407 3/8" Dr. 6Pt. Ổ cảm sâu 14mm 97631 Ổ cảm bit 1/2" cho vít chảo dầu M16 62307 Tua vít Philips #1x75mm 

11912 Khớp nối đa năng 1/4" Dr. 11405 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cắm sâu 8mm 97635 Ổ cảm bit 1/2" cho vít chảo dầu H17 62211 Tua vít có rãnh 6x38mm 

12912 Khớp nối đa năng 3/8" Dr. 11406 1⁄4" Dr. 6Pt. Ổ cảm sâu 9mm 97104 Ổ cắm loại bỏ giảm xóc 62311 Tua vít Philips #2x38mm 

13912 Khớp nối đa năng 1/2" Dr, 11407 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cắm sâu 10 mm. 97422 Cờ lê lọc dầu 3 hàm đa năng 63-102mm 70812 Cờ lê ống hạng nặng 8" 

11304 1/4" Dr. 6Pt. Ố cảm 5mm. 11409 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cầm sâu 12 mm. 40203 Cờ lê kết hợp 8mm 47204 Cờ lê điều chỉnh 10" 

11305 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cảm 5,5mm. 22202 Ổ cảm bit Dr. 3/8", hình lục giác 4mm. 40204 Cờ lê kết hợp 9mm 71103 Kìm khóa hàm cong 10" 

11306 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cảm 6mm. 22203 Ổ cảm bít Dr. 3/8", hình lục giác 5 mm 40205 Cờ lê kết hợp 10mm 70512 Kim khớp trượt 8" 

11307 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cảm 7mm. 22204 Ổ cẩm bit Dr. 3/8", hình lục giác 6mm. 40206. Cờ lê kết hợp 11mm 97427 Cờ lê lọc dầu 55-75mm 

11308 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cảm 8 mm 22205 Ổ cắm bit 3/8" Dr., lục giác 7mm 40207 Cờ lê kết hợp 12mm 97428 Cờ lê lọc dầu 75-95mm 

11309 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cảm 9mm. 22206 Ổ cẳm bit 3/8" Dr., lục giác 8 mm 40208 Cờ lê kết hợp 13mm 48200. Cờ lê đai ốc loe 8x10mm. 

11310 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cảm 10mm 22104. Ổ cảm bit Dr. 3/8", Torx® T25 40209 Cờ lê kết hợp 14mm 48201 Cờ lê đai ốc loe 9411mm 

tin 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cảm 11mm 22105 Ổ cắm bit Dr. 3/8", Torx® T27 40210 Cờ lê kết hợp 15mm 48202 Cờ lê đai ốc loe 13x14mm. 

Tiãi2 1/4" Dr. 6Pt. Ố cảm 12mm 22106 Ổ cắm bit Dr. 3/8", Torx® T30. 40211 Cờ lê kết hợp 16mm 48204. cờ lê đai ốc loe 10x12mm. 

12930, Bộ chuyển đổi ổ cắm 3 chiều Dr. 3/8" (3/8" Fx1/2" M), 22107 Ổ cảm bit Dr. 3/8", Torx® T40. 40212 Cờ lê kết hợp 17mm 90741A. Đèn pin nhôm 3 cell AAA 

13930 Bộ chuyển đổi ổ cắm 3 chiều 1/2" Dr. (1/2" Fx3/8" M) 12707 3/8" Dr. Torx@ Ổ cảm E11 40213 Cờ lê kết hợp 18mm 03007 Đồng hồ vạn năng kỹ thuật sổ mini có kiểm tra tần sổ 
12913 Bộ chuyển đổi ổ cầm Dr, 3/8" (3/8" Fx1/4" M) 12708 3/8" Dr. Torx@ Ổ cắm E12 40214. Cờ lê kết hợp 19mm 62503 Máy Kiểm Tra Mạch Ô Tô 6V/12V/24V 

12304. Ổ cắm 3/8" Dr. 6Pt 9mm. 12709 3/8" Dr. Torx@ Ổ cắm E14 40216 Cờ lê kết hợp 21mm 09161 Bộ đục lỗ 5 món 

12305 3/8" Dr. 6Pt. Ổ cắm 10 mm 12710 3/8" Dr. Torx@ Ổ cảm E16. 40217 Cờ lê kết hợp 22mm 90784 Đục Lạnh 20x200mm. 

12306. 3/8" Dr. 6Pt. Ổ cắm 11mm. t2 3/8" Dr. Torx@ Ổ cảm E18 40219 Cờ lê kết hợp 24mm 09704. Bộ vắt ren 5pC 

12307 3/8" Dr. 6Pt. Ổ cắm 12 mm 12712 3/8" Dr. Torx@ Ổ cảm E20. 70101A Kìm mũi d 01113A “ở lê tác động không khí mạnh mẽ chuyên nghiệp 1/2” của Dr. 
12308 3/8" Dr. 6Pt. Ổ cắm 13mm. 13308 Ổ cẳm 1/2" Dr. 6Pt 17mm. 70202A. Kìm chéo 6" 92302 Tay cầm bằng sợi thủy tinh Ball Pein Hammer 1 Pound 
12309 Ổ cắm 3/8" Dr. 6Pt 14mm 13309 Ổ cắm 1/2" Dr. 6Pt 18mm. 70303A. Kìm đa năng 8" 02515 "Đêm lốp không khí 

12310 3/8" Dr. 6Pt. Ổ cầm 15mm. 13310 Ổ cắm 1/2" Dr. 6Pt 19mm 72012 Kìm vòng ngoài, đầu thẳng 7" 

123 Ổ cắm 3/8" Dr. 6Pt 16mm. t3ề. 1/2" Dr. 6Pt. Ổ cắm 20 mm 72022 Kìm vòng ngoài, đầu cong 7" 

12312 Ổ cắm 3/8" Dr. 6Pt 17mm 13312 1⁄2" Dr. 6Pt. Ổ cắm 2mm 72032 Kìm vòng kẹp bên trong 7", đầu thẳng 


Bộ công cụ cơ khí 09920-94pc 


KHÔNG. tên sản phẩm. KHÔNG, tên sản phẩm. HÔNG. tên sản phẩm. KHÔNG. tên sản phẩm. 
12902 3/8" Dr. Nhanh chóng phát hành Ratchet 8" 12306 3/8" Dr. 6Pt. Ổ cảm 11mm 47204 Cờ lê điều chỉnh 10" 70101A Kìm mũi dài 6" 
13902 1/2" Dr, Quick Release Ratchet 10" 12307 3/8" Dr. 6Pt. Ổ cảm 12 mm 70812 Cờ lê ống hạng nặng 8" 70202A. Kìm chéo 6" 
70512. Kìm khớp trượt 8" 12308. 3/8" Dr. 6Pt. Ổ cảm 13mm 70813. Cờ lê ống hạng nặng 10" 70303A Kìm đa năng 8" 
12930 Bộ chuyển đối ổ cảm 3 chiều Dr. 3/8" (3/8" Fx1⁄2" M) 12309 Ổ cắm 3/8" Dr. 6Pt 14mm 40205 Cờ lê kết hợp 10mm 72503A Kìm cắt đầu mini 8" 
13930 Bộ chuyển đối ổ cầm 3 chiều 1/2" Dr. (1/2" Fx3/8" M) t2ần Ổ cắm 3/8" Dr. 6Pt 16mm 40206 Cờ lê kết hợp 11mm 93106 Kéo thợ điện 8" 
13904 Thanh mở rộng 1/2" Dr, 5" 34310, 1/2" Dr. 6Pt. Ổ cảm tác động 17mm 40207 Cờ lê kết hợp 12mm 97222 Súng thổi hơi 250mm. 
13905. Thanh mở rộng 1/2" Dr. 10" 34312 1/2" Dr, 6Pt. Ổ cảm tác động 19mm. 40208 Cờ lê kết hợp 13mm 62202. Tua vít có rãnh 3,2x75mm 
12903 Thanh nối dài 3/8" Dr. 3" 34314 1/2" Dr. 6Pt. Ổ cẩm tác động 21mm. 40209 Cờ lê kết hợp 14mm 62302 Tua vít Phillips #0x75mm 
12904. Thanh nối dài 3/8" Dr. 6" 34315 1/2" Dr, 6Pt. Ổ cảm tác động 22mm. 40210. Cờ lê kết hợp 15mm 62212 Tua vít có rãnh 6x100mm 
13910, Tay cầm chữ T trượt 1/2" Dr. 10* 34316 1/2" Dr. 6Pt. Ổ cẩm tác động 23mm. 40211 Cờ lê kết hợp 16mm 62312 Tua vít Phillips #2x100mm 
13912 Khớp nối đa năng 1/2" Dr, 13303 1/2" Dr, 6Pt. Õ cảm 12 mm 40212 Cờ lê kết hợp 17mm 61605 Tuốc nơ vít xuyên suốt, có rãnh 6x150mm. 
12912 Khớp nối đa năng 3/8" Dr. 13304 1/2" Dr. 6Pt. Õ cảm 13mm 40213 Cờ lê kết hợp 18mm 61705 Tuốc nơ vít xuyên suốt Philips #2x150mm 
71103 Kìm khóa hàm cong 10" 13305 Ổ cắm 1/2" Dr. 6Pt 14mm 40214 Cờ lê kết hợp 19mm 95201 Máy cạo bột có tay cầm bằng gỗ. 
34719 Khớp nối đa năng Dr. Impact 1/2" 13306 Ổ cắm 1/2" Dr. 6Pt 15mm. 40215 Cờ lê kết hợp 20 mm 93424A _ | Dao cắt hợp kim kẽm, 13 điểm, 9480mm. 
13407 1/2" Dr. 6Pt. Ổ cắm sâu 16mm. 13307 Ổ cắm 1/2" Dr. 6Pt 16mm 40216 Cờ lê kết hợp 21mm 48111 Cờ lê mô-men xoắn chùm phẳng 
13408 1/2" Dr. 6Pt. Ổ cắm sâu 17mm 13308 Ổ cắm 1/2" Dr. 6Pt 17mm 40217 Cờ lê kết hợp 22mm 48101 Cờ lê vấu chéo 16" 
13409 1/2" Dr. 6Pt. Ổ cắm sâu 18mm. 13309. Ổ cắm 1/2" Dr. 6Pt 18mm 40219 Cờ lê kết hợp 24mm 2515 “Đệm lốp không khí 
13410 1/2" Dr. 6Pt. Ổ cắm sâu 19mm. 13310 Ổ cắm 1/2" Dr. 6Pt 19mm 40220 Cờ lê kết hợp 25mm 01113A €ở lê tác động không khí mạnh mẽ chuyên nghiệp 1⁄2" của Dr 
1341 1/2" Dr. 6Pt. Ổ cảm sâu 20mm. T831 1/2" Dr. 6Pt. Õ cảm 20 mm. 42201 Cờ lê đầu hộp 8x10mm. 92107 Công cụ cân bánh xe 
13412. 1/2" Dr. 6Pt. Ổ cảm sâu 21mm. 13312 1/2" Dr. 6Pt. Ổ cảm 21mm 42203 Cờ lê đầu hộp 11x13mm 12915. Ổ cắm bugi Dr. 3/8" 16mm 
13413 1/2" Dr. 6Pt. Ổ cắm sâu 22mm 13313 Ổ cảm 1/2" Dr. 6Pt 22mm. 42204 Cờ lê đầu hộp 12x14mm 12916. Ổ cắm bugi Dr. 3/8" 21mm 
12303 3/8" Dr. 6Pt. Ổ cảm 8mm 13314 1/2" Dr. 6Pt. Ổ cảm 23mm 42206 Cờ lê đầu hộp 17x19mm 97422 Cờ lê lọc dâu 3 hàm đa năng 63-102mm 
12304 Ổ cắm 3/8" Dr. 6Pt 9mm. 13315 Ổ cắm 1/2" Dr. 6Pt 24mm 91314 Thước dây 5mx19mm 
12305 3/8" Dr. 6Pt. Ố cảm 10 mm 13316 Ổ cắm 1/2" Dr. 6Pt 27mm. 90741A Đèn pin nhôm 3 cell AAA 
Bộ công cụ sửa chữa thân xe ô tô 09921-163pc 
KHÔNG. tên sản phẩm. KHÔNG, tên sản phẩm. HÔNG. tên sản phẩm. KHÔNG. tên sản phẩm. 
11902 1/4" Dr. Chốt tháo nhanh 5" 12313 Ổ cẳm 3/8" Dr. 6Pt 18mm 13313 Ổ cảm 1/2" Dr. 6Pt 22mm 72042 Kìm vòng kẹp bên trong 7", đầu cong 
12902 3/8" Dr. Nhanh chóng phát hành Ratchet 8" 97619. Ổ cắm bit cho vít nắp động cơ 13315 Ổ cẳm 1/2" Dr. 6Pt 24mm. 09702 Bộ khóa Torx® tay dài 9 món chống giả mạo 
13902 1/2" Dr. Quick Release Ratchet 10" 13410 1/2" Dr. 6Pt. Ổ cắm sâu 19mm. 13316 Ổ cắm 1/2" Dr. 6Pt 27mm 09107 Bộ chìa khóa lục giác tay dài 9pc 
13904 Thanh mở rộng 1/2" Dr, 5" 13412 1/2" Dr. 6Pt. Ổ cắm sâu 21mm. 13317 Ổ cảm 1/2" Dr. 6Pt 30mm 61603 Tuốc nơ vít xuyên suốt, có rãnh 6x100mm. 
13905 Thanh mở rộng 1/2" Dr. 10" 13408 1/2" Dr. 6Pt. Ổ cắm sâu 17mm. 13318 Ổ cảm 1/2" Dr. 6Pt 32mm 61703 Tuốc nơ vít xuyên suốt Phillips #2x100mm. 
12903 Thanh nối dài 3/8" Dr. 3" 12915 Ổ cắm bugi Dr. 3/8" 16mm 34310. 1/2" Dr. 6Pt. Ổ cẩm tác động 17mm 61706. Tuốc nơ vít xuyên suốt Phillips #3x150mm. 
12904. Thanh nối dài 3/8" Dr. 6" 12916 Ổ cắm bugi Dr. 3/8" 21mm 34312. 1/2" Dr. 6Pt. Ổ cảm tác động 19mm. 62202 Tua vít có rãnh 3,2x75mm 
11903. Thanh mở rộng 1/4" Dr. 2" 12408 3/8" Dr. 6Pt. Ổ cắm sâu 15mm 34314. 1/2" Dr. 6Pt. Ổ cảm tác động 21mm. 62207 Tua vít có rãnh 5x75mm. 
1191 Tay cầm Spinner 1/4" Dr. 12406 3/8" Dr. 6Pt. Ổ cắm sâu 13mm 34315 1/2" Dr. 6Pt. Ổ cảm tác động 22mm. 62302 Tua vít Philips #0x75mm 
11914 Khớp nối bịt 1/4" (Jack bit 1/4) 12407 3/8" Dr. 6Pt. Ổ cắm sâu 14mm 97631 Ổ cẳm bit 1/2" cho vít chảo dầu M16 62307 Tua vít Philips #1x75mm 
11912 Khớp nối đa năng 1/4" Dr. 11405 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cắm sâu 8mm 97635 Ổ cắm bit 1/2" cho vít chảo dầu H17 6221 Tua vít có rãnh 6x38mm. 
12912 Khớp nối đa năng 3/8" Dr. 11406 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cắm sâu 9mm 97104 Ổ cắm loại bỏ giảm xóc 6231 Tua vít Phillips #2x38mm. 
13912 Khớp nối đa năng 1/2" Dr, 11407 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cắm sâu 10 mm 97422 Cờ lê lọc dầu 3 hàm đa năng 63-102mm 09161 Bộ đục lỗ 5 món 
11304 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cảm 5mm 11409 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cảm sâu 12 mm 40203 Cờ lê kết hợp 8mm 90784 Đục 20x200mm 
11305 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cảm 5,5mm 22202 Ổ cắm bit Dr. 3/8", hình lục giác 4mm 40204 Cờ lê kết hợp 9mm 09704 Bộ vắt ren mịn 5pc 
11306 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cảm 6mm 22203 Ổ cắm bit Dr. 3/8", hình lục giác 5 mm 40205 Cờ lê kết hợp 10mm 92302 Tay cầm bằng sợi thủy tỉnh Ball Pein Hammer 1 Pound' 
11307 1/4" Dr, 6Pt. Ố cảm 7mm. 22204 Ổ cắm bit Dr. 3/8", hình lục giác 6mm 40206 Cờ lê kết hợp 11mm 03850. Bộ giũa kim cương 5 chiếc 5x180mm 
11308 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cảm 8 mm 22205 Ổ cắm bit 3/8" Dr., lục giác 7mm 40207 Cờ lê kết hợp 12mm 03956. Tệp cắt thứ hai vuông 8" 
11309 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cảm 9mm 22206 Ổ cắm bit 3/8" Dr., lục giác 8 mm 40208 Cờ lê kết hợp 13mm 03971 Tệp cắt thứ hai tròn 6" 
11310 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cảm 10mm 22104 Ổ cắm bit Dr. 3/8", Torx® T25. 40209 Cờ lê kết hợp 14mm 03991 Tệp cắt ba giây vuông 6" 
Trâm, 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cảm 11mm 22105 Ổ cắm bit Dr. 3/8", Torx® T27. 40210 Cờ lê kết hợp 15mm 03931 File cắt hình nửa vòng 6" 
Trat2. 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cảm 12mm 22106. Ổ cắm bit Dr. 3/8", Torx® T30. 40211 Cờ lê kết hợp 16mm 92104 Búa co nhẹ 320g 
12930 Bộ chuyển đối ổ cầm 3 chiều Dr. 3/8" (3/8" Fx1⁄2" M) 22107 Ổ cắm bit Dr. 3/8", Torx® T40 40212 Cờ lê kết hợp 17mm 92106 Búa hoàn thiện mũi tròn 260g 
13930. Bộ chuyển đổi ố cảm 3 chiều 1/2" Dr. (1/2" Fx3/8" M) 12707 3/8" Dr. Torx@ Ổ cắm E11 40213 Cờ lê kết hợp 18mm 97105. Máy cạo cứng, 
12913 Bộ chuyển đổi ố cảm Dr. 3/8" (3/8" Fx1/4" M) 12708 3/8" Dr. Torx@ Ổ cảm E12 40214 Cờ lê kết hợp 19mm 95201 Máy cạo bột có tay cầm bằng gỗ. 
12304. Ổ cắm 3/8" Dr. 6Pt 9mm. 12709 3/8" Dr, Torx@ Ổ cảm E14 40216 Cờ lê kết hợp 21mm 92209 Cạy thìa 
12305 3/8" Dr. 6Pt. Ổ cắm 10 mm 12710 3/8" Dr. Torx@ Ổ cảm E16 40217 Cờ lê kết hợp 22mm 92205 Nêm Dolly 
12306 3/8" Dr. 6Pt. Ổ cảm 11mm. 1271 3/8" Dr, Torx@ Ổ cảm E18 40219 Cờ lê kết hợp 24mm 92203 Đe Dolly 
12307 3/8" Dr. 6Pt. Ổ cảm 12 mm 12712 3/8" Dr. Torx@ Ổ cảm E20 70101A Kìm mũi dài 6" 92207 búphề ngôn cản 
12308 3/8" Dr. 6Pt. Ổ cảm 13mm 13308 Ổ cắm 1/2" Dr. 6Pt 17mm 70202A. Kìm chéo 6" 71401 Kìm khóa 9“, hàm chữ U 
12309 Ổ cắm 3/8" Dr. 6Pt 14mm. 13309 Ổ cắm 1/2" Dr. 6Pt 18mm 70303A. Kìm đa năng 8" 71302 Kìm khóa 9", Mũi dài 
12310 3/8" Dr. 6Pt. Ổ cẩm 15mm. 13310 Ổ cắm 1/2" Dr. 6Pt 19mm 72012 Kìm vòng ngoài, đầu thẳng 7" 71601 Kìm khóa 11”, hàm chữ C 
1231 Ổ cảm 3/8" Dr. 6Pt 16mm KHI 1/2" Dr. 6Pt. Ổ cảm 20 mm. 72022 Kìm vòng ngoài, đầu cong 7" 71501 Kìm khóa 8”, hàm rộng 
12312 Ổ cảm 3/8" Dr. 6Pt 17mm. 13312 1/2" Dr. 6Pt, Ổ cảm 21mm 72032 Kìm vòng kẹp bên trong, đầu thẳng 7" 
Bộ công cụ sửa chữa thân xe ô tô 09922-121pc 
KHÔNG. tên sản phẩm. KHÔNG. tên sản phẩm. KHÔNG. tên sản phẩm. KHÔNG. tên sản phẩm. 
11902 1/4" Dr. Chốt tháo nhanh 5" 12306 3/8" Dr. 6Pt. Ổ cắm 11mm. 22105 Ổ cắm bit Dr. 3/8", Torx® T27 40203 Cờ lê kết hợp 8mm 
12902 3/8" Dr. Nhanh chóng phát hành Ratchet 8" 12307 3/8" Dr. 6Pt. Ổ cắm 12 mm 22106 Ổ cắm bit Dr. 3/8", Torx® T30 40204 Cờ lê kết hợp 9mm 
13902 1/2" Dr. Quick Release Ratchet 10" 12308 3/8" Dr. 6Pt. Ổ cảm 13mm 22107 Ổ cắm bit Dr. 3/8", Torx® T40 40205 Cờ lê kết hợp 10mm 
13904. Thanh mở rộng 1/2" Dr, 5" 12309. Ổ cắm 3/8" Dr. 6Pt 14mm. 12707 3/8" Dr. Torx@ Ố cắm E11 40206. Cờ lê kết hợp 11mm 
13905. Thanh mở rộng 1/2" Dr. 10" 12310, 3/8" Dr. 6Pt. Ổ cảm 15mm. 12708 3/8" Dr. Torx@ Ố cắm E12 40207 Cờ lê kết hợp 12mm 
12903 Thanh nối dài 3/8" Dr. 3" 12 Ổ căm 3/8" Dr. 6Pt 16mm 12709 3/8" Dr. Torx@ Ổ cảm E14 40208 Cờ lê kết hợp 13mm 
12904 Thanh nối dài 3/8" Dr. 6" 12312 Ổ cảm 3/8" Dr. 6Pt 17mm 12710 3/8" Dr. Torx@ Ổ cảm E16 40209 Cờ lê kết hợp 14mm 
11903) Thanh mở rộng 1⁄4" Dr, 2" 12313 Ổ cắm 3/8" Dr. 6Pt 18mm. 1271 3/8" Dr, Torx@ Ổ cảm E18 40210 Cờ lê kết hợp 15mm 
NHÀ Tay cầm Spinner 1/4" Dr. 97619 Ổ cắm bit cho vít nắp động cơ 12712 3/8" Dr, Torx@ Ố cảm E20 40211 Cờ lê kết hợp 16mm 
11914 Khớp nối bit 1/4" (Jack bit 1/4) 13410 1/2" Dr. 6Pt. Ổ cắm sâu 19mm. 13308 Ổ cắm 1/2" Dr. 6Pt 17mm 40212 Cờ lê kết hợp 17mm 
11912 Khớp nối đa năng 1/4" Dr, 13412 1/2" Dr. 6Pt. Ổ cắm sâu 21mm. 13309 Ổ cắm 1/2" Dr. 6Pt 18mm 40213 Cờ lê kết hợp 18mm 
12912 Khớp nối đa năng 3/8" Dr. 13408 1/2" Dr. 6Pt. Ổ cắm sâu 17mm. 13310 Ổ cảm 1/2" Dr. 6Pt 19mm. 40214 Cờ lê kết hợp 19mm 
13912 Khớp nối đa năng 1/2" Dr, 12915 Ổ cắm bugi Dr. 3/8" 16mm t3 1/2" Dr. 6Pt. Ổ cắm 20 mm 40216 Cờ lê kết hợp 21mm 
11304. 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cảm 5mm. 12916. Ổ cắm bugi Dr. 3/8" 21mm 13312 1/2" Dr, 6Pt. Ổ cắm 21mm. 40217 Cờ lê kết hợp 22mm 
11305 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cảm 5,5mm 12408 3/8" Dr. 6Pt. Ổ cảm sâu 15mm. 13313 Ổ cắm 1/2" Dr. 6Pt 22mm. 40219 Cờ lê kết hợp 24mm 
11206 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cảm 6mm. 12406 3/8" Dr. 6Pt. Ổ cắm sâu 13mm 13315 Ổ cắm 1/2" Dr. 6Pt 24mm. 70101A. Kìm mũi dài 6" 
11307 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cảm 7mm. 12407 3/8" Dr. 6Pt. Ổ cảm sâu 14mm 13316 Ổ cắm 1/2" Dr. 6Pt 27mm. 70202A | Kìm chéo 6" 
11308 1/4" Dr. 6Pt. Ố cảm 8 mm. 11405 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cắm sâu 8mm 13317 Ổ cắm 1/2" Dr. 6Pt 30mm. 70303A | Kìm đa năng 8" 
11309 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cảm 9mm. 11406 1⁄4" Dr. 6Pt. Ổ cắm sâu mm 13318 Ổ cắm 1/2" Dr. 6Pt 32mm. 72012 Kìm vòng ngoài, đầu thẳng 7" 
11310 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cảm 10mm 11407 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cắm sâu 10 mm 34310 1/2" Dr. 6Pt. Ổ cảm tác động 17mm. 72022 Kìm vòng ngoài, đầu cong 7" 
TIN 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cắm 11mm 11409 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cảm sâu 12 mm 34312 1/2" Dr. 6Pt. Ổ cắm tác động 19mm 72032 Kìm vòng kẹp bên trong 7", đầu thẳng 
nanz 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cằm 12mm, 22202 Ổ cảm bit Dr. 3/8", hình lục giác 4mm. 34314 1/2" Dr. 6Pt. Ổ cảm tác động 21mm 72042. Kìm vòng kẹp bên trong 7", đầu cong, 
12930 Bộ chuyển đối ổ cảm 3 chiều Dr. 3/8" (3/8" Ex1/2" M) 22203 Ổ cảm bit Dr. 3/8", hình lục giác 5 mm 34315 1/2" Dr. 6Pt. Ổ cảm tác động 22mm 09702. Bộ khóa Torx® tay dài 9 món chống giả mạo 
13930 Bộ chuyển đổi ổ cm 3 chiều 1/2" Dr, (1/2" Ex3/8" M) 22204 Ổ cắm bit Dr. 3/8", hình lục giác 6mm. 97631 Ổ cắm bit 1⁄2" cho vít chảo dầu M16, 09107 Bộ chìa khóa lục giác tay dài 9pc 
12913 Bộ chuyển đổi ổ cầm Dr. 3/8" (3/8" Fx1/4" M) 22205 Ö cắm bit 3/8" Dr.„ lục giác 7mm 97635, Ổ cắm bit 1/2" cho vít chảo dầu H17. 
12304 Ổ cẳm 3/8" Dr. 6Pt 9mm. 22206 Ổ cắm bit 3/8" Dr., lục giác 8 mm 97104 Ổ cắm loại bỏ giảm xóc 
12305 3/8" Dr. 6Pt. Ổ cẩm 10 mm 22104 Ổ cảm bít Dr. 3/8", Torx® T25 97422 Cờ lê lọc däu 3 hàm đa năng 63-102mm 


Bộ công cụ 


®Công cụ phổ quát có sẵn 


®Lớp lót xốp EVA hai tông màu SATA chất lượng được bao gồm trong mỗi 


®Bộ công cụ SATA EVA tùy chỉnh được nhiều người dùng khác nhau công nhận với doanh số bán hàng tính đến nay là hơn 100.000 bộ 


công cụ để cải thiện hiệu quả công việc 


KHÔNG. tên sản phẩm 


® wW% 


95207S 171Pc. Bộ công cụ cơ khí 


- 1 28 


95208S 103Pc. Bộ công cụ sửa chữa thân xe ô tô 


- 1 23 


A Xe đẩy không được bao gồm trong bộ công cụ. 


Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


Bộ công cụ cơ khí 95207S-171pc 
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KHÔNG, tên sản phẩm. KHÔNG. tên sản phẩm KHÔNG. tên sản phẩm. KHÔNG. tên sản phẩm 
01113A cờ lê tác động không khí 1/2" 13305 Ổ cảm 1/2" Dr. 6Pt 14mm. 25103 Ổ cảm bit Dr. 1/2", dài 100mm, Torx® T27 42303 Cờ lê đầu hộp offset sâu 10x11mm. 
09105 Bộ chìa khóa lục giác đầu bi dài 9pc 13306 Ổ cảm 1/2" Dr. 6Pt 15mm 25104 Ổ cảm Dr. Bịt 1/2", dài 100mm, Torx® T30, 42304. Cờ lê đầu hộp offset sâu 12x13mm 
09402 Bộ thước lá 16pc 0,05-1,00mm 13307 Ổ cẳm 1/2" Dr. 6Pt 16mm. 25106 Ổ cắm bit Dr. 1/2", dài 100mm, Torx® T45 42305 Cờ lê đầu hộp offset sâu 14x15mm. 
11304 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cm 5mm 13308 Ổ cắm 1/2" Dr. 6Pt 17mm 25202. Ổ cắm bit Dr. 1/2", dài 100mm, hình lục giác 5 mm. 42307 Cờ lê đầu hộp offset sâu 18x19mm 
11305 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cảm 5,5mm 13309 Ổ cảm 1/2" Dr. 6Pt 18mm 25203 Ổ cảm Dr. Bít 1/2", dài 100mm, hình lục giác 6mm 42309 Cờ lê đầu hộp offset sâu 20x22mm 
11306 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cảm 6mm 13310 Ổ cảm 1/2" Dr. 6Pt 19mm 25204. Ổ cảm bit Dr. 1/2", dài 100mm, hình lục giác 7mm. 42312 Cờ lê đầu hộp offset sâu 24x27mm 
11307 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cắm 7mm 13312 1/2" Dr. 6Pt. Ổ cầm 21mm. 25205 Ổ cảm bit Dr. 1/2", dài 100mm, hình lục giác 8 mm. 47703 Tay cầm chữ T 6Pt. Cờ lê ổ cảm 10 mm, 
11308 1⁄4" Dr. 6Pt. Ổ cảm 8 mm 13313 Ổ cẳm 1/2" Dr. 6Pt 22mm. 25207 Ổ cắm Dr. Bt 1/2", dài 100mm, hình lục giác 12 mm. 48111 'Cờ lê mô-men xoắn chùm phẳng. 
11309. 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cảm 9mm 13316 Ổ cắm 1/2" Dr. 6Pt 27mm. 25208 Ổ cắm bit Dr, 1/2", dài 100mm, hình lục giác 14mm. 61101 Tua vít Torx® T10x100mm 
11310 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cảm 10mm. 13408 1/2" Dr. 6Pt. Ổ cẩm sâu 17mm 25802. Ổ cảm bit 1/2" Dr., Chiều dài 100mm, M6 vuông ba 61102 Tua vít Torx® T15x100mm 
TI3 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cảm 11mm 13410 1/2" Dr. 6Pt. Ổ cắm sâu 19mm 25803 Ổ cắm bit Dr. 1/2", chiều dài 100mm, M8 vuông ba. 61103 Tua vít Torx® T20x100mm 
1312 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cảm 12mm 13601 1/2" Dr. 12Pt. Ổ cảm 3/8" 25804 Ổ cắm Dr. Bịt 1/2", Chiều dài 100mm, M10 hình vuông ba. 61104 Tua vít Torx® T25x100mm 
11313 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cảm 13mm 13602 1/2" Dr. 12Pt. Ổ cảm 11mm 29422 Nhật Bản Cắm-Ren Ngoài R1/4" 61105 Tua vít Torx® T27x100mm 
11403 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cằm sâu 6mm 13603 1/2" Dr. 12Pt. Ổ cảm 12mm 34310. 1/2" Dr. 6Pt. Ổ cảm tác động 17mm. 61106 Tua vít Torx® T30x100mm 
11404. 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cảm sâu 7mm 13604 1/2" Dr. 12Pt. Ố cảm 13mm. 34312 1/2" Dr. 6Pt. Ổ cắm tác động 19mm 62211 Tua vít có rãnh 6x38mm 
11407 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cắm sâu 10 mm 13608 Ổ cắm 1/2" Dr. 12Pt 17mm. 34314 1/2" Dr. 6Pt. Ổ cắm tác động 21mm 62202 Tua vít có rãnh 3,2x75mm 
11902 1⁄4" Dr. Chốt tháo nhanh 5" 13610 Ổ cắm 1/2" Dr. 12Pt 19mm. 34315 1/2" Dr. 6Pt. Ổ cảm tác động 22mm 62208 Tua vít có rãnh 5x100mm 
11903 Thanh mở rộng 1/4" Dr. 2" 13611 1/2" Dr. 12Pt. Ổ cảm 20mm 40202 Cờ lê kết hợp 7mm 62213 Tua vít có rãnh 6x150mm 
11904. Thanh mở rộng 1/4" Dr. 4" 13613 1/2" Dr. 12Pt. Ố cảm 22mm. 40205 Cờ lê kết hợp 10mm 62216 Tua vít có rãnh 8x150mm. 
TiÐn1 Tay cầm Spinner 1/4" Dr. 13615 1/2" Dr. 12Pt. Ố cảm 24mm 40206 Cờ lê kết hợp 11mm 62307 Tua vít Phillips #1x75mm' 
11912 Khớp nối đa năng 1⁄4" Dr. 13617 Ổ cắm 1/2" Dr. 12Pt 30mm. 40207 Cờ lê kết hợp 12mm 62311 Tua vít Phillips #2x38mm. 
11922 Thanh mở rộng linh hoạt 1⁄4" Dr. 6" 13618 1/2" Dr. 12Pt. Ổ cảm 32mm 40208 Cờ lê kết hợp 13mm 62312 Tua vít Phillips #2x100mm 
12303 3/8" Dr, 6Pt. Ổ cắm 8mm 13902. 1/2" Dr. Quick Release Ratchet 10" 40209. Cờ lê kết hợp 14mm 62316 Tua vít Phillips #3x150mm 
12304. Ổ cắm 3/8" Dr. 6Pt 9mm. 13904 Thanh mở rộng 1/2" Dr, 5" 40210 Cờ lê kết hợp 15mm 64101 Dụng cụ thu từ tính linh hoạt 400mmx1.0kg 
12305 3/8" Dr. 6Pt. Ổ cảm 10 mm 13905 Thanh mở rộng 1/2" Dr, 10" 40211 Cờ lê kết hợp 16mm 70512 Kim khớp trượt 8" 
12306 3/8" Dr. 6Pt. Ổ cảm 11mm 13910 Tay cầm chữ T trượt 1/2" Dr. 10 40212 Cờ lê kết hợp 17mm 72001 Kìm vòng ngoài 7", đầu thẳng 
12307 3/8" Dr. 6Pt. Ổ cẩm 12 mm 13912 Khớp nối đa năng 1/2" Dr. 40214 Cờ lê kết hợp 19mm 72002 Kìm vòng ngoài 7", đầu cong 
12308 3/8" Dr. 6Pt. Ổ cảm 13mm 13913 Bộ chuyển đổi ổ cắm Dr. 1/2" ( 1/2" Fx3/8" M) 40215 Cờ lê kết hợp 20 mm 72004 Kìm vòng kẹp bên trong 7", đầu thẳng 
12309 Ổ cảm 3/8" Dr. 6Pt 14mm. 21203 Ổ cẳm bít Dr. 1/4", hình lục giác 5mm. 40216 Cờ lê kết hợp 21mm 72005 Kìm vòng kẹp bên trong 7", đầu cong 
12310 3/8" Dr. 6Pt. Ổ cắm 15mm. 21204 Ổ cắm bít Dr. 1/4”, hình lục giác 6 mm 40217 Cờ lê kết hợp 22mm 92313 Búa Hickory Ball Pein 1,5 pound 
12301 Ổ cắm 3/8" Dr. 6Pt 16mm 21402 Ổ cảm bit 1⁄4" Dr., Pozidriv #2 40218 Cờ lê kết hợp 23mm 97221 Súng thổi hơi 100mm. 
12406 3/8" Dr. 6Pt. Ổ cắm sâu 13mm 21502 Ổ cảm Dr. Bit 1/4", có rãnh 5,5mm' 40219 Cờ lê kết hợp 24mm 97401 cờ lê lọc dầu nắp cuối 65mm, 14 sáo 
12408 3/8" Dr. 6Pt. Ổ cẳm sâu 15mm 22101 Ổ cảm bit Dr. 3/8", Torx® T10 40221 Cờ lê kết hợp 27mm 97403 Cờ lê lọc dầu nắp cuối 74mm, 15 sáo 
12409. 3/8" Dr. 6Pt. Ổ cảm sâu 16mm 22102 Ổ cẳm bit Dr. 3/8", Torx® T15 41202 Cờ lê đầu mở 8x10mm 97404 Cờ lê lọc dầu nắp cuối 76mm, 14 sáo. 
12902 3/8" Dr, Nhanh chóng phát hành Ratchet 8" 22103 Ổ cẳm bit Dr. 3/8", Torx® T20 41203 Cờ lê đầu mở 10x12mm 97406 Cờ lê lọc dầu nắp cuối 90mm, 15 sáo. 
12907 Thanh mở rộng Dr. Locking 3/8" 22104. Ổ cắm bit Dr. 3/8", Torx® T25. 41204 Cờ lê đầu mở 11X13mm 97407 Cờ lê lọc dầu nắp cuối 93mm, 15 sáo. 
12908 Thanh mở rộng Dr. Locking 3/8" 22106. Ổ cảm bit Dr. 3/8", Torx® T30 41205 Cờ lê đầu mở 12x14mm. 97422 Cờ lê lọc dầu 3 hàm đa năng 63-102mm 
12912 Khớp nối đa năng 3/8" Dr. 24202 Ổ cắm Dr. Bit 1/2", dài 50mm, hình lục giác 5mm. 41206. Cờ lê đầu mở 14x17mm 97428 Cờ lê lọc dầu 75-95mm 
12913 Bộ chuyển đổi ổ câm Dr, 3/8" (3/8" Fx1/4" M) 24203 Ổ cảm Dr. Bỉt 1/2", dài 50mm, hình lục giác 6 mm 41207 Cờ lê đầu mở 17x19mm 70101A Kìm mũi dài 6" 
12915 Ổ cắm bugi Dr. 3/8" 16mm 24204 Ổ cẳm bit Dr. 1/2", dài 50mm, hình lục giác 7mm. 41209. Cờ lê đầu mở 21x23mm 70201A Kìm chéo 5" 
12916 Ổ cắm bugi Dr. 3/8" 21mm 24205 Ổ cắm Dr. Bit 1/2", dài 50mm, hình lục giác 8 mm 41210 Cờ lê đầu mở 22x24mm 70302A | Kìm đa năng 7" 
12922 Thanh nổi dài linh hoạt 3/8" Dr. 8" 24206 Ổ cảm Dr. Bit 1/2", dài 50mm, hình lục giác 10 mm 41214 Cờ lê đầu mở 16x18mm 
13301 1/2" Dr. 6Pt. Ổ cảm 10mm, 25102 Ổ cảm bit Dr. 1/2", dài 100mm, Torx® T25, 42302. Cờ lê đầu hộp offset sâu 8x9mm. 

Bộ công cụ sửa chữa thân xe ô tô 95208S-103pc 
KHÔNG, tên sản phẩm. KHÔNG. tên sản phẩm HÔNG. tên sản phẩm. KHÔNG. tên sản phẩm 
03931 File cắt hình nửa vòng 6" 13611 1/2" Dr. 12Pt. Ố cảm 20mm. 21503 Ổ cắm Dr. Bit 1/4", có rănh 6,5mm. 61106. Tua vít Torx® T30x100mm. 
03939 File cắt mịn nửa tròn 6" 13613 1/2" Dr. 12Pt. Ố cảm 22mm 25102. Ổ cắm bit Dr. 1/2", dài 100mm, Torx® T25 62211 Tua vít có rãnh 6x38mm 
03971 Tệp cắt thứ hai tròn 6" 13615 1/2" Dr. 12Pt. Ổ cảm 24mm. 25103. Ổ cắm bit Dr. 1/2", dài 100mm, Torx® T25. 62202 Tua vít có rãnh 3,2x75mm 
03991 Tệp cắt ba giây vuông 6" 13617 Ổ cắm 1/2" Dr. 12Pt 30mm. 25104 Ổ cắm Dr. Bit 1⁄2", dài 100mm, Torx® T30 62208 Tua vít có rãnh 5x100mm 
09105 Bộ chìa khóa lục giác đầu bi dài 9pc 13618 1/2" Dr. 12Pt. Ố cảm 32mm 25105 Ổ cắm bit Dr. 1/2", dài 100mm, Torx® T40 62213 Tua vít có rãnh 6x150mm 
09408 Kìm tháo kẹp tự động 13619 Ổ cắm 1/2" Dr. 12Pt 8mm. 25202 Ổ cắm bit Dr. 1/2", dài 100mm, hình lục giác 5 mm 61606 Tua vít có rãnh 8x150mm 
11304 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cảm 5mm 13902 1/2" Dr. Quick Release Ratchet 10" 25203 Ổ cảm Dr. Bit 1/2", dài 100mm, hình lục giác 6 mm 62307 Tua vít Phillips #1x75mm. 
11305 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cảm 5,5mm. 13904. Thanh mở rộng 1/2" Dr. 5" 25204 Ổ cằm bit Dr. 1/2", dài 100mm, hình lục giác 7mm 62311 Tua vít Phillips #2x38mm. 
11306 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cảm 6mm 13905. Thanh mở rộng 1/2" Dr. 10" 25205 Ổ cắm bit Dr. 1/2", dài 100mm, hình lục giác 8 mm 62312 Tua vít Philips #2x100mm 
11307 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cảm 7mm 13910 Tay cầm chữ T trượt 1/2" Dr, 10" 25207 Ổ cảm Dr. Bịt 1/2", dài 100mm, hình lục giác 12 mm 61706 Tuốc nơ vít xuyên suốt Phillips #3x150mm. 
11308 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cảm 8 mm 13912 Khớp vạn năng 1/2" 25208 Ổ cảm bit Dr. 1/2", dài 100mm, hình lục giác 14mm. 71107 Kìm khóa nhả nhanh, hàm cong 10" 
11308 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cắm 9mm 21102 Ổ cắm bit Dr. 1/4", Torx® T10 41202 Cờ lê đầu mở 8x10mm 71301 Kìm khóa 6", Mũi dài 
11310 1/4" Dr. 6Pt. Ổ cảm 10mm 21103 Ổ cẳm bit Dr. 1/4", Torx® T15 41203 Cờ lê đầu mở 10x12mm 71501 Kìm khóa 8”, hàm rộng 
11901 1/4" Dr. Chốt tháo nhanh 5" 21104. Ổ cẳm bit Dr. 1/4", Torx® T20 41204 Cờ lê đầu mở 11x13mm 71601 Kìm khóa 11”, hàm chữ C 
11903 Thanh mở rộng 1/4" Dr, 2" 21105 Ổ cắm bit Dr. 1⁄4", Torx® T25 41205 Cờ lê đầu mở 12x14mm 92101 Búa Đập Tiêu Chuẩn 320g 
11904. Thanh mở rộng 1/4" Dr. 4" 21106 Ổ cảm bit Dr. 1/4", Torx® T30 41206 Cờ lê đầu mở 14x17mm 92103 Búa hoàn thiện Pein cong 305g 
11910 Tay cầm chữT trượt 1/4" Dr. 4" 21107 Ổ cẳm bit Dr. 1⁄4", Torx® T40 41207 Cờ lê đầu mở 17x19mm 92203 Đe Dolly 
11911 Tay cầm Spinner 1/4" Dr, 21201 Ổ cắm bit Dr. 1⁄4", hình lục giác 3 mm. 41209. Cờ lê đầu mở 21x23mm 92205 Nêm Dolly. 
11912 Khớp nối đa năng 1/4" Dr. 21202 Ổ cảm bit Dr. 1/4", hình lục giác 4mm 41210 Cờ lê đầu mở 22x24mm 92207 "búp bê ngôn chân 
13408 1/2" Dr. 6Pt. Ổ cảm sâu 17mm. 21203 Ổ cắm bit Dr. 1/4", hình lục giác 5mm. 41214 Cờ lê đầu mở 16x18mm 92313 Búa Hickory Ball Pein 1,5 pound 
13601 1/2" Dr. 12Pt. Ổ cảm 10 mm 21204. Ổ cắm bit Dr. 1⁄4", hình lục giác 6 mm. 47250 Cờ lê điều chỉnh tay cầm nhúng 8” 92551 Thanh kẹp18x400mm. 
13602. 1/2" Dr. 12Pt. Ổ cảm 11mm 21205 Ổ cắm bit Dr. 1⁄4", hình lục giác 8 mm. 61101 Tua vít Torx® T10x100mm 92603 Búa mặt mềm Hickory 40mm 
13603 1⁄2" Dr. 12Pt. Ổ cảm 12mm 21301 Ổ cắm bit 1/4" Dr., Philips #1 61102 Tua vít Torx® T15x100mm 93101 Snips hàng không, cắt trái 10" 
13604. 1/2" Dr. 12Pt. Ổ cảm 13mm. 21302. Ổ cắm bit 1/4" Dr., Philips #2. 61103. Tua vít Torx® T20x100mm 93102 Cắt Hàng Không, Cắt Phải 10" 
13608 Ổ cắm 1/2" Dr. 12Pt 17mm. 21501 Ổ cắm Dr. Bit 1⁄4", có rãnh 4mm 61104 Tua vít Torx® T25x100mm 93405 Máy cưa nhôm 12" 
13610 Ổ cảm 1/2" Dr. 12Pt 19mm. 21502 Ổ cảm Dr. Bit 1⁄4", có rãnh 5,5mm. 61105 Tua vít Torx® T27x100mm 
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Lưu trữ công cụ 


Tủ lưu trữ công nghiệp quay thông minh 


Kiểu quay Công suất cực lớn 
Tủ bảo quản công nghiệp Lưu trữ tối đa 448 thông 


Lưu ý: Sản phẩm này không chứa các công cụ và vật liệu được hiển thị 


Lưu ý: thời gian nhận nguyên liệu có thể tiết kiệm được 80%, được tính toán dựa trên tủ lưu trữ được sử dụng tại cơ sở sản xuất SATA và chỉ mang tính chất tham khảo 


®Sử dụng một máy quản lý 448 loại nguyên liệu có giá trị cao, tiết kiệm 80% thời gian tiếp nhận nguyên liệu, nâng cao hiệu quả sản xuất và công việc 
®Thiết kế cải tiến công nghiệp để điều khiển việc xoay pallet thông qua cảm biến xoay chính xác 

®Phân bổ miễn phí các kênh hàng hóa để chứa các mặt hàng lớn hơn 

®Phương thức nhận: Thẻ IC, thẻ ID, mã 2D và nhận diện khuôn mặt 


Danh mục lưu trữ 
®Vật tư tiêu hao công nghiệp, vật tư văn phòng và ốc vít 


'®Dụng cụ phần cứng, chất mài mòn, chất kết dính, dụng cụ cắt và phụ tùng, v.v. 


số kỹ thuật của vật liệu 


Pallet quay để tối đa hóa việc sử dụng 


không gian 


Động cơ servo chính xác để kiểm 
soát chính xác việc chặn kênh hàng 
hóa 


Thiết kế ngăn kéo để bổ sung 
nhanh chóng thông qua tay 


cầm ngăn kéo ở cả hai bên 


Thiết kế bảo vệ màn hình tích 
hợp 


Hai thông số kỹ thuật có sẵn 


KHÔNG. Sự chỉ rõ Chiều cao (MM) Chiều rộng (MM) Độ sâu (MM) Dung tích c7 % kLoÌ 
95281 336 kênh hàng hóa 1950 1000 800 336 loại - - - 
95282 448 kênh hàng hóa 1950 1000 800 448 loại ˆ - - 


II) 


Tủ lưu trữ công nghiệp kiểu lò xo thông minh 


Loại lò xo 


Tủ bảo quản công nghiệp 


Lưu ý: Sản phẩm này không chứa các công cụ và vật liệu được hiển thị 


'®Thích hợp cho nhiều loại vật liệu với tỷ lệ sử dụng rộng rãi 
®Hỗ trợ truy cập nhiều tài liệu cùng một lúc 
® Màn hình: Màn hình cảm ứng 10 inch 


Danh mục lưu trữ 


®ppE, vật liệu mài mòn, đồ gá lắp, dụng cụ cắt, v.v. 


Chất liệu mọi thời tiết 
Tự chủ nhanh chóng 
truy cập 


Tiết kiệm lao động, không rắc rối và 


chính xác 


Khay ngăn kéo chống rơi để 
bổ sung thuận tiện và 
nhanh chóng 


Giỏ hàng phần mềm 
kinh nghiệm lựa chọn nhiều 
vật liệu cùng một lúc 


Triển khai linh hoạt động cơ đơn 
hoặc động cơ kép để xử lý các 
hình dạng vật liệu khác nhau 


Kênh hàng hóa hỗ trợ 
tiếp cận các vật liệu nhỏ 


KHÔNG. Sự chỉ rõ Chiều cao (MM) 


Chiều rộng (MM), 


Độ sâu (MM) Dung tích 4 boÏ 


95271 60 kênh hàng hóa 1950 


11 giờ 30 


878 


60 loại - - - 


Tủ lưu trữ công nghiệp cảm biến trọng lượng thông minh 


Cảm biến trọng lượng Tự đ ồn 9Í 
Tủ bảo quản công nghiệp bộ phận nhận dạng 
đã nhận 


Đếm chính xác 


Cảm biến có độ chính xác cao để 
nhận dạng chính xác từng ốc vít 
nhỏ 


Con lăn nhựa được sử dụng ở 
phía dưới để đóng mở cửa trơn 
tru 


Truy cập mở để nhận các tài 
liệu khác nhau 


Cửa sổ cực lớn và cửa kính 
cường lực và gia cố 75” 


Lưu ý: Sản phẩm này không chứa các công cụ và vật liệu được hiển thị 


®Mỗi hộp linh kiện được cung cấp một cảm biến cấp khí động học độc lập ở phía dưới để tính toán chính xác số lượng linh kiện cần nhận, đảm bảo tính chính xác của quy trình sản xuất và hỗ trợ 
các ngành sản xuất cao cấp theo chương trình hành động quốc gia Made in China 2025 

®Phương thức nhận: Thẻ IC, CMND, quét mã 2D và nhận diện khuôn mặt 

®Màn hình: Màn hình cảm ứng 10 inch 


Danh mục lưu trữ 
®Vật tư tiêu hao công nghiệp, bộ phận tiêu chuẩn, ốc vít và PPE 
®Chất mài mòn, vật liệu cắt, v.v. 


KHÔNG. Sự chỉ rõ Chiều cao (MM) Chiều rộng (MM) Độ sâu (MM) Dung tích c7 % hoi 


95272 30 kênh hàng hóa 1950 1190 800 30 loại : - - 
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Tủ lưu trữ công nghiệp kiểu lò xo thông minh 


kho công nghiệp Đã chía sẻ : : 
tu Vay và trả lại bất cứ 
Z lúc nào 


c. 


Chia sẻ, tiết kiệm và hiệu quả 


Nã 


Cửa khóa cơ phía trước để Tích hợp đèn LED giúp dễ 
bổ sung và bảo trì thuận dàng lấy hàng 
tiện và nhanh chóng 


Tủ lưu trữ lưới công nghiệp thông minh 


8 cửa 12 cửa 20 cửa 88 cửa 
ñ 

Cửa nhỏ: 600x427x300 cửa: 600x427x300 Cửa nhỏ: 600x427x148 cửa: 500x90x100 
Cửa lớn: 600x427x909 Cửa lớn: 600x427x300 


Tủ lưu trữ lưới công nghiệp thông minh 


82 cửa 


7 cửa 11 cửa 


Cửa nhỏ: 600x427x300 cửa: 600x427x300 Cửa nhỏ: 600x427x148 cửa: 500x90x100 
Cửa lớn: 600x427x90. Cửa lớn: 600x427x300 
*®Linh hoạt và có khả năng xếp tầng với tủ lò xo, tủ cân, tủ lưới tích hợp và các máy ®Linh hoạt và có thể được sử dụng làm tủ chính và xếp tầng với tủ lưu trữ dạng lưới 
chủ khác ®Có khả năng chứa những vật dụng lớn và thêm module cân 
®Có khả năng chứa những vật dụng lớn và thêm module cân ®Phương thức nhận: Thẻ IC, CMND, quét mã 2D và nhận diện khuôn mặt 
®Được sử dụng với tủ lưu trữ tích hợp ®Màn hình: Màn hình cảm ứng 10 inch 
Danh mục lưu trữ Danh mục lưu trữ 
®Vật tư tiêu hao công nghiệp, vật tư văn phòng và ốc vít ®Vật tư tiêu hao công nghiệp, vật tư văn phòng và ốc vít 
®Dụng cụ phần cứng, chất mài mòn, chất kết dính, dụng cụ cắt và phụ tùng, v.v. ® Dụng cụ phần cứng, chất mài mòn, chất kết dính, dụng cụ cắt và phụ tùng, v.v. 
Tủ lưu trữ lưới công nghiệp thông minh Tủ lưu trữ công nghiệp thông minh tích hợp 
kHôNG | SỰ chỉ rõ Chiều cao Chiều rộng Chiều sâu Dung tích c7 sỹ Lo\ không | SỰ chỉ rõ Chiều cao Chiều rộng Chiều sâu Dung tích c7 tử 
MM (MM) (MM) MM (MM) (MM) 
9251 | 8 cửa 1950 1000 600 8 loại - - - 95261 | 7 cửa 1950 1000 600 7 loại - - 
95252 | 12 cửa 1950 1000 600 12 loại - - - 95262 | 11 cửa 1950 1000 600 11 loại - - 
9s2s3 | 20 cửa 1950 1000 600 20 loại - - - 95263 | 19 cửa 1950 1000 600 19 loại - - 
9s253 | 88 cửa 1950 830 500 88 loại - - - 95264 | 82 cửa 1950 830 500 82 loại - - 


Túi đựng dụng cụ cầm tay Túi đựng dụng cụ cầm tay 95185 16" 


===. w^ 
PhhisoP Son Di PD 


®Vải polyester 600D, bền 


®Lớp lót dày, chống mài mòn, ngăn chặn hiệu quả các vật sắc nhọn làm thủn Ko, _ 
P ” 9 9 ' l ợ ®Vải polyester 600D, bền 
= ®Lớp lót dày, chống mài mòn, ngăn chặn hiệu quả các vật sắc nhọn làm thủng 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. DàixWxH(mm) r7 \xz4 
95181 1ã" 330x215x250 : 10 8,6 BHÔNG, Thông sổ kỹ thuật. DàixWxH(mm) (27 1T 
95182 16" 380x260x300 - 10 9,8 95185 16" 400x220x250 - 2 5,8 


"` Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. A Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Túi đựng dụng cụ cầm tay 95186 Túi đựng dụng cụ thợ điện 16" 


®Vải polyester 900D, bền 
®Lớp lót dày, chống mài mòn, ngăn chặn hiệu quả các vật sắc nhọn làm thủng 


® Được thiết kế đặc biệt cho thợ điện, lật nhiều lớp có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu trữ và sử dụng các công cụ 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. DàixWxH(mm) cT Sỹ 
95183 14" 360x230x300 - 10 11.4 KHÔNG. Thông số kỹ thuật. DàixWxH(mm) (3 * 
95184 17" 440x330x300 - 10 19.1 95186 16" 420x250x300 - 2 4,7 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. ÁÀ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
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95187 Túi đựng dụng cụ mở 19” 


Túi đựng dụng cụ cầm tay 95193 16" 


®Thiết kế mở hoàn toàn, rất thuận tiện để đựng những món đồ lớn 


®Vải polyester 900D, bền 
»Thuận tiện lưu trữ máy tính xách tay và tài liệu 


KHÔNG. 'Thông số kỹ thuật. DàixWxH(mm) c7 sỹ boi KHÔNG. Thông số kỹ thuật. DàixWxH(mm) 
95187 19" 400x200x290 - 2 4,7 95193 16" 400x160x300 
A Loại trừ khỏi các điêu khoản bảo hành trọn đời. A Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
95188 Túi Đựng Dụng Cụ Xe Đẩy 17" Ba lô đựng dụng cụ 95198 18" 
== w 
®Vải polyester 1680D, bền 
®Thiết kế cần kéo có bánh xe, có thể đựng được số lượng lớn đồ, dễ dàng mang theo. *Thuận tiện lưu trữ máy tính xách tay và tài liệu 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. DàixWxH(mm) c? sỹ KHÔNG. Thông số kỹ thuật. DàixWxH(mm) 
95188 17 430x240x380 ˆ 1 5.4 95198 18" 350x200x450 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Á\ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


95211 Túi Đựng Dụng Cụ 4 Túi 95213 Túi Đựng Dụng Cụ 8 Túi 


®Vải polyester 900D, bền ®Vải polyester 900D, bần 
®Hỗ trợ miệng túi, dụng cụ dễ sử dụng trong môi trường làm việc ®Hỗ trợ miệng túi, dụng cụ dễ sử dụng trong môi trường làm việc 
KHÔNG. LxH(mm) r7 % hoi KHÔNG. LxH(mm) c? z4 ko\ 
95211 110x235 h 20 1.8 95213 250x320 - 20 11.2 
"` Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. A Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
95212 Túi Đựng Dụng Cụ 6 Túi Đai dụng cụ 95215 


®Vải polyester 900D, bền ®Vải polyester 900D, bền 
®Hỗ trợ miệng túi, dụng cụ dễ sử dụng trong môi trường làm việc ®Hỗ trợ miệng túi, dụng cụ dễ sử dụng trong môi trường làm việc 
KHÔNG. LxH(mm) c % KHÔNG. Túi nhỏ (mm) Thắt lưng (mm) c % 
95212 250x280 - 20 8.1 95215 190x100 1200x50 ˆ 40 
"` Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. À Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


z5 


Túi đựng dụng cụ cầm tay mở đôi chuyên nghiệp 


Túi đựng dụng cụ cầm tay chuyên nghiệp 95195 có đáy nhựa 20" 


®Vải Oxford chống thấm hai lớp 1680D cho độ chắc chẳn và bền bỉ 

®Mở ở cả hai bên để đặt công cụ hợp lý và truy cập dễ dàng 

®Đáy làm bằng nhựa kỹ thuật chống mài mòn, chống va đập và chống ẩm Lưu ý: Bộ 
dụng cụ được làm từ chất liệu mềm, kích thước phù hợp với sản phẩm thực tế. 


®Vải Oxford chống thấm nước hai lớp 1680D mang lại độ chắc chắn và bên bỉ Phụ kiện 

®bên ngoài để dễ dàng sử dụng 

®Đáy làm bằng nhựa kỹ thuật chống mài mòn, chống va đập và chống ẩm Lưu ý: Bộ 
dụng cụ được làm từ chất liệu mềm, kích thước phù hợp với sản phẩm thực tế. 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. DàixWxH(mm) c7 )z 
95189 14" 350x200x280 - 2 55 KHÔNG. tiếng sdiế thác DàixWxH(mm) “ *® 
95190 17" 400x225x335 - 2 6,8 95195 20" 460x220x380 - 4 9,4 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


95191 Túi đựng dụng cụ cầm tay mở chuyên nghiệp 14" 


Á\ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Túi đựng dụng cụ cầm tay chuyên nghiệp 


®Vải Oxford chống thấm hai lớp 1680D cho độ chắc chắn và bền bỉ 
®Thiết kế mở để chứa các vật dụng lớn và dễ dàng truy cập 
®Đáy làm bằng nhựa kỹ thuật chống mài mòn, chống va đập và chống ẩm Lưu ý: Bộ 


®Vải Oxford chống thấm hai lớp 1680D cho độ chắc chẳn và bền bỉ 
®Sidekick bên ngoài để dễ dàng truy cập 
® Dải cảnh báo phản quang được cung cấp để đảm bảo an toàn vào ban đêm 


Lưu ý: Bộ dụng cụ được làm từ chất liệu mềm, kích thước phù hợp với sản phẩm thực tế. 


dụng cụ được làm từ chất liệu mềm, kích thước phù hợp với sản phẩm thực tế. = 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. DàixWxH(mm) # ® 

KHÔNG. Thông sổ kỹ thuật. DàixWxH(mm) r2? XS 95196 14" 380x260x300 - số8 11.7 

95191 14" 370x240x280 - 2 5 95197 17 430x300x330 - 5 11.2 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


ÁÀ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
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95199 Túi Đựng Dụng Cụ Cầm Tay Chuyên Nghiệp 16" 


Hộp phân vùng có thể điều chỉnh 


®Vải Oxford chống thấm hai lớp 1680D cho độ chắc chắn và bền bỉ 

®Thiết kế hộp để lưu trữ công cụ có trật tự 

®Đáy làm bằng nhựa kỹ thuật chống mài mòn, chống va đập và chống ẩm Lưu ý: Bộ 
dụng cụ được làm từ chất liệu mềm, kích thước phù hợp với sản phẩm thực tế. 


DàixWxH(mm) r7 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. 


95199 16" 400x230x280 - 


tW 
2 


LoŸ 
4 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


95210 Túi đựng dụng cụ xe đẩy chuyên nghiệp 17" 


®Vải Oxford chống thấm hai lớp 1680D cho độ chắc chắn và bền bỉ 

'® Cần kéo và bánh xe được cung cấp để thuận tiện cho việc vận chuyển 

®Thiết kế nhiều túi bên ngoài để dễ dàng truy cập 

Lưu ý: Bộ dụng cụ được làm từ chất liệu mềm, kích thước phù hợp với sản phẩm thực tế. 


95131A 


95132A 


®Tay cầm được cung cấp ở cả hai bên để thuận tiện 
®Khóa ẩn để dễ dàng xếp chồng và chắc chắn 


®Các phụ kiện khác nhau bao gồm vách ngăn được cung cấp để thuận tiện và phân chia khu vực lưu trữ miễn phí 


KHÔNG. DàixWxH(mm) œŒ tữ 


DàixWxH(mm) c2 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. 


95131A 420x320x134 - 4 


95210 17 400x230x280 - 


95132A 420x320x174 ` 4 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
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Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Hộp xếp chồng chống ẩm 


95320 


95321 95322 


®Hộp làm từ chất liệu PP mới cho độ bần và khả năng chống va đập cao 

®Đã vượt qua thử nghiệm chống nước IP65 chống hơi nước và bụi trong nhiều điều kiện làm việc khác nhau 
®Khóa đặc biệt cho độ cứng 

®Cần kéo có bánh xe 9" cho điều kiện đường gồ ghề 


KHÔNG. tên sản phẩm Thông số kỹ thuật. DàixWxH(mm) 
95320 Hộp xếp chồng chống ẩm 20L 20L 585x410x170 
95321 Hộp xếp chồng chống ẩm 40L 40L 585x410x284 
95322 Xe đẩy chống ẩm Hộp xếp chồng 65L 65L 585x484x716 
95327 Hộp xếp chồng xe đẩy chống ẩm 3 hộp 585x484x842 


Á\ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Trường hợp an toàn 


Hộp đựng xe đẩy an toàn 


* Bao gồm miếng bọt biển tiêu chuẩn 


®Thân máy chắc chẵn được làm từ vật liệu chất lượng với thiết kế kết cấu độc đáo, nhẹ và chắc chẳn 

®Khóa bắt để vận hành dễ dàng và chống va đập 

®Van thông hơi chống nước chất lượng được sử dụng để điều chỉnh áp suất tự động, đảm bảo mở 
thùng dễ dàng và giữ cho bên trong luôn khô ráo 

®Đã vượt qua thử nghiệm chống nước IP67 cho khả năng chống ẩm và chống thấm nước cao, ngăn hơi nước và 


* Bao gồm miếng bọt biển tiêu chuẩn 


95302 


95303 


95304 

bụi xâm nhập vào nó trong nhiều điều kiện làm việc phức tạp khác nhau 
® Có sẵn nhiều phụ kiện khác nhau, bao gồm miếng bọt biển tích hợp, vách ngăn và túi đựng hồ sơ 
KHÔNG. Thông số kỹ thuậtKích thước bên ngoài Kích thước bên trong c7 sỹ Lo\ KHÔNG. Thông số kỹ thuậtKích thước bên ngoài Kích thước bên trong c7 hz£ 
DàixWxH(mm) DàixWxH(mm) DàixWxH(mm) DàixWxH(mm) 

95301 19" 493x395x185 462x334x170 - 1 3,9 95302 23" 587x358x221 525x297x192 1 1 6.1 
95305 15" 395x299x148 334x237x132 - 1 2.99 95303 22" 570x418x285 508x356x254 - 1 7,9 
95306 16" 413x328x168 381x267x152 - 1 3.2 95304 24" 624x498x353 563x437x323 ñị 1 9 
95307 18" 464x358x208 432x297x193 - 1 3,9 95309 24" 624x498x285 563x437x254 - 1 8,4 
95308 22" 570x418x228 508x356x220 - 1 6,8 95310 31" 802x522x298 741x461*267 - 1 9,9 


Á\ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


ldyg 


Di 


Khóa bắt có tính năng vận hành dễ dàng 
và chống va đập 


Có sẵn nhiều phụ kiện khác nhau, bao gồm miếng bọt 


biển tích hợp, vách ngăn và túi đựng hồ sơ 


Thân máy chắc chắn được làm từ vật liệu 
chất lượng với thiết kế kết cấu độc đáo, 
nhẹ và chắc chắn 


Van thông hơi chống nước chất lượng được 
sử dụng để điều chỉnh áp suất tự động, đảm 
bảo mở thùng dễ dàng và giữ cho bên trong 


luôn khô ráo 
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Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
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Đã vượt qua thử nghiệm chống nước IP67 

cho khả năng chống ẩm cao và 

không thấm nước, ngăn hơi nước và bụi 
xâm nhập vào nó trong nhiều công việc 
phức tạp khác nhau 

điều kiện 


Tay cầm và thanh kéo được gia cố 
đặc biệt để chịu lực tốt hơn 


trọng lượng Tay cầm mềm mang lại cảm giác thoải mái 


95101 Hộp Dụng Cụ 14" 


95104A Hộp Dụng Cụ 5 Khay 17" 


®Được sản xuất từ thép tấm khổ lớn với lớp sơn tĩnh điện hoàn thiện 
®Tay cầm chắc chắn thoải mái 


®Được sản xuất từ thép tấm khổ lớn với lớp sơn tĩnh điện hoàn thiện 
®Tay cầm chắc chắn thoải mái 


NHÔNG, DàixWxH(mm) c3 s KHÔNG. DàixWxH(mm) c7 sỹ bo\ 
95101 360x150x115 - 1 2 95104A 430x200x200 - 1 4,7 
À Loại trừ khỏi các điêu khoản bảo hành trọn đời. ` Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
95102 Hộp Dụng Cụ 17" 95115 Hộp Dụng Cụ 16" 
®Được sản xuất từ thép tấm khổ lớn với lớp sơn tĩnh điện hoàn thiện 
®Tay cầm chắc chẳn thoải mái ®Được sản xuất từ thép tấm khổ lớn với lớp sơn tĩnh điện hoàn thiện 
KHÔNG. DàixWxH(mm) c7 lszÉ LoÌ KHÔNG. DàixWxH(mm) c7 tơ 
95102 428x177x184 - 1 4.4 95115 420x155x120 - 1 243 
À Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. ,` Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
95103A Hộp Dụng Cụ 20” 95116 Hộp Dụng Cụ 3 Khay 14" 
D vanggRESEYT “ANggEESESST 
®Được sản xuất từ thép tấm khổ lớn với lớp sơn tĩnh điện hoàn thiện ® Đã bao gồm khay đựng đồ 
®Tay cầm chắc chẳn thoải mái ®Được sản xuất từ thép tấm khổ lớn với lớp sơn tĩnh điện hoàn thiện 
KHÔNG. DàixWxH(mm) ‹? s KHÔNG. DàixWxH(mm) c? sỹ 
95103A | 508x218x243 - 1 6.3 95116 350160165 - 1 2.4 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


"` Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


95117 Hộp Dụng Cụ 3 Khay 17" 


95162 Hộp Dụng Cụ Bằng Nhựa 16" 


xZ 


®Khay tote đi kèm để tiết kiệm không gian 
®Được sản xuất từ thép tấm khổ lớn với lớp sơn tĩnh điện hoàn thiện 


KHÔNG, DàixWxH(mm) cŒ sỹ koi 


95117 430x200x175 - 1 3,7 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


03621 Vỏ Xe Đẩy Bằng Nhôm 24" 


p =- 


L 


®Tải trọng 20kg tránh hư hỏng bánh xe 
sChống va đập 


®Lực kết cấu lên tới 100kg và lực tấm bề_ mặt lên tới 50kg, đã vượt qua thử nghiệm va đập nghiêm ngặt 


®Đa năng với dải phân cách chia không gian lưu trữ tùy ý 
®Cấu trúc khóa đôi và lớp lót xốp EVA chống sốc đảm bảo an toàn và kín khí 
*Diện mạo mới với bảng cà phê và phụ kiện màu bạc, thời trang 


KHÔNG. DàixWxH(mm) cŒ \zƒ 


03621 490x420x230 - 1 8,8 


"` Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


95161 Hộp Dụng Cụ Bằng Nhựa 15" 


—x— 


*Hộp được làm bằng chất liệu PP gia cố có độ bền và khả năng chống va đập cao 
*Khóa và tay cầm của nó được làm bằng nhựa kỹ thuật ABS, chắc chắn và bền 
®Bao gồm các lớp mỏng để dễ dàng tạo phân vùng lưu trữ 

® Được sử dụng rộng rãi trong lắp đặt công nghiệp, xây dựng, bảo trì sau bán hàng, v.v. 


®Hộp được làm bằng chất liệu PP gia cố có độ bền và khả năng chống va đập cao 
*Khóa và tay cầm của nó được làm bằng nhựa kỹ thuật ABS, chắc chắn và bền 
®Bao gồm các lớp mỏng để dễ dàng tạo phân vùng lưu trữ 

®Được sử dụng rộng rãi trong lắp đặt công nghiệp, xây dựng, bảo trì sau bán hàng, v.v. 


KHÔNG. DàixWxH(mm) qŒ tỹ j8 


95162 400x225x203 - 6 12.3 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


95163 Hộp Dụng Cụ Nhựa 18" 


*Hộp được làm bằng chất liệu PP gia cố có độ bền và khả năng chống va đập cao 
*Khóa và tay cầm của nó được làm bằng nhựa kỹ thuật ABS, chắc chắn và bền 
®Bao gồm các lớp mỏng để dễ dàng tạo phân vùng lưu trữ 

®Được sử dụng rộng rãi trong lắp đặt công nghiệp, xây dựng, bảo trì sau bán hàng, v.v. 


KHÔNG. DàixWxH(mm) c3 t 


KHÔNG. DàixWxH(mm) Œ tỹ Lof 


95161 385x202x140 - 6 5.2 


95163 450x243x210 - 6 13,7 


"` Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
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À Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


95164 Hộp Dụng Cụ Bằng Nhựa 21" Xe đẩy dịch vụ 1 ngăn 95108A 


| 
| 


|- 


# Kích thước nhỏ gọn cho nhiều mục đích sử dụng 


®Hộp được làm bằng chất liệu PP gia cố có độ bền và khả năng chống va đập cao ®Khay trên cùng để dễ dàng đặt các công cụ trong khi đang thực hiện công việc 
*®Khóa và tay cầm của nó được làm bằng nhựa kỹ thuật ABS, chắc chắn và bền ®Khay dưới cùng - đựng các dụng cụ có kích thước lớn không thể nhét vừa vào ngăn kéo. 
®Bao gồm các lớp mỏng để dễ dàng tạo phân vùng lưu trữ ®Tải trọng ngăn kéo 35kg 
®Được sử dụng rộng rãi trong lắp đặt công nghiệp, xây dựng, bảo trì sau bán hàng, v.v. ®Tổng tải trọng 150kg 
KHÔNG. DàixWxH(mm) cŒ? sỹ loi KHÔNG, DàixWxH(mm) c \szf koi 
95164 530x235x220 - 6 16,8 95108A 841x414x827 - 1 26,2 
A Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. A Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
= z : 3 
95166 Hộp Dụng Cụ Nhựa 3 Khay 17" Xe đầy dịch vụ cửa trượt 95111 


c, 
®Cấu trúc lưới nhìn xuyên qua trên các tấm bên 

*Hộp được làm bằng chất liệu PP gia cố có độ bền và khả năng chống va đập cao *Cửa đưa đón để đóng/mở dễ dàng 
*Khóa và tay cầm của nó được làm bằng nhựa kỹ thuật ABS, chắc chắn và bền ®Mở khay trên cùng để đặt dụng cụ dễ dàng 
®Bao gồm các lớp mỏng để dễ dàng tạo phân vùng lưu trữ ®Tải trọng ngăn kéo 20kg 
® Được sử dụng rộng rãi trong lắp đặt công nghiệp, xây dựng, bảo trì sau bán hàng, v.v. *Tổng tải trọng 100kg 

KHÔNG. DàixWxH(mm) œ3 l4 LoÏ KHÔNG. Dài*WWxH(mm) #3 sỹ 

95166 440x230x250 - 6 15,4 95111 631x382x818 - 1 21.7 


"` Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. À Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Tủ Con Lăn Khóa Mã Hóa 7 Ngăn 95107A 95121 Tủ Con Lăn 5 Ngăn 


* Bảo hành khóa mã là 12 tháng 


Ô 


Ẩ “ ^ 
Õ khóa tròn Bánh xe hạng nặng 5" cho độ Lớp lót ngăn kéo trong tất cả các ngăn kéo. 
bền cao (bọt xốp EVA) 
Trước khi mở khóa Sau khi mở khóa Cầu trượt 45mm cho khả năng Sơn tĩnh điện trên bề mặt có vết rỗ màu Tay cầm bằng hợp kim nhôm 
chịu tải cao hơn xám, tránh trầy xước sáng dày tạo sự sang trọng 
Hộp công cụ tuốc nơ vít có Tay đẩy xe đẩy có bọc nhựa PVC Hai bánh xoay 5" (có nút Ván sau được gia cố Cửa tủ tích hợp bản lề 


khóa chặn) và hai bánh cố định 5" 
với ổ lăn có chốt 
®Thiết kế năm ngăn kéo đáp ứng nhu cầu sửa chữa ô tô, tiết kiệm chỉ phí 
® kích thước ngăn kéo bên trong: Ngăn kéo 1-3: 563*404*90mm (L*W*H) 


*Cơ chế khóa cột bên xoay cho tuổi thọ lâu dài ®Ngăn kéo 4-5: 563*404*145mm (L*W*H) 
®Kích thước ngăn kéo bên trong: Ngăn kéo 1-5: 570*382*65mm (L*W*H) ®Bốn góc được cắt bớt với mặt sau được gia cố để có độ bền và độ bần tốt hơn 
'®Ngăn kéo 6-7: 570*382*145mm (L*W*H) ®Vòng bỉ trượt 45mm và khả năng chịu tải của ngăn kéo đơn 35kg cho khả năng chịu tải vượt trội 
®Khóa mã điện tử có mật khẩu 4-10 chữ số ®Bánh xe hạng nặng 5" giúp vận hành êm ái và bần bỉ 
®Đường ray có độ bền cao cho phép trượt trơn tru *Tay cầm bằng hợp kim nhôm sáng dày, sang trọng và bền bỉ 
*®Bánh xe chất lượng chạy êm và ổn định, không bị trượt sau khi phanh ®Sơn tĩnh điện hai tông màu, thanh lịch và hào phóng 
*Thân thép dày 1,2mm cho độ bền và độ bần cao ®Sơn tĩnh điện trên bề mặt có vết rỗ màu xám, tránh trầy xước 
®Tải trọng ngăn kéo 35kg ® Lớp lót ngăn kéo trong tất cả các ngăn kéo (bọt xốp EVA) 
*Tổng tải trọng 240kg ®Tổng tải trọng 200kg 
KHÔNG. DàixWxH(mm) c? Sỹ KHÔNG. DàixWxH(mm) c2? s boÏ 
95107A | 740x480x980 1 1 85 95121 770x470x896 - 1 37 
"` Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. À Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
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Tủ Con Lăn 2 Ngăn 95123 


95207 7- Tủ Con Lăn Ngăn Kéo 


Bánh xe hạng nặng 5" cho độ Sơn tĩnh điện trên bề mặt có vết rỗ màu 


bền cao xám, tránh trầy xước 


Lớp lót trong tất cả các ngăn kéo (bọt 


xốp EVA) 


Cầu trượt 45mm cho khả năng 
chịu tải cao hơn 


Tay cầm bằng hợp kim nhôm 
sáng dày tạo sự sang trọng 


Cửa tủ tích hợp bản lề 


Bảng phân vùng bao gồm Tấm lót ngăn kéo trên tất cả các tấm ván 


bên trong (bọt xốp EVA). 


®Hai ngăn kéo với tủ dụng cụ, tạo điều kiện bảo trì và tiết kiệm chỉ phí 

® kích thước ngăn kéo bên trong: Ngăn kéo 1-2: 563*404*90mm (L*W*H) 

® Kích thước phân vùng của mỗi bảng bên trong: 195#390mm (L*W) 

®Bốn góc được cắt bớt với mặt sau được gia cố để có độ bền và độ bần tốt hơn 

®Cầu trượt được gia cố 45mm và khả năng chịu tải của một ngăn kéo 35kg cho khả năng chịu tải đặc biệt 
®Bánh xe hạng nặng 5" giúp vận hành êm ái và bần bỉ 

®Tay cầm bằng hợp kim nhôm sáng dày, sang trọng và bền bỉ 

®Sơn tĩnh điện hai tông màu, thanh lịch và hào phóng 

trên bề mặt có vết rỗ màu xám, tránh trầy xước 


® Lớp lót ngăn kéo trong tất cả các ngăn kéo (bọt xốp EVA) 


®Tổng tải trọng 200kg 


Ñ 


Bốn cột xe đẩy dụng cụ có thiết 


Mặt bàn tích hợp với khe 
cắm tuốc nơ vít 


Mặt bàn tích hợp với khay phụ 
kế hình vòng cung cho khả năng kiện để đựng các vật dụng nhỏ; 
chống va đập cao hơn Tay cầm tích hợp mang lại sự 


thoải mái 


Cả hai bên của xe đẩy 
dụng cụ đều có hộp đựng 
để bảo quản phôi dạng 
hộp thuận tiện 


Hộp đựng có thể tháo rời 


cung cấp cho xe đẩy dụng cụ 


®Cấu trúc vững chắc và sơn tĩnh điện cho môi trường làm việc phức tạp 

® Kích thước ngăn kéo bên trong: Ngăn kéo 1-5: 570*380*63mm (L*W*H) 

®Ngăn kéo 6: 570*380*135mm (L*W*H) 

®Ngăn kéo 7: 570*380*182mm (L*W*H) 

®Trượt chất lượng cho chuyển động ngăn kéo trơn tru. 

®Bánh xe chất lượng giúp chạy êm và ổn định, không bị trượt sau khi phanh 
®Bàn làm việc đúc phun cho độ bền cao hơn 

®Khả năng chịu tải của ngăn kéo đơn từ ngăn 1 đến ngăn 6 là 35kg và ngăn kéo 7 là 45kg 
*Tổng tải trọng 300kg 

®Bộ dụng cụ có sẵn: 95207S 

®Bộ 171 dụng cụ sửa chữa thông dụng (thích hợp cho xe đẩy dụng cụ 95207) 


KHÔNG. DàixWxH(mm) li t 


KHÔNG. DàixWxH(mm) c3 tữ 


95123 770x470x896 - 1 43 


95207 805x490x1000 - 1 83 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
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Tủ Con Lăn 5 Ngăn 95208 


Tủ Con Lăn 7 Ngăn 95107 


Khóa cửa tủ chất lượng Cả hai bên của xe đẩy Hộp đựng có thể tháo rời 
dụng cụ đều có hộp đựng cung cấp cho xe đẩy dụng cụ 
để bảo quản phôi dạng 
hộp thuận tiện 


®Ngăn kéo 5: 570*380*182mm (L*W*H) 

® Bàn làm việc làm bằng thép không gỉ và được gia cố bằng tấm mật độ để có độ bền cao hơn 

®Lỗ gắn cho tấm kẹp dành riêng, thuận tiện và thiết thực 

®Trượt chất lượng cho chuyển động ngăn kéo trơn tru 

*®Bánh xe chất lượng giúp chạy êm và ổn định, không bị trượt sau khi phanh 

®Bàn làm việc đúc phun cho độ bần cao hơn 

*Tải trọng ngăn kéo đơn từ ngăn 1 đến ngăn 4 là 35kg và ngăn kéo 5 là 45kg 
*Tổng tải trọng 300kg 


4 


Hộp công cụ tuốc nơ vít có khóa Tay đẩy xe đẩy có bọc nhựa PVC Hai bánh xoay 5" (có nút 
chặn) và hai bánh cố định 5" 
với ổ lăn có chốt 


*Thân thép dày 1,2mm cho độ bần và độ bần cao 

®Kích thước ngăn kéo bên trong: Ngăn kéo 1-5: 570*382*65mm (L*W*H) 

®Ngăn kéo 6-7: 570*382*142mm (L*W*H) 

®Hai bánh xe xoay 5" (có nút chặn) và hai bánh cố định 5" có ổ lăn chốt để có độ linh hoạt và khả năng 
chịu tải cao 

*Ngăn đựng tuốc nơ vít để cất giữ dễ dàng và tiện lợi 

#Tay cầm bằng nhựa PVC giúp cầm nắm thoải mái 

®Tải trọng ngăn kéo đơn 35kg 

*Tổng tải trọng 240kg 


KHÔNG. DàixWxH(mm) c? z4 


KHÔNG. DàixWxH(mm) c3 t 


95208 1180x480x860 - 1 100 


95107 679x458x1007 - 1 101 


ÁÀ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
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Â Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


95107G Xe đẩy dụng cụ 6 ngăn có khóa tương hỗ 


Xe đẩy tiện ích 2 ngăn 95118 


® Thiết kế lồng vào nhau để sử dụng an toàn hơn 

®Mặt bàn đa chức năng để lưu trữ các công cụ và bộ phận 

*®Tấm cán nguội chất lượng cao, tấm 1mm, độ bần và độ bền cao 

®Tay cầm bằng hợp kim nhôm dày và sáng bóng, đẹp và bền hơn 

»®Quy trình ép phun hai màu, đẹp và sang trọng, bền và dễ lau chùi 
®Đệm xốp, tất cả các ngăn kéo đầu chứa miếng đệm EVA khiến dụng cụ khó trượt 


®Cầu trượt được gia cố, có chiều rộng 45mm, có thể đóng mở dễ dàng và êm ái dưới tải trọng 


tối đa định mức 


KHÔNG. DàixWxH(mm)_ Tải trọng định mức của ngăn kéo tải định mức c2 sỹ 
tổng thể (kg) (Kilôgam). 
95107G 920x540x1000 35 400 - 1 72 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Tủ Con Lăn 8 Ngăn 95109 


Đường ray dẫn hướng có độ bền cao 


mang lại sự êm ái và tuổi thọ lâu dài 


Hộp công cụ tuốc nơ vít có 
khóa 


Nắp trên được hỗ trợ bằng lò xo 
không khí 


Bàn làm việc có thể gập lại để vận 


hành dễ dàng 


Thân thép dày 12 mm cho độ 
bền và độ bền cao 


Khay dưới cùng để lưu trữ các công 


cụ lớn 


Giắc cắm dụng cụ để lắp thanh 
nâng lên, cờ lê xoắn và các dụng 
cụ dài khác 


®Thích hợp cho thợ sửa chữa ô tô 

®Thân thép dày 1,2mm cho độ bần và độ bần cao 

®Hai bánh xe xoay 5" (có nút chặn) và hai bánh cố định 5" có ổ 
lăn chốt để có độ linh hoạt và khả năng chịu tải cao 

®Tủ có khóa cửa để đựng các dụng cụ lớn 

®Tải trọng ngăn kéo đơn 35kg 

®Tổng tải trọng 240kg 


Hai bánh xoay 5" (có nút 
chặn) và hai bánh cố định 5" 
với ổ lăn có chốt 


Hai bánh xoay 5" (có nút 
chặn) và hai bánh cố định 
5" với ổ lăn có chốt 


Đường ray dẫn hướng có độ bền cao 


mang lại sự êm ái và tuổi thọ lâu dài 


®Tải trọng ngăn kéo đơn 35 kg 


®Sàn vận hành bằng gỗ nguyên khối chất lượng cao, tạo điều kiện vận hành dụng cụ với độ ồn thấp 


*Tổng tải trọng 240 kg 


DàixWxH(mm) +3 t 


KHÔNG. 


DàixWxH(mm) 


KHÔNG. 


r£? >4 


95118 880x416x1029 


55 


95109 


1035x457x897 - 1 110,6 


Á\ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Á\ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
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Xe đẩy tiện ích 4 ngăn 95119 Xe đẩy dụng cụ đa năng 3 khay 95222A 


KHÔNG. DàixWxH(mm) Tây Bắc(kg) #ầ® %W m 


95222A _. | 40x500x920(bao gồm bánh xe và tay đẩy) 17,4 - 1 19,4 


ÁÀ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Xe đẩy dụng cụ 3 khay 95222B 


2 F | KHÔNG. Định mức tĩnh Định mức động LxWxH(mm) Tải trọng NW c7 \z8 LoÌ 
của bánh xe (kg) tải (kg) kích thước (kg) 


Nắp trên được hỗ trợ bằng lò xo Đường ray dẫn hướng có độ bền cao Tay đẩy xe đẩy có bọc nhựa PVC 952228 80 45 750x373x900 3" 11.2 - 1 122 


không khí mang lại sự êm ái và tuổi thọ lâu dài 


Thân thép dày 1,2mm cho vỏ bảo vệ 4 cột chắc chắn Hai bánh xoay 5" (có nút 
và bền bỉ để ngăn ngừa va chạm chặn) và hai bánh cố định 
hiệu quả giữa xe đẩy dụng _ 5" với ổ lăn có chốt 
cụ, xe cộ, máy công cụ và 
các thiết bị khác 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


AE5971 Xe đẩy dụng cụ bằng nhựa + móc treo phía sau (có 10 móc) 


®Tải trọng ngăn kéo đơn 35 kg 


*Tổng tải trọng 240 kg ®Cấu trúc có thể tháo rời, chất liệu PP, dễ lắp đặt và bảo quản, được trang bị 4 bánh xe, di chuyển linh hoạt 
KHÔNG. DàixWxH(mm) c? Sỹ KHÔNG. DàixWxH(mm) Tây Bắc(kg) _n‹⁄ 
95119 877x549x1015 - 1 87 AES971 830x434x968 10.3 - 1 11,5 
Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
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Õ cắm & bánh cóc 


Ổ cắm 1/4" và 
Phụ kiện 


Ổ cắm 3/8" và 
Phụ kiện 


Ổ cắm 1/2" và 
Phụ kiện 


Ổ cắm 3/4" và 
Phụ kiện 


Ô cắm Pass-Thru và 


Phụ kiện 


Ổ cắm bit Dr. 1/4" 


Ổ cắm bit 3/8" Dr. 


Ổ cắm bit Dr. 1/2" 


39-44 


45-49 


49-52 


53-58 


58-59 


60-61 


61-62 


62-64 


64-66 
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Õ cắm & bánh cóc 


09521 21Pc. Bộ ổ cắm Dr. 1/4" 


09524 22Pc. Bộ ổ cắm Dr. 3/8” 


®11PC. Ổ cắm 1/4" Dr. 6Pt. (4,5,6,8,9,10,11,12,13,14mm) 

®1 cái. 1/4" Dr. Chốt tháo nhanh 5" 

®1 cái. Thanh nối dài 1/4 Dr. 2" 

®1 cái. Tay cầm Spinner 1/4" Dr. 

®1 cái. Bộ chuyển đổi bit hình lục giác 1/4"Fx1/4" 

®3Pc. Mũi lục giác 1⁄4", dài 25mm, có rãnh (4,5,6mm) 
®3Pc. Mũi lục giác 1/4", dài 25mm, Phillips (#1,#2,#3) 


®14Pc. Ổ cắm 3/8" Dr. 6Pt. (6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm) 
®5 cái. Ổ cắm sâu 3/8" Dr. 6Pt. (12,13,14,17,19mm) 

®1 cái. Ổ cắm bugi Dr. 3/8" 16mm 

®1 cái. 3/8" Dr, Nhanh chóng phát hành Ratchet 8" 

®1 cái. Thanh nối dài 3/8" Dr. 6" 


KHôNG. 3 tỹ 


KHôNG. cai  >⁄4 


09521 6 12 


17.3 


09524 - 10 


18,5 


Á Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


09523 14Pc. Bộ ổ cắm Dr. 3/8" 


Á Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


09525 15Pc. Bộ ổ cắm Dr. 1/2" 


®12Pc. Ổ cắm 3/8" Dr. 6Pt. (8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm) 
®1 cái. 3/8* Dr. Chốt tháo nhanh 8" 
®1 cái. 3/8* Thanh nối dài Dr. 3" 


®13Pc. 1/2 Dr.6Pt. Ổ cắm (10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24mm) 
®1 cái. 1/2* Dr. Bánh cóc tháo nhanh 10" 
®1 cái. 1/2* Thanh nối dài Dr. 5" 


KHÔNG. œ3 t 


KHÔNG, #3 tỹ 


09523 4 12 


16,4 


09525 2 4 


14,8 


Á Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 
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ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


09137 13PC. Bộ Boltbiter dòng 1/4"&3/8" 


09001 36Pc. Bộ ổ cắm Dr. 1/4" 


®2 máy tính để bàn. Ổ cắm Boltbiter dòng 1/4" (7B,8Bmm) 

®8 cái. Ổ cắm Boltbiter dòng 3/8" (10B,11B,12B,13B,14B,16B,17B,19Bmm) 

®1 cái. 3/8" DR. Bánh cóc nhả nhanh W/tay cầm 8" 

®1 cái. Bộ chuyển đổi ổ cắm 3/8", 3/8"FX1/4"M 

®1 cái. 3/8" DR.Thanh mở rộng 6" 

®Thiết kế hai chiều để tháo hoặc siết chặt các ốc vít bị hư hỏng 

®Đầu vào dạng côn cho phép ổ cắm dễ dàng đặt trên dây buộc bị hỏng 

®Ổ đĩa vuông có đế lục giác để sử dụng với súng tác động, bánh cóc, cờ lê hoặc kìm 

®Thép hợp kim Chrome molypden (Cr-Mo) cho độ bền vượt trội và độ bền lâu dài 


®14Pc. Ổ cắm 1/4" Dr. 6Pt. (3,5,4,4,5,5,5,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14) 
®5 cái. Ổ cắm sâu 1/4" Dr. 6Pt. (8,10,11,12,13mm) 

®1 cái. 1/4" Dr. Chốt tháo nhanh 5" 

®2 máy tính để bàn. Thanh nối dài 1/4 Dr. (2",4") 

®1 cái. Tay cầm chữ T trượt 1/4" Dr. 4" 

®1 cái. Khớp nối đa năng 1/4" Dr. 

®1 cái. Thanh mở rộng linh hoạt 1/4" Dr. 6" 

®1 cái. Tay cầm Spinner 1/4" Dr. 

®1 cái. Bộ chuyển đổi bit 1⁄4 Dr. Hình lục giác 1/4"Fx1⁄4" 

®3Pc. 1/4 mũi lục giác, dài 25mm, có rãnh (4,5,6mm) 
®2 máy tính để bàn. Mũi lục giác 1/4", dài 25mm, Phillips (#1,#3) 
®4 cái. Mũi lục giác 1⁄4", dài 25mm, hình lục giác (3,4,5,6mm) 


KHôNG, 3 b4 loi 


KHôNG. 43 le⁄/ Lo 


09137 1 4 6.2 


09001 - 12 17,8 


Ñ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


09138 23Pc. Bộ Boltbiter dòng 1/4"&3/8" 


Ñ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


09002 52Pc. Bộ ổ cắm Dr. 1/4" 


®4 cái. Ổ cắm Boltbiter dòng 1/4" (7A,7B,8A,8Bmm) 
®16Pc. Ổ cảm Boltbiter dòng 
3/8" (10A,10B,11A,11B,12A,12B,13A,13B,14A,14B,16A,16B,17A,17B,19A,19Bmm) 
®1 cái. 3/8" DR. Bánh cóc nhả nhanh W/tay cầm 8" 
®1 cái. Bộ chuyển đổi ổ cắm 3/8", 3/8"FX1/4"M 
®1 cái. 3/8" DR.Thanh mở rộng 6" 
®Thiết kế hai chiều để tháo hoặc siết chặt các ốc vít bị hư hỏng 
®Đầu vào dạng côn cho phép ổ cắm dễ dàng đặt trên dây buộc bị hỏng 
®Ổ đa vuông có đế lục giác để sử dụng với súng tác động, bánh cóc, cờ lê hoặc kìm 
®Thép hợp kim Chrome molypden (Cr-Mo) cho độ bần vượt trội và độ bền lâu dài 


®14Pc. Ổ cắm 1/4" Dr. 6Pt (3,5,4,4,5,5,5,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm) 
®4 cái. Ổ cắm sâu 1/4" Dr. 6Pt. (8,10,12,13mm) 

®3Pc. Ổ cắm bit 1⁄4 Dr., có rãnh (4,5,5,6,5mm) 

®4PC. Ổ cắm bit 1⁄4" Dr., Pillips (#1,#2)x2pc 

®5 cái. Ổ cắm 1/4 Dr. Bit, lục giác (3,4,5,6,8mm) 

®6 cái. 1/4* Ổ cắm bit Dr., Torx® (T10,T15,T2O,T25,T3O,T40) 

®1PC. 1/4 Dr. Nhanh chóng phát hành Ratchet 5" 

®2 máy tính để bàn. Thanh nối dài 1/4 Dr. (2",4") 

®1 cái. Tay cầm chữ T trượt 1/4" Dr. 4" 

®1 cái. Khớp nối đa năng 1/4" Dr. 

®1 cái. Tay cầm Spinner 1⁄4 Dr. 

®1 cái. Bộ chuyển đổi bit 1/4" Dr. Hình lục giác 1/4"Fx1⁄4" 

®3Pc. 1/4 mũi lục giác, dài 25mm, có rãnh (4,5,6mm) 

®2 máy tính để bàn. Mũi lục giác 1⁄4", dài 25mm, Philips (#1,#3) 

®4 cái. Mũi lục giác 1⁄4", dài 25mm, hình lục giác (3,4,5,6mm) 


KHÔNG. 3 b4 loi 


KHÔNG. #3 mỹ 


09138 1 4 20.9 


09002 - 12 18.2 


ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


Á\ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


09006 46Pc. Bộ ổ cắm Dr. 1/2" Hệ mét & SAE 


®18Pc. Ổ cảm 3/8" Dr. 6Pt. (6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24mm). 
®11PC. Ổ cắm sâu 3/8" Dr. 6Pt. (8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm) 

'®2 MÁY TÍNH ĐỂ BÀN. Ổ cắm bugi Dr. 3/8" (16,21mm) 

®3Pc. Ổ cắm Dr. Bit 3/8", có rãnh (5,5,6,5,8mm) 

®5 cái. Ổ cắm bit 3/8" Dr., Pillips (#1x2pc,#2x2pc,#3x1pc) 

®7Pc. Ổ cảm bit 3/8", hình lục giác (3,4,5,6,7,8,10mm) 

®9Pc. Ổ cắm bit 3/8" Dr., Torx® (T10,T15,T20,T25,T30,T4O,T45,T50,T55) 
®1 cái. 3/8" Dr. Nhanh chóng phát hành Ratchet 8" 

'®2 máy tính để bàn. Thanh mở rộng Dr. 3/8" (3",10") 

®1 cái. Khớp nối đa năng 3/8" Dr. 

®1 cái. Bộ chuyển đổi ổ cắm 3 chiều 1/2" Dr. 

'®1 cái. Bộ chuyển đổi bit 1/4" Dr. Hình lục giác 1/4"Fx1/4" 

®3Pc. 1/4 mũi lục giác, dài 25mm, có rãnh (4,5,6mm) 

®2 máy tính để bàn. Mũi lục giác 1⁄4", dài 25mm, Philips (#1,#3) 

®4 cái. Mũi lục giác 1/4", dài 25mm, hình lục giác (3,4,5,6mm) 


®20Pc. Ổ cắm 1/2" Dr. 6Pt. (8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,27,30,32,34mm) 
®11 cái. Ổ cắm 1/2" Dr. 6Pt. (3/8",7/16",1/2",9/16",5/8",11/16",3/4",13/16", 7/8",15/16",1") 
®7Pc. Ổ cắm sâu 1/2" Dr. 6Pt. (10,12,13,14,15,17,19mm) 

®2 máy tính để bàn. Ổ cắm bugi Dr. 1/2" (16,21mm) 

®1 cái. 1/2" Dr. Quick Release Ratchet 10" 

®2 máy tính để bàn. Thanh kéo dài 1/2" Dr. (5", 10") 

®1 cái. Tay cầm linh hoạt 1/2" Dr. 10" 

®1 cái. Khớp nối đa năng 1/2" Dr. 


®1 cái. Bộ chuyển đổi ổ cảm 3 chiều Dr. 3/8" 


KhôNG. +3 tữ loi 


KHôNG. 43 tữ mã 


09004 - 3 14.9 


09006 - E) 21.4 


Á Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


09005 23Pc. Bộ ổ cắm Dr. 1/2" 


Á Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


09007 60Pc. Bộ ổ cắm Dr. 1/2" 


®16Pc. Ổ cắm 1/2" Dr. 6Pt (10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,24,27,30,32,34mm) 
®3Pc. Ổ cắm sâu 1/2" Dr. 6Pt. (13,17,19mm) 

®1 cái. 1/2" Dr. Quick Release Ratchet 10" 

®1 cái. Thanh mở rộng 1/2" Dr. 10" 

®1 cái. Khớp nối đa năng 1/2" Dr. 


®1 cái. Bộ chuyển đổi ổ cắm 3 chiều Dr. 3/8" 


®17Pc. Ổ cắm 1/2" Dr. 6Pt. (10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,27,30,32mm) 
®10 cái. Ổ cắm sâu 1/2" Dr. 6Pt. (10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm) 

®2 máy tính để bàn. Ổ cắm bugi Dr. 1/2" (16,21mm) 

®3Pc. Ổ cắm Dr. Bit 1/4", có rãnh (4,5,5,6,5mm) 

®3Pc. 1⁄4" Dr. Bit Ổ cắm Pillipis (#1,#2,#3) 

®1 cái. 1/2" Dr. Quick Release Ratchet 10" 

®2 máy tính để bàn. Thanh kéo dài 1/2" Dr. (5", 10") 

®1 cái. Khớp nối đa năng 1/2" Dr. 


®1 cái. Bộ chuyển đổi ổ cảm 3 chiều Dr. 3/8" 

®1 cái. Tay cầm Spinner 1/4" Dr. 

®1 cái. Bộ chuyển đổi bit 1/4" Dr. Hình lục giác 1/4"Fx1/4" 

®3Pc. Mũi lục giác 1/4", chiều dài 25mm, Pozidriv (#1,#2,#3) 
®7Pc. Mũi lục giác 1/4", dài 25mm, hình lục giác (2,3,4,5,6,7,8mm) 


®8 cái. Đầu vít chuôi lục giác 1/4", chiều dài 25 mm, Torx chống giả mạos(TT8,TT10,TT15,TT20,TT25,TT27,TT30, 


TT40) 


KHôNG. 3 tỹ 


09005 - 4 24.3 


09007 - ° 18.2 


Á Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 
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ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


24Pc. Bộ ổ cắm số liệu Dr. 1/2" 09088 22Pc. Bộ ổ cắm Dr. 1/2", SAE 


®1 cái. Ratchet phát hành nhanh 
®19Pc. Ổ cắm hệ mét* (9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32mm) 
*®4 cái. Phụ kiện 

Thanh kéo dài lắc lư (5",10") 

Khớp nổi đa năng 


®15 cái. Ổ cắm 1/2" Dr. 12Pt. (5/16",3/8",7/16",1/2",9/16",5/8",11/16",3/4", 13/16",7/8",15/16",1",1-1/16"1-1/8",1- 1/4") 


®1 cái. 1/2" Dr. Quick Release Ratchet 10" 
®1Pc. Tay cầm Dr. Speeder 1/2" 

®1 cái. Tay cầm linh hoạt 1/2" Dr. 10" 

®2Pc. Thanh mở rộng Dr. 1/2" (5,10") 

®1 cái. Tay cầm chữ T trượt 1/2" Dr. 


Tay cầm chữT. 
* 09060: 12pt. Ổ cắm 
09060-6: 6pt. ổ cắm 


= .= = ®1 cái. Khớp nối đa năng 1/2" Dr. 
09060 0 4 18,8 KHÔNG, c? sỹ hoi 
09060-6 0 4 18,8 09088 - 3 22,9 
Á Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. Á Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 
09061 25Pc 1/2" Bộ ổ cắm Dr. 6Pt Số liệu 09099 33Pc. Bộ ổ cắm Dr. 1/2" 


*1 cái. Cờ lê vặn 4 trong 1 8x10x12x13mm 
*1 cái. Cờ lê vặn 4 trong 1 16x17x18x19mm 


®1 cái. Ratchet phát hành nhanh 


®19Pc. Ổ cầm số liệu (9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32mm) ®21 cái. Ổ cắm 1/2" Dr. 6Pt. (8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32, 34mm) 
®5 cái. Phụ kiện ®5 cái. Ổ cắm 1/2" Dr. 12Pt. (10,12,14,17,19mm) 
Thanh kéo dài lắc lư (5",10") Tay ®1 cái. 1/2" Dr. Quick Release Ratchet 10" 
cầm Flex 15" ®2 máy tính để bàn. Thanh kéo dài 1/2" Dr. (5", 10") 
Tay căm chữT ®1PC. Khớp nối đa năng 1/2" Dr. 
chung chung ®1 cái. Bộ chuyển đổi ổ cắm 3 chiều Dr. 3/8" 
BS 4đ tơ 8 Sữa 43 Sỹ 8 
09061 0 4 2215 09099 - 2 11.4 
Á\ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 
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09015 15Pc. Bộ ổ cắm 3/4" Dr. 12Pt. 


~ „# 


09016 26Pc. Bộ ổ cắm Dr. 3/4"x1" 


®10 cái. Ổ cắm 3/4" 12pt (30,32,34,36,38,41,46,50,55,60mm) 
®1 cái. Bánh cóc nhả nhanh 3⁄4" 

®2 máy tính để bàn. Phần mở rộng lắc lư ổ đĩa 3/4" (4", 8") 

®1 cái. Tay cầm chữ T 3/4" 

®1 cái. Khớp vạn năng 3/4" 


®1 cái. 3/4" 12pt. Ổ cắm 21 mm 
®1 cái. 3/4" 12pt. Ổ cắm 22 mm 
®1 cái. 3/4" 12pt. Ổ cắm 23 mm 
®1 cái. 3/4" 12pt. Ổ cắm 24 mm 
®1 cái. 3/4" 12pt. Ổ cắm 26 mm 
®1 cái. 3/4" 12pt. Ổ cắm 27 mm 
®1 cái. 3/4" 12pt. Ổ cắm 28 mm 
®1 cái. 3/4" 12pt. Ổ cắm 29 mm 
®1 cái. 3/4" 12pt. Ổ cắm 30 mm 
®1 cái. 3/4" 12pt. Ổ cắm 31 mm 
®1 cái. 3/4" 12pt. Ổ cắm 32 mm 
®1 cái. 3/4" 12pt. Ổ cắm 34 mm 
®1 cái. 3/4" 12pt. Ổ cắm 36 mm 


®1 cái. 3/4" 12pt. Ổ cắm 38 mm 

®1 cái. 3/4" 12pt. Ổ cắm 41 mm 

®1 cái. 3/4" 12pt. Ổ cắm 46 mm 

®1 cái. 3/4" 12pt. Ổ cắm 50 mm 

®1 cái. 1" 12pt. Ổ cắm 55 mm 

®1 cái. Ổ cắm 1" 12pt 60 mm 

®1 cái. 1" 12pt. Ổ cắm 65 mm 

®1 cái, Tay cầm hình chữ T 3/4" 20" 

®1 cái. Phần mở rộng tăng cường ổ đĩa 3/4" 8" 
®1 cái. Phần mở rộng tăng cường ổ đĩa 3/4" 20" 
®1 cái. Phần mở rộng hình chữ L 3/4" 6" 

®1 cái. Bộ chuyển đổi ba chiều 1" (1" F x 3/4" M) 

*®1 cái. Bánh cóc nhả nhanh 3/4" 20" 


KHôNG. 43 tữ 


09015 - 1 14.9 


09016 ˆ 1 23 


Ñ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


® Cùng công suất 
Độ xoắn của ổ cắm pass-thru 
mỏng giống với ổ cắm thông 
thường 


® Nhiều chức năng 
Được sử dụng cùng với bộ chuyển đổi 
đặc biệt để chuyển đổi nhanh sang cờ 
lê tăng tốc đầu truyền động 1/4", 
3/8", 1/2" truyền thống cho ổ cắm 


tiêu chuẩn và thanh mở rộng 


® Ổ cắm truyền qua và 
thanh kết nối để đạt đến độ 
sâu của phôi (sâu hơn so với 
ổ cắm truyền thống) 


43 


Á Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


4 
xoan 


Ổ cắm truyền qua SATA 

Ổ cắm xuyên qua và thanh kết nối để 
đạt đến độ sâu của phôi, đồng thời 
thay thế và phá vỡ giới hạn làm việc 
của ống bọc dài bất kể chiều dài vít và 
bu lông 


40% 


Chung bánh cóc 


thiết kế 


® Có tính năng vận hành dễ 
dàng Cơ cấu truyền động 
bánh cóc đặc biệt để tăng 
được vặn với góc quay chỉ 5 
độ, phù hợp với không gian 
làm việc nhỏ 


50% 


vựpÏ 


® Chức năng mạnh mẽ 
Chiều cao hoạt động giảm 
gần 50% và chiều rộng giảm 
gần 20% 


09131 25Pc. Bộ ổ cắm truyền qua ổ đĩa 13mm 


09134 21Pc. Bộ ổ cắm truyền qua ổ đĩa 20 mm 


®13Pc. Ổ cắm truyền động 13mm (3,5,4,4,5,5,5,5,6,7,8,9,10,11,12,13mm) 

®oPc. Ổ cảm truyền qua SAE 13mm (5/32",3/16",7/32",1/4",9/32",5/16",3/8",7/16",1/ 2") 

®1 cái. Bánh cóc truyền động 13mm 

®1 cái. Thanh mở rộng truyền qua ổ đĩa 13mm 3" 

®1 cái. Bộ chuyển đổi ổ cắm truyền qua ổ đĩa 13mm Ổ đĩa 1/4" 

®Ổ cắm xuyên qua có thể được sử dụng để siết chặt đai ốc trên vít dài trong khi ổ cắm tiêu chuẩn không thể hoạt 
động, mở rộng phạm vi hoạt động của ổ cắm 

® Bánh cóc xuyên qua cung cấp kích thước đầu truyền động nhỏ hơn và chỉ có 5°chuyển động của răng, phù hợp để hoạt động 
trong không gian làm việc chật hẹp. 


® Bánh cóc xuyên qua có thể kết nối ổ cắm tiêu chuẩn để sử dụng thông qua bộ chuyển đổi 


®10 cái. Ổ cắm truyền động 20mm (10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm) 

®7Pc. Ổ cắm truyền qua ổ đĩa SAE 20mm(3/8",7/16",1/2",9/16",5/8",11/16",3/4") 

®1 cái. Bánh cóc truyền động 20 mm 

®1 cái. Thanh mở rộng truyền qua ổ đĩa 20mm 3" 

®1 cái. Bộ chuyển đổi ổ cắm truyền qua ổ đĩa 20mm Ổ đĩa 1/4" 

®1 cái. Bộ chuyển đổi ổ cắm truyền qua ổ đĩa 20mm Ổ đĩa 3/8" 

®Ổ cắm xuyên qua có thể được sử dụng để siết chặt đai ốc trên vít dài trong khi ổ cắm tiêu chuẩn không thể hoạt 
động, mở rộng phạm vi hoạt động của ổ cắm 

® Bánh cóc xuyên qua cung cấp kích thước đầu truyền động nhỏ hơn và chỉ có 5°chuyển động của răng, phù hợp để hoạt động 
trong không gian làm việc chật hẹp 


® Bánh cóc xuyên qua có thể kết nổi ổ cắm tiêu chuẩn để sử dụng thông qua bộ chuyển đổi 


KHÔNG. ®Œ# k⁄4 


KHôNG. 43 ks⁄Í 8ã 


09131 6 12 9.1 


09134 3 12 18,8 


Ñ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


09132 30Pc. Bộ ổ cắm truyền qua ổ đĩa 13x20mm 


Ñ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


Ổ cắm 1/4" Dr. 6Pt. 


®13Pc. Ổ cắm truyền động 13mm (3,5,4,4,5,5,5,5,6,7,8,9,10,11,12,13mm) 

®10 cái. Ổ cắm truyền động 20mm (10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm) 

®1 cái. Bánh cóc truyền động 13mm 

®1 cái. Bánh cóc truyền động 20 mm 

®1 cái. Bộ chuyển đổi ổ cắm truyền qua ổ đĩa 13mm Ổ đĩa 1/4" 

®1 cái. Bộ chuyển đổi ổ cắm truyền qua ổ đĩa 20mm Ổ đĩa 1/4" 

®1 cái. Bộ chuyển đổi ổ cắm truyền qua ổ đĩa 20mm Ổ đĩa 3/8" 

®1 cái. Thanh mở rộng truyền qua ổ đĩa 13mm 3" 

®1 cái. Thanh mở rộng truyền qua ổ đĩa 20mm 3" 

®Ổ cắm xuyên qua có thể được sử dụng để siết chặt đai ốc trên vít dài trong khi ổ cắm tiêu chuẩn không thể hoạt 
động, mở rộng phạm vi hoạt động của ổ cắm 

® Bánh cóc xuyên qua cung cấp kích thước đầu truyền động nhỏ hơn và chỉ có 5°chuyển động của răng, phù hợp để hoạt động 
trong không gian làm việc chật hẹp 


® Bánh cóc xuyên qua có thể kết nối ổ cắm tiêu chuẩn để sử dụng thông qua bộ chuyển đổi 


09132 4 số 8 15.1 


ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


1/4" 


mông. | Limm) 4# 
11101 32/5" 24,5 12 - - 
11102 16/3" 24,5 12 - - 
11103 32/7" 24,5 12 - - 
11104 1/4" 24,5 12 - - 
11105 32/9" 24,5 12 - - 
11106 16/5" 24,5 12 - - 
11107 32/11" 24,5 12 - - 
11108 3/8" 24,5 12 - - 
11109 16/7" 24,5 6 - - 
1110 1/2" 24,5 6 - - 


Á Không bao giờ được sử dụng những ổ cắm này trên bộ điều khiển nguồn, cờ lê tác động bằng khí nén và/hoặc bộ mở 


rộng. 


Ổ cắm sâu 1/4" Dr. 6Pt. cÔ--: 

( 

) Trạm kiến thức công cụ 
1/4" lóc 


—— Thanh kết nối khóa có thể được sử dụng đơn 
\ lẻ hoặc theo nhóm. Mỗi thanh kết nối được 
khóa với nhau để đảm bảo cuối cùng khóa 
đầu ổ cắm. 


môn. | Limm) để 9% 

11201 16/3" 49 12 - - - 

== _ 49 12 : : Nhấn nút để khóa Nhấn nút lần nữa để mở 
khóa 

11203 1/4" 49 12 - - 

11204 32/0" 49 12 - - 

11205 16/5" 49 12 - - 

11206 32/11" 49 12 - - 

11207 3/8" 49 6 * 5 

11208 16/7" 49 6 - - 

11209 1/2” 49 6 # ` 


Á Không bao giờ được sử dụng những ổ cắm này trên bộ điều khiển nguồn, cờ lê tác động bằng khí nén và/hoặc bộ mở 


rộng. 


Ổ cắm 1/4" Dr. 6Pt. 


Có khả năng ngăn chặn phần mở rộng ổ cắm 
hoặc khớp nối vạn năng bị rơi và chỉ cần một 
tay để vận hành, rất tiện lợi và hiệu quả 


Mỗi lần khóa 


thanh mở rộng là 


KHÔNG. (mm) L(mm) c7 sỹ được cung cấp với một 
tiền 3,5 24,5 12 - - khóa/nhả nhanh 
tang 4 245 12 : l cái nút. Suấmh nút 
: khóa/nhả nhanh 

11303 4,5 245 12 T š nút để khóa 
11304 5 24,5 12 - ° đầu ổ cắm. Mỗi 
11305 5,5 24,5 12 - - thanh nối là 
10s |6 24,5 12_ - - khóa với nhau để 
TW Y 24,5 1. - đảm bảo đầu ổ cắm 

z cuối cùng đã khóa, 
11308 số 8 24,5 12 - - s c te nHara bằng 
TC Và mi Đ : š ›=“” cách nhấn nút lần 
11310 10 24,5 12 v Š = `. - nữa. 
tran 11 24,5 6 - - c. 
11312 12 24,5 6 - - 
11313 13 24,5 6 # £ 
11314 14 24,5 6 - - 


Á Không bao giờ được sử dụng những ổ cắm này trên bộ điều khiển nguồn, cờ lê tác động bằng khí nén và/hoặc bộ mở 


rộng. 
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Ổ cắm sâu 1/4" Dr. 6Pt. 11902 1/4" Dr. Bánh cóc tháo nhanh 5" 


1/4" 1/4" 


KHÔNG. @œ(mm) L(mm) c sự l- L Rã 
11401 4 49 12 - - 
11402 5 49 12 - - 
11403 6 49 12 - - 
11404 7 49 12 - - 
11405 số 8 49 12 - - 
11406 9 49 6 - - 
11407 10 49 6 - - sQuay băng một tay 
11408 11 49 6 E = ® Hoạt động dễ dàng và miễn phí 
® Có khả năng phát hành nhanh chóng 
ki ackc 12 49 6 T - ®Thao tác chỉ bằng một tay 
11410 13 49 6 - - 
: : KHÔNG. L(mm) c7 tở ko\ 
Á Không bao giờ được sử dụng những ổ cảm này trên bộ điều khiển nguồn, cờ lê tác động bằng khí nén và/hoặc bộ mở 
rộng. 11902 147 4 80 1 
11901 1/4" Dr. Bánh cóc tháo nhanh 5" Thanh mở rộng Dr. 1/4" 


1/4" 1/4" 


®Thiết kế độc đáo cho chức năng kép 
®Chức năng quay 


®Hoạt động như tiện ích mở rộng tiêu chuẩn sau khi được chèn 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. L(mm) 3 tư 


®Có khả năng nhả nhanh bằng một tay 11903 2 50 12 5 - 
11904 4 100 12 ề h 


KHÔNG. L(mm) c7 ® hoi 
"` Không bao giờ được sử dụng các phụ kiện ổ cắm này trên bộ điều khiển nguồn, cờ lê tác động bằng khí nén và/ 
11901 143 4 - - hoặc bộ mở rộng. 
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11905 1/4"Dr. Bánh cóc nhả nhanh (Giọt lệ) 
1/4" cØ : Trạm kiến thức công cụ 


13970 


`—~ e 
- 
^-- °" ca 11970 

®Được làm bằng thép Chrome Vanadi _“ .. 5 
*Công tắc đổi hướng một tay tiện lợi -‹“ 
®Khả năng tháo nhanh để dễ dàng đẩy ổ cắm đã gắn vào ngay cả trong điều kiện trơn trượt cã 

KHÔNG. L(mm) œ3 \=z/ 

11905 143 4 24 4.2 Bánh cóc hình giọt nước SATA có đặc điểm: 


Độ bền: Cấu trúc chống bụi đặc biệt cho điều kiện làm việc khắc 
nghiệt Bề ngoài siêu mỏng: Phù hợp với môi trường làm việc chật 


: hẹp; Thao tác thuận tiện: X à nhả ổ cắm chỉ bằ ột t: 
11906 1/4"Dr. Quick-Release Ratchet (Giọt nước mắt) Giá 2 26624ax2242asaa.2s21iei4000xaaeslab0á5042022/12uAS2xsci 


1/4" 


. 

®Được làm bằng thép Chrome Vanadi 
»®Công tắc đổi hướng một tay tiện lợi 
®Khả năng tháo nhanh để dễ dàng đẩy ổ cắm đã gắn vào ngay cả trong điều kiện trơn trượt 

KHÔNG. L(mm) c \sz/ 

11906 143 4 24 4.1 
11909 1/4" Dr. Bánh cóc tháo nhanh 5” 

1/4" 

Thiết kế tay quay cho 


——] bảo vệ khớp ngón tay 


KHÔNG. Limm) Œ k4 Cảm giác cầm nắm thoải mái giảm mệt mỏi 
11909 140 6 _ < 
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11910 Tay cầm chữ T trượt 1/4" Dr. 4" 


11912 1/4" Dr. Khớp nối đa năng 


1/4" 


KHÔNG. L(mm) œ3 t boi 


11910 100 6 - Ề 


11970 1/4" Dr. Offset Bánh cóc phát hành nhanh 


1/4" 


KHÔNG. Nam giới Nữ giới 


# 1W 


11912 1⁄4" 1⁄4 12 - 


Á Không bao giờ được sử dụng những ổ cảm này trên bộ điều khiển nguồn, cờ lê tác động bằng khí nén và/hoặc bộ mở 


rộng. 


11913 Bộ chuyển đổi ổ cắm Dr. 1/4" 1/4"Fx3/8"M 


1/4" 


®Đầu xoay hình giọt nước SATA 
®Tay cầm thoải mái để sử dụng hiệu quả 


®Thiết kế tay quay mang lại sự bảo vệ đặc biệt cho các khớp ngón tay trong quá trình sử dụng 


KHÔNG. L(mm) 3 sỹ 


11970 153 4 40 7,5 


11911 Tay cầm Spinner 1/4" Dr. 


1⁄4" 


®Đầu tay cầm được kết nối với bánh cóc 6,3mm 


KHÔNG. L(mm) c3 t LoÏ 


1191 150 6 * - 


1/4" 


Nữ giới 4œ tỡ 


KHÔNG. Nam giới 


11913 1⁄4" 3/8" 12 - 


Á Không bao giờ được sử dụng những ổ cảm này trên bộ điều khiển nguồn, cờ lê tác động bằng khí nén và/hoặc bộ mở 


rộng. 


11914 Bộ chuyển đổi bit Dr. 1⁄4" hình lục giác 1/4"Fx1⁄4" 


1⁄4" 


O(mm) 


KHÔNG. Nữ giới 


4Ã %W 8 


11914 1⁄4" 1⁄4" 12 - 


Á Không bao giờ được sử dụng những ổ cắm này trên bộ điều khiển nguồn, cờ lê tác động bằng khí nén và/hoặc bộ mở 


rộng. 
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11922 1/4" Dr. Thanh mở rộng linh hoạt 6" Ổ cắm sâu 3/8" Dr. 6Pt. 


1/4" 3/8" 


= 


$ ` . 
=“=.. 


kône. | Limm) CN ›⁄4 

l* L 5 tam — |3ƒ8" 63,5 6 - 
12202 16/7" 63,5 6 - 
12203 1/2" 63,5 6 - 
12204 16/9" 63,5 6 - 
12205 5/8" 63,5 6 - 
12206 16/11" 63,5 6 - 
12207 3/4" 63,5 6 - 
12208 13/16" 63,5 4 - 
12209 7/8" 63,5 4 - 

2H23: be cu HH2 4Ä E4 loi ÁN Không bao giờ được sử dụng những ổ cảm này trên bộ điều khiển nguồn, cờ lê tác động bãng khí nén và/hoặc bộ mở 

11922 1/4" 150 25 100 8.3 rộng. 

Ổ cắm 3/8" Dr. 6Pt. Ổ cắm 3/8" Dr. 6Pt. 


3/8" 3/8" —_c 


= 


F—————3 
mô. | (mm) Límm) (T7 tŸ 
12301 6 25 6 - 
12302 ki 25 6 - 
12303 số 8 25 6 - 
12304 Đ 25 6 - 
12305 10 25 6 - 
KHÔNG, le) L(mm) đŒ Sử Loi 12306 11 25 6 ˆ 
12101 1/4" 25 6 - - 12307 12 25 6 - 
12102 16/5" 25 6 - - 12308 13 25 6 - 
TT 3/8" 25 6 : : 12309 14 25 6 - 
12104 16/7" 25 6 - - KG, 15 2 6 : 
tags | 1/2" 25 6 - - bó: bc = ; : 
12106 16/9" 25 6 - - = : c : : 
tam  |5/P" 25 Bộ 4. 3 — - = 
12314 19 25 6 : 
12108 16/11" 25 6 - - ti 20 25 Ạ : 
12109 3/4" 25 6 - - i5ng 21 25 4 : 
12110 13/16" 25 4 ˆ & 12817 32 25 4 $ 
1211 7/8" 25 4 - - 12318 24 25 4 - 
ÁÀ Không bao giờ được sử dụng những ổ cắm này trên bộ điều khiển nguồn, cờ lê tác động bằng khí nén và/hoặc bộ mở ÁN Không bao giờ được sử dụng những ổ cắm này trên bộ điều khiển nguồn, cờ lê tác động bằng khí nén và/hoặc bộ mở 
rộng. rộng. 
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Ổ cắm sâu 3/8" Dr. 6Pt. 12901 3/8" Dr. Bánh cóc tháo nhanh 8" 


3/8" 3/8" 


= 


k L | 
KHÔNG. O(mm) L(mm) #® W RE 
12401 số 8 63,5 6 - - + L "| 
12402 9 63,5 6 - - 
12403 10 63,5 6 - : 
12404 11 63,5 6 - - 
12405 12 63,5 6 - N ®Có khả năng nhả nhanh bằng một tay 
12406 13 63,5 6 - - 
KHÔNG, L(mm) #3 t boi 
12407 14 63,5 6 - - 
12901 203 4 Š ' 
12408 15 63,5 6 - - 
12409 6 63,5 6 - - 
Kia : kok : : 12902 3/8" Dr. Bánh cóc tháo nhanh 8" 
12411 18 63,5 6 - - 
12412 9 63,5 6 - - 3/8" 
12413 20 63,5 4 - - 
12414 21 63,5 4 - - 
12415 22 63,5 4 - - 


Á Không bao giờ được sử dụng những ổ cắm này trên bộ điều khiển nguồn, cờ lê tác động bằng khí nén và/hoặc bộ mở 


rộng. 


Ổ cắm Dr. Torx® 3/8" 


3/8" ®Quay bằng một tay 


®Hoạt động dễ dàng và miễn phí 


>- Ê Có khả năng phát hành nhanh chóng 
“& 1Ẳ&E¬ ®Thao tác chỉ bằng một tay 
` KHÔNG. L(mm) cự? lSzf 
12902 203 4 60 19 


Thanh mở rộng Dr. 3/8" 


môn. — | Limm) #Œ® 5 %W Km 3/8" 
12701 E4 26 6 - - 
12702 E5 26 6 - - —— 
12703 E6 26 6 - - —. 
„| s TRE AIEEE==X“ đứ 
:ễ Hit. CC 
12705 E8 26 6 - - 
12706 E10 26 6 - - : L " 
12707 E11 26 6 - - 
12708 E12 26 6 - - 
®Chức năng quay 
12709 E14 26 6 : * ®Hoạt động như tiện ích mở rộng tiêu chuẩn sau khi được chèn 
12710 E16 26 6 - _ 
tâm E18 26 6 - - kuie. SẾN la m kú số 
= E20 26 6 _ - 12903 3"75mm) 6 72 6,4 
12904 6"(150mm) 6 36 G2 
ÁÀ Không bao giờ được sử dụng những ổ cảm này trên bộ điều khiển nguồn, cờ lê tác động bằng khí nén và/hoặc bộ mở 
rộng. 12905 10"(250mm) 6 36 9,5 


Thanh mở rộng Dr. Locking 3/8" 12911 3/8" Dr. Flex-Head Bánh cóc tháo nhanh 


3/8" 3/8" 


: = 


*Thiết bị khóa độc đáo, giúp ổ cắm nối dài hoặc khớp nối vạn năng không bị 
rơi, thao tác chỉ cần một tay, tiện lợi và hiệu quả 


KHÔNG. L œ3 \sz/ LoÏ 

12906 3"5mm) 6 - - 

12907 6"(150mm) 6 - - KHÔNG. L(mm) r7 
12908 10"(250mm) 6 - - 12911 275 4 


12909 3/8" Dr. Tay cầm linh hoạt 8" 


12912 3/8" Dr. Universal Joint 


3/8" 


3/8" 


" 
KHÔNG. L(mm) #3 \sz8 hoi KHÔNG. Nam giới Nữ giới 
12909 213 6 - lở 12912 3/8" 3/8" # 
12910 3/8" Tay cầm chữ T trượt Dr. 8" Bộ chuyển đổi ổ cắm Dr. 3/8" 
3/8" 3/8" 
|~ > 
RHÔNG, Nữ giới Nam giớt 
12913 3/8" 1⁄4" ° 
12914 3/8" 1/2" - 
KHÔNG. L(mm) 37 t j8 
ÁÂ Không bao giờ được sử dụng những ổ cắm này trên bộ điều khiển nguồn, cờ lê tác động bằng khí nén và/hoặc bộ mở. 
12910 165 6 - - rộng. 
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12917 Bộ chuyển đổi bit Dr. 3/8" hình lục giác 3/8"Fx1/4" 


12970 3/8" Dr. Offset Bánh cóc tháo nhanh 


3/8" 


= 


O(mm) dc 1t 


KHÔNG. Nữ giới 


12917 3/8" 6,3(1⁄4") 6 - 


Á Không bao giờ được sử dụng những ổ cảm này trên bộ điều khiển nguồn, cờ lê tác động bằng khí nén và/hoặc bộ mở 


rộng. 


12922 3/8" Dr. Thanh mở rộng linh hoạt 8" 


3/8" 


®Đâu xoay hình giọt nước SATA 
®Tay cầm thoải mái để sử dụng hiệu quả 


®Thiết kế tay quay mang lại sự bảo vệ đặc biệt cho các khớp ngón tay trong quá trình sử dụng 


KHÔNG. L(mm) cT t? 


12970 217 4 32 14.1 


12971 3/8"Dr. Bánh cóc nhả nhanh (Giọt lệ) 


3/8" 


3/8" 


® Được làm bằng thép Chrome Vanadi 
®Công tắc đổi hướng một tay tiện lợi 
®Khả năng tháo nhanh để dễ dàng đẩy ổ cắm đã gắn vào ngay cả trong điều kiện trơn trượt 


KHÔNG. L(mm) Nam giới c sỹ 


8 


KHÔNG. L(mm) c7 \s⁄ 


12922 150 3/8" 25 100 


14.4 


12971 200 4 24 7,7 


Bộ chuyển đổi ổ cắm 3 chiều 12930 3/8" Dr. 


3/8" 


12972 3/8"Dr.Ratchet nhả nhanh (Giọt nước mắt) 


3/8" 


Nam giới rT t 


KHÔNG. Nữ giới 


12930 3/8" 1/2" 6 - 


Á Không bao giờ được sử dụng những ổ cắm này trên bộ điều khiển nguồn, cờ lê tác động bằng khí nén và/hoặc bộ mở 


rộng. 


® Được làm bằng thép Chrome Vanadi 
®Công tắc đổi hướng một tay tiện lợi 
®Khả năng tháo nhanh để dễ dàng đẩy ổ cắm đã gắn vào ngay cả trong điều kiện trơn trượt 


KHÔNG. L(mm) c2 t? loi 


12972 200 4 24 Fắ 


Ổ cắm 1/2" Dr. 6Pt. Ổ cắm 1/2" Dr. 6Pt. 


1/2" 1/2" 


e @_~ = 


1 
tôn — | Limm) £Œ^ f#%W 
13101 16/5" 37,8 4 : _ 
13102 3/8" 37,8 6 - - 
13103 16/7" 37,8 6 R 8 
13104 1/2" 37,8 6 : ' 
13105 16/9" 37,8 6 - - 
13106 5/8" 37,8 6 : b 
13107 16/11" 37,8 6 # - 
13108 3/4" 37,5 6 “ $ 
13109 13/16" 37,8 4 ý Š 
13110 7/8" 37,8 4 $ ` 
1311 15/16" 37,8 4 : _ 
13112 là 37,8 4 _ # 
13113 1-1/16" 37,8 4 : E 
13114 1-1/8" 37,8 4 - è 
13115 1-1/4" 37,8 2 ế ¬ 


Á Không bao giờ được sử dụng những ổ cắm này trên bộ điều khiển nguồn, cờ lê tác động bằng khí nén và/hoặc bộ mở 


rộng. 


Ổ cắm sâu 1/2" Dr. 6Pt. 


KHÔNG. (mm) L(mm) đc 1V 
13319 số 8 38 6 - 
13320 9 38 6 - 
13301 10 38 6 - 
13302 11 38 6 - 
F L " 12303 |12 38 - NHITT- 
13304 13 38 6 - 
KHÔNG. le) L(mm) (3 ý LoŸ 13305 14 38 6 - 
13201 3/8" 77 6 - - 13306 15 38 6 - 
13202 16/7" 77 6 - - 13307 16 38 6 - 
13203 1/2" 77 6 - - 13308 17 38 6 - 
13204 16/9" 77 6 - - 13309 18 38 6 - 
13205 5/8" 77 6 - - 13310 19 38 6 - 
13206 16/11" 77 6 - - 13311 20 38 4 - 
13207 3/4" 77 6 - - 13312 21 38 4 - 
13208 13/16" 77 4 - - 13313 22 38 4 - 
13209 7/8" 77 4 - - 13314 33 38 4 - 
13210 15/16" 77 4 - - 13315 24 38 4 - 
13211 Thh 77 4 - - 13316 27 38 4 : 
13212 1-1/16" 77 4 - - 13317 30 38 VÀ - 
13213 1-1/8" 77 4 - - 13318 32 38 2 - 
13214 1-1/4" 77 6 : - 13321 34 38 2 : 

ÁÀ Không bao giờ được sử dụng những ổ cắm này trên bộ điều khiển nguồn, cờ lê tác động bằng khí nén và/hoặc bộ mở ÁÀ Không bao giờ được sử dụng những ổ cảm này trên bộ điều khiển nguồn, cờ lê tác động bằng khí nén và/hoặc bộ mở 
rộng. rộng. 
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Ổ cắm sâu 1/2" Dr. 6Pt. 


1/2" ì _.—_ 


—.. 


( 
cZ : Trạm kiến thức công cụ 


Xbkế, o(mm) L(mm) d4 %% 

tơi — | TŨ 77 6 : : Ổ cắm hệ mét SATA có khía, 
1x03 11 77 6 : _ trong khi ổ cắm SAE có rãnh 
—_= 12 77 E : : kép để dễ dàng lựa chọn. 

13404 13 77 6 - - 

13405 14 77 6 - - 

13406 15 77 6 - - 

13407 16 77 6 - - 

13408 17 77 6 F - 

13409 18 77 6 - - 

13410 19 77 6 - - 

- sẽ sii sứ _ : Đầu hộp có cấu trúc ổ đĩa SATA 
#6 - [ØI Ki 7 tránh đai ốc bị trượt, điểm lực di 
13413 22 77 4 " chuyển về mặt phẳng của đai ốc 
13414 24 77 4 : - lục giác 

la  |27 77 Ạ - - 

13416 30 77 2 - - 

13417 32 77 2 - - 


Á Không bao giờ được sử dụng những ổ cắm này trên bộ điều khiển nguồn, cờ lê tác động bằng khí nén và/hoặc bộ mở 


rộng. 


1/2" Tiến sĩ 12Pt. Só Ä _é : š 
iến sĩ óc Ô cắm SATA làm bằng Cr-V và 


được xử lý đặc biệt để có độ 


" 
1/2" mỏng, độ bền cao hơn 
(so với ổ cắm thông thường) và hoạt 
— động dễ dàng trong không gian hẹp 
KHÔNG. @œ L(mm) c7 sỹ 
13501 16/5" 37,8 6 - - 
13502 3/8" 37,8 6 - - 
13503 |16/7 37,8 6 - : Ổ cắm SATA nhất định có OD 
13504 1/2" 37,8 6 - - giảm cho nhẹ và dễ dàng 
13805 16/8" 37,8 6 _ F hoạt động trong không gian hẹp 
13506 5/8" 37,8 6 - - 
13507 16/11" 37,8 6 - - 
13508 3/4" 37,8 6 - - 
13509 13/16" 37,8 4 - - 
13510 7/8" 37,8 4 - - 
13511 15/16" 37,8 4 - - 
13512 +" 37,8 4 - - 
Không bao giờ sử dụng thanh mở rộng trên dụng cụ hoặc gõ nhẹ vào dụng cụ. Kiểm 
13513 1-1/16" 37,8 4 - - h bá _ Ni GL 
tra dụng cụ thường xuyên để đảm bảo an toàn và hiệu quả, đồng thời không sử dụng 
19512 gu 37,8 4 - - bất kỳ dụng cụ nào bị mòn hoặc nứt. 
13515 |1-1/4" 37,8 2 - - Chọn đúng kích thước mộng và ổ cắm 


Á Không bao giờ được sử dụng những ổ cắm này trên bộ điều khiển nguồn, cờ lê tác động bằng khí nén và/hoặc bộ mở 


rộng. 
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1/2" Tiến sĩ 12Pt Ổ cắm sâu 1/2" Dr. 12Pt. 


1/2" " 1/2" 


1/2" 
Á Không bao giờ được sử dụng những ổ cắm này trên bộ điều khiển nguồn, cờ lê tác động bằng khí nén và/hoặc bộ mở —— 


rộng. : 


1/2" Dr. Torx® 


1/2" 


—————B 
bổ L 

móc — | Limm) CN ›⁄ _ L ế 
13701 E10 38 6 - - 

13702 E12 38 6 - - 

13703 E14 38 6 - - 

13704 E16 38 6 - - 

13705 E18 38 6 - - 

13706 E20 38 4 : Đ 

13707 E22 38 4 - - ®Có khả năng nhả nhanh bằng một tay 

13708 E24 40 4 - - 


hông: o(mm) L(mm) đŒ 3 *% 

13619 số 8 38 6 - - 

13620 9 38 6 - - 

13601 10 38 6 - - 

13602 11 38 6 ' F 

13603 12 38 6 - - 

13604 13 38 6 : k BNNG o(mm) L(mm) <4 
13605 14 38 6 : : 13810 10 77 6 84 4,9 
13606 15 38 6 b ' Tn 12 77 6 84 4,9 
13607 16 38 6 g « 13ð13 13 77 6 84 4.9 
13608 17 38 6 ˆ # iã8i4 14 77 6 84 5.2 
13609 18 38 6 - = Ễ sie 16 77 6 84 Su2 
13610 19 38 6 ` : T38ï2 17 77 6 84 5.2 
taøn  |20 38 2 : N 1319 |18 77 6 84 5.2 
taøl2 | 2T 38 4 š N 13819 |19 7? 6 84 54 
13613 22 38 4 ' — ÁN Không bao giờ được sử dụng những ổ cảm này trên bộ điều khiển nguồn, cờ lê tác động bãng khí nén và/hoặc bộ mở 

13614 23 38 4 - - rộng. 

tes  |24 38 Ạ - 5 

lơ |27 38 Ạ : - 

m. ÍB8 38 2 R - 13901 1/2" Dr. Bánh cóc tháo nhanh 10” 

13618 32 38 2 - - 


KHÔNG. L(mm) c t lof 
Á Không bao giờ được sử dụng những ổ cắm này trên bộ điều khiển nguồn, cờ lê tác động bằng khí nén và/hoặc bộ mở 


rộng. 13901 252 4 - - 
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13902 1/2" Dr. Bánh cóc tháo nhanh 10” 


Tay cầm linh hoạt 1/2" Dr. 


1/2" 


® Quay bằng một tay 

® Hoạt động dễ dàng và miễn phí 

® Có khả năng phát hành nhanh chóng 
®Thao tác chỉ bằng một tay 


KHÔNG. L(mm) q3 t LoÏ 


13902 255 4 36 22,6 


Thanh mở rộng Dr. 1/2" 


1/2" 


KHÔNG. L c7 hxf 
13909 10"(250mm) 4 ` : 
13911 15"375mm) 4 - š 
13951 17" (432mm) 4 24 22,9 


"` Không bao giờ được sử dụng các phụ kiện ổ cảm này trên bộ điều khiển nguồn, cờ lê tác động bằng khí nén và/ 


hoặc bộ mở rộng. 


13910 1/2" Dr. Bánh cóc tháo nhanh 10" 


1/2" 


~| 

®Chức năng quay 

® Hoạt động như tiện ích mở rộng tiêu chuẩn sau khi được chèn 
KHÔNG. © L(mm) c2? )z Lo{ 
13904 5" 125 4 - - 
13905 10" 250 4 - - 


ÁÀ Không bao giờ được sử dụng các phụ kiện ổ cắm này trên bộ điều khiển nguồn, cờ lê tác động bằng khí nén và/ 


hoặc bộ mở rộng. 


Thanh mở rộng khóa Dr. 1/2" 


®Thiết bị khóa độc đáo, giúp ổ cắm nối dài hoặc khớp nối vạn năng không bị 
rơi, thao tác chỉ cần một tay, tiện lợi và hiệu quả 


1/2" 


KHÔNG. L(mm) c3? t 


13910 247 


13912 1/2" Dr. Khớp nối đa năng 


1/2" 


KHÔNG. L + \szÉ hoi 

13906 3"(75mm) 4 - - 

13907 5"(125mm) 4 - - KHÔNG. Nam giới Nữ giới 3c 
13908 10"(250mm) 4 - - 13912 1/2" 1/2" 4 - - 


A Không bao giờ được sử dụng các phụ kiện ổ cắm này trên bộ điều khiển nguồn, cờ lê tác động bằng khí nén và/ 


hoặc bộ mở rộng. 


"` Không bao giờ được sử dụng các phụ kiện ổ cắm này trên bộ điều khiển nguồn, cờ lê tác động bằng khí nén và/ 


hoặc bộ mở rộng. 
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13913 Bộ chuyển đổi ổ cắm Dr. 1/2" 1/2"Fx3/8"M 


15930 1/ 


1/2" 


1/2" 


d7. XỨ 


KHÔNG. Nữ giới Nam giới 


KHÔNG. Nữ giới Nam giới 


W#@® W 


13913 1/2" 3/8" 4 - 


13930 1/2" 3/8" 4 - 


ÁN Không bao giờ được sử dụng những ổ cảm này trên bộ điều khiển nguồn, cờ lê tác động bằng khí nén và/hoặc bộ mở. 


rộng. 


Á Không bao giờ được sử dụng những ổ cảm này trên bộ điều khiển nguồn, cờ lê tác động bằng khí nén và/hoặc bộ mở 


rộng. 


13914 1 xagon Bộ chuyển đổi 13950 1/2"Dr (1/2"FX 3/4"M) 
1/2" 
® Được làm bằng thép Chrome Vanadi 
KHÔNG. O(mm) Nữ giới (37 KHÔNG, L(mm) Nữ giới Nam giớt 27c hoi 
13914 8(5/16") 1/2" 6 - 13950 35,1 1/2" 3/4" 4 120 15,4 


Á Không bao giờ được sử dụng những ổ cảm này trên bộ điều khiển nguồn, cờ lê tác động bằng khí nén và/hoặc bộ mở 


rộng. 


13919 Cờ lề hình chữ L 1/2" Dr. 10” 


1/2" 


_—_ 


A Không bao giờ được sử dụng các phụ kiện ổ cắm này trên bộ điều khiển nguồn, cờ lê tác động bằng khí nén và/ 


hoặc bộ mở rộng. 


17001 1/2" Tay cầm Dr. Speeder 


1/2" 


KHÔNG. L(mm) Nữ giới cự? sỹ 


BIỖNG, Nữ giới c2? tt hoi 


13919 260 1/2" 6 - 


17001 12/5" 6 24 11.3 


13970 1/2" Dr. Offset Bánh cóc tháo nhanh 


16901 3/4" Dr. Bánh cóc tháo nhanh 20” 


1/2" 


®Đâu xoay hình giọt nước SATA 
®Tay cầm thoải mái để sử dụng hiệu quả 


®Thiết kế tay quay mang lại sự bảo vệ đặc biệt cho các khớp ngón tay trong quá trình sử dụng 


3/4" 


®Có khả năng nhả nhanh bằng một tay 


KHÔNG. L(mm) œ3 \= 


13970 261 4 20 13.3 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. L(mm) 3 
1 


16901 20" 500 


ø |6 


13971 1/2"Dr. Bánh cóc nhả nhanh (Giọt lệ) 


3/4" Tiến sĩ 12Pt. S 


1/2" 


® Được làm bằng thép Chrome Vanadi 
»®Công tắc đổi hướng một tay tiện lợi 
®Khả năng tháo nhanh để dễ dàng đẩy ổ cắm đã gắn vào ngay cả trong điều kiện trơn trượt 


KHÔNG. L(mm) c3 \szƒ 


13971 250 4 24 12.8 


13972 1/2"Dr. Quick Release Ratchet (Giọt nước mắt) 


1/2" 


® Được làm bằng thép Chrome Vanadi 
»®Công tắc đổi hướng một tay tiện lợi 
®Khả năng tháo nhanh để dễ dàng đẩy ổ cắm đã gắn vào ngay cả trong điều kiện trơn trượt 


KHÔNG. L(mm) <3 t hoi 


13972 250 4 24 14,8 


3/4" 


kiốMŠ. Go(mm) L(mm) 4# 
16602 19 47,5 4 ° 
16603 21 49,5 4 _ 
16604 22 49,5 4 * 
16605 23 49,5 4 = 
16606 24 49,5 4 - 
16607 25 50 4 - 
16608 26 50 4 - 
16609 27 52 4 - 
16610 28 52 4 - 
16611 29 52 4 - 
16612 30 54 4 - 
16613 32 56 4 - 
16614 33 56 4 - 
16615 34 56 4 - 
16616 35 56 2 - 
16617 36 58 2 - 
16618 38 60 2 - 
16619 41 64 2 - 
16620 46 68 2 - 
16622 50 72 2 - 
16623 An 76 1 - 
16624 60 78 1 - 


Á Không bao giờ được sử dụng những ổ cắm này trên bộ điều khiển nguồn, cờ lê tác động bằng khí nén và/hoặc bộ mở 


rộng. 


Thanh mở rộng Dr. 3/4" 


16907 3/4" Dr. Khớp nối đa năng 


3/4" 


®Chức năng quay 


®Hoạt động như tiện ích mở rộng tiêu chuẩn sau khi được chèn 


3/4" 


KHÔNG. —— | môngsgk9tuật Lịmm) #@Óc ®%# 

16902 4 100 6 - - 

16903 số" 200 3 - - KHÔNG. Nam giới Nữ giới (3c ï# Lo\ 
16904 16" 400 1 - - 16907 3/4" 3/4" 3 - - 


A Không bao giờ được sử dụng các phụ kiện ổ cắm này trên bộ điều khiển nguồn, cờ lê tác động bằng khí nén và/ 


hoặc bộ mở rộng. 


16905 3/4" Dr. Tay cầm linh hoạt 18" 


A Không bao giờ được sử dụng các phụ kiện ổ cắm này trên bộ điều khiển nguồn, cờ lê tác động bằng khí nén và/ 


hoặc bộ mở rộng. 


Bộ chuyển đổi 16908 3/4"FX 1/2"M 


3/4" 


KHÔNG. L(mm) cŒ \sz/ LoÏ 


16905 450 1 Š - 


16906 3/4" Dr. Tay cầm linh hoạt 18" 


3/4" 


3/4" 


® Được làm bằng thép Chrome Vanadi 
KHÔNG, L(mm) Nam giết Nữ giới 37c bo\ 
16908 35,1 1/2" 3/4" 6 36 8,4 


A Không bao giờ được sử dụng các phụ kiện ổ cắm này trên bộ điều khiển nguồn, cờ lê tác động bằng khí nén và/ 


hoặc bộ mở rộng. 


16919 Cờ lê chữ L 3/4" Dr. 13" 


3/4" 


KHÔNG. L(mm) œŒ t LoÏ 


KHÔNG. Nữ giới L(mm) “‹®Ề W Km 


16906 450 1 ' = 


16919 3/4" 380 1 - : 


Ổ cắm truyền qua ổ đĩa 13mm 


ổ că 


m truyền qua ổ đĩa 20 mm 


KHÔNG. ——_ | rhăngsgkÿthuật mm ®# l4 8 
19001 3,5 6 - - 
19002 4 6 - - 
19003 4,5 6 - - 
19004 =) 6 * : 
19005 5,5 6 - - KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) cC 
19006 6 6 - - 19021 10 6 
19007 7 6 - - 19022 11 6 
19008 | SỐ 8 6 - : 19023 12 6 
19009 9 6 - ˆ 19024 13 6 
19010 10 6 - - 19025 14 6 
19011 1 6 - - 19026 15 6 
19012 12 6 - - 19027 16 6 
19013 t5 6 - - 19028 17 6 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. c7 sỹ LoÌ 19029 18 6 
19101 32/5" 6 - - 19030 19 6 
19102 16/3" 6 ° * KHÔNG, Thông số kỹ thuật. c7 
19103 32/7" 6 - - 19121 3/8" 6 
19104 1/4" 6 - - 19122 16/7" 6 
19105 32/9" 6 - - 19123 1/2" 6 
19106 16/5" 6 - - 19124 16/9" 6 
19107 3/8" 6 96 1.3 19125 5/8" 6 
19108 16/7" 6 - - 19126 16/11" 6 
19109 12" 6 - - 19127 3⁄4" 6 

Drive Pass-Thru Ratchet Thanh mở rộng Drive Pass-Thru 

® =. ¬ 

Ƒ L , 
|~ L >| 

KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) L(mm) (3 ® KHÔNG. Thông số kỹ thuật. L cai 
19201 13 145 6 48 10.8 19071 13" 3" (75mm) 6 
19301 20 203 số8 32 9,2 19081 20" 3" (75mm) 6 
19401 30 253 4 24 7,5 19091 30' 6"(150mm) 50 


Bộ chuyển đổi ổ cắm truyền qua ổ đĩa 


Ổ cắm bit 1⁄4" Dr., hình lục giác 


KHÔNG. | NamgB@ Thông số kỹ thuật (mm) HA - 
19072 1⁄4" 13 24 = $ 
19082 1/4" 20 24 - - 
19083 3/8" 20 24 96 

19092 1/2" 30 18 * 


Ổ cắm bit 1/4" Dr., Torx® 


1/4" 


© 


Thông số kỹ thuật tương ứng được đánh dấu bằng * 


®Bit làm từ chất liệu S2 cho độ bền cao và chống trơn trượt 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật (mm) L(mm) đc 1V 
21201 3 36,5 12 - : 
21202 4 36,5 12 - - 
21203 5 36,5 12 - - 
21204 6 36,5 12 ° š 
21205* số 8 36,5 12 + + 
21206%_ | 7 36,5 12 - 
À Không bao giờ được sử dụng ổ cắm bit trên trình điều khiển nguồn, v.v. 


r. Ổ cắm bit, Phillips 


1/4" 


G 


'®Bit làm từ chất liệu S2 cho độ bền cao và chống trơn trượt 


KHÔNG. Thông số ý thuật L(mm) đc 1ƒ 

21101 T-8 36,5 12 - - 

21102 T-10 36,5 12 - - : l 

= E 365 PP: : : ®Bit làm từ chất liệu S2 cho độ bền cao và chống trơn trượt 

zao— |T-20 36,5 12_ - - KHÔNG. | Thôngsốkÿhuật Limm) (27W 
21105 T-25 36,5 12 - - 21301 #1 36,5 12 - - 
21106 T-30 36,5 12 - - 21302 #2 36,5 12 - - 
21107 T-40 36,5 12 - - 21303 #3 36,5 12 - - 


À Không bao giờ được sử dụng các ổ cắm bit này trên bộ điều khiển nguồn, cờ lê tác động bằng khí nén và/hoặc 


bộ mở rộng. 
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A Không bao giờ được sử dụng các ổ cắm bit này trên bộ điều khiển nguồn, cờ lê tác động bằng khí nén và/hoặc 


bộ mở rộng. 


Ổ cắm bit 1/4" Dr., Pozidrive 


" Ổ cắm bit Dr., Torx® 


© 


Thông số kỹ thuật tương ứng đánh dấu 


“ L 


được làm từ chất liệu S2 cho độ bền cao và chống trơn trượt 


Thôngsõkÿ thuật Lmm) 43 
Ú L 22101 T-10 48 6 - - 
22102 T-15 48 6 - - 
22103 T-20 48 6 - - 
22104 T-25 48 6 - - 
22105 T-27 48 6 2 - 
22106 T-30 48 6 š ' 
®Bit làm từ chất liệu S2 cho độ bền cao và chống trơn trượt Ỷ mãn Ec. P - : 
KHÔNG. Thông sổ kỹ thuật. L(mm) #3 t7 ko\ 22108 T-45 48 6 - - 
21401 #1 36,5 12 - - 22109 T-50 48 6 - - 
21402 #2 36,5 12 - - 22110* T-55 48 6 - - 
21403 #3 36,5 12 - - 22111% T-60 48 6 - - 


A Không bao giờ được sử dụng các ổ cảm bit này trên bộ điều khiển nguồn, cờ lê tác động bằng khí nén và/hoặc 


bộ mở rộng. 


Ổ cắm bit 1/4" Dr., có rãnh 


"` Không bao giờ được sử dụng các ổ cắm bit này trên bộ điều khiển nguồn, cờ lê tác động bằng khí nén và/hoặc 
ders. 


Ổ cắm bit Dr., hình lục giác 


1/4" 


®Bit làm từ chất liệu S2 cho độ bền cao và chống trơn trượt 

KHÔNG. Thông số kỹ thuật (mm) L(mm) #® Š 

22201 3 48 6 - - 

22202 4 48 6 - : 

®Bit làm từ chất liệu S2 cho độ bền cao và chống trơn trượt 

22203 5 48 6 mi 3 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) L(mm) ¿37c ko\ 22204 6 48 6 : * 
21501 4.0 36,5 12 - - 22205* 7 48 6 - - 
21502 5,5 36,5 12 - - 222os+ | SỐ 8 48 6 Š - 
21503 6,5 36,5 12 - : 22207% 10 48 6 - - 


A Không bao giờ được sử dụng các ổ cắm bit này trên bộ điều khiển nguồn, cờ lê tác động bằng khí nén và/hoặc 


bộ mở rộng. 


À Không bao giờ được sử dụng các ổ cắm bit này trên bộ điều khiển nguồn, cờ lê tác động bằng khí nén và/hoặc 


bộ mở rộng. 
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Ổ cắm bit 3/8" Dr., Phillips 


3/8" 


®Bit làm từ chất liệu S2 cho độ bền cao và chống trơn trượt 


KHÔNG. —— | môngsZkỹtuậc Limm) (SỬ 
22301 #t†1 48 6 E Ẹ 
22302 #2 48 6 - F 
22303 #3 48 6 


"` Không bao giờ được sử dụng các ổ cắm bit này trên trình điều khiển nguồn, bộ mở rộng 


impa khí nén. 


Ổ cắm bit 3/8" Dr., Pozidrive 


3/8" 


£“à 
Nx 


l3 hà 
§ L 


Khác, 


®Bit làm từ chất liệu S2 cho độ bền cao và chống trơn trượt 


KHÔNG. —— | môngsgk9tuật Limm) đŒ S7 
22401 #1 48 6 - - 
22402 #2 48 6 - - 
22403 #3 48 6 - - 


ÁÀ Không bao giờ được sử dụng các ổ cắm bit này trên bộ điều khiển nguồn, cờ lê tác động bằng khí nén và/hoặc 


bộ mở rộng. 


Ổ cắm bit 3/8" Dr., có rãnh 


3/8" —ì 


l L 1 


®Bit làm từ chất liệu S2 cho độ bền cao và chống trơn trượt 


) Trạm kiến thức công cụ 


Ổ cắm bit SATA chất lượng cao 


— =_ 4 
- - v 


: o š 


1. Bit làm bằng thép hợp kim cao cấp (S-2) cho độ bền cao và chống 
trơn trượt 

2. Chiều dài 50MM, 100MM hoặc tùy chỉnh có sẵn theo yêu 

cầu 

3. Thanh tuốc nơ vít 6 điểm cắm vào ổ cắm 6 điểm để 


chống trượt 


4. Khớp nối Cr-V cho mô-men xoẳn cao 
5. Thông số kỹ thuật. có sẵn 6,3MM, 10MM và 12,5MM 


Loại ổ cắm bit SATA 


KHÔNG. —— | mhăngsgkÿthuật(mm Limm) #7. SỨ 
22501 5,5 48 6 ' „ 
22502* 6,5 48 6 w : 
22503x | 8,0 48 6 % - 
22504 4.0 48 6 72 3,9 


À Không bao giờ được sử dụng các ổ cắm bit này trên bộ điều khiển nguồn, cờ lê tác động bằng khí nén và/hoặc 


bộ mở rộng. 
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có rãnh Torx® Hình lục giác Phillips 


sợ () 9 


Pozidrive Chống giả mạo ba hình vuông 
Torx® 


Ổ cắm bit Dr. 3/8", Torx® chống giả mạo 


Ổ cắm Dr. Bit 1/2", dài 50mm, hình lục giác 


3/8" 


@ 


Thông số kỹ thuật tương ứng được đánh dấu bằng * 


1/2" 


© 


Thông số kỹ thuật tương ứng được đánh dấu bằng * 


®Bit làm từ chất liệu S2 cho độ bền cao và chống trơn trượt 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) L(mm) ®®Ó 1Ÿ 
24201 4 55 6 - - 
24202 5 55 6 - - 
®Bit làm từ chất liệu S2 cho độ bền cao và chống trơn trượt 24203 6 55 6 ` _ 
® Mũi có thanh chống giả thích hợp cho vít Torx® chuyên nghiệp Em = Eẽ 8 - : 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật, L(mm) (3 t7 24205 số 8 55 6 _ ' 
22601 T-45 48 6 - - 24206 10 55 6 - - 
22602 T-50 48 6 - ˆ 24207* 12 55 6 - - 
22603* T-55 48 6 - - 24208* 14 55 6 - - 
22604* | T-60 48 6 - - 24209* 17 S5 6 - - 


A Không bao giờ được sử dụng các ổ cắm bit này trên bộ điều khiển nguồn, cờ lê tác động bằng khí nén và/hoặc 


bộ mở rộng. 


Ổ cắm Dr. Bit 1/2", dài 50mm, Torx® 


A Không bao giờ được sử dụng các ổ cắm bit này trên bộ điều khiển nguồn, cờ lê tác động bằng khí nén và/hoặc 
bộ mở rộng. 


Ổ cắm bit 1/2" Dr., hình lục giác 


1/2" 


Ọ =Í 


“£*!) 


®Bit làm từ chất liệu S2 cho độ bền cao và chống trơn trượt 


1/2" 


© 


KHÔNG. —— | môngsghgthuật Limm) C44 

24101 T-20 55 6 - - *Dùng cho sửa chữa ô tô (Volkswagen, Audi, GM, v.v.) 

== n3 Kp P : : ®Bit làm từ chất liệu 52 cho độ bền cao và chống trơn trượt 

24103 T-27 55 6 - - KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) L(mm) cai Sỹ 
24104 T-30 55 6 - - 24301 6 70 6 - - 
24105 T-40 55 6 - : 24302 số 8 120 6 - - 
24106 T-45 35 6 - - 24303 6 250 6 - - 
24107 T-50 55 6 - - 24304 5 180 6 - - 
24108* | T-55 35 6 - - 24305 6 140 6 - - 
24io03* | T-60 55 6 : - 24306 10 140 6 - - 


A Không bao giờ được sử dụng các ổ cắm bit này trên bộ điều khiển nguồn, cờ lê tác động bằng khí nén và/hoặc 


bộ mở rộng. 


A Không bao giờ được sử dụng các ổ cắm bit này trên bộ điều khiển nguồn, cờ lê tác động bằng khí nén và/hoặc 
bộ mở rộng. 
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Ổ cắm Dr. Bit 1/2", dài 50mm, hình vuông ba 


Ổ cắm Dr. Bit 1/2", dài 100mm, hình lục giác 


1/2" 


lạ L " 
®Bit làm từ chất liệu S2 cho độ bền cao và chống trơn trượt 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm). L(mm) c7 ® LoÌ 
®Bit làm từ chất liệu S2 cho độ bền cao và chống trơn trượt 
25201 4 100 6 - - 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. L(mm) t2 Sỹ ko\ 25202 5 100 6 s - 
24801 M-5 55 6 - - 25203 6 100 6 - - 
24802 M-6 55 6 - - 25204 7 100 6 - - 
24803 M-8 55 6 - - 25205 số 8 100 6 - : 
24804 M-10 55 6 - - 25206 10 100 6 - - 
24805 M-12 55 6 - - 25207 12 100 6 - - 
24806 M-14 55 6 - 25208 14 100 6 - 
24807 M-16 55 6 - 25209 17 100 6 - 
A Không bao giờ được sử dụng các ổ cắm bit này trên bộ điều khiển nguồn, bộ mở rộng cờ lê tác động A Không bao giờ được sử dụng các ổ cắm bit này trên bộ điều khiển nguồn, bộ mở rộng cờ lê tác động 
bằng khí nén. bằng khí nén. 
Ổ cắm Dr. Bit 1/2", dài 100mm, Torx® Ổ cắm Dr. Bit 1/2", Chiều dài 100mm, Hình vuông ba 
1/2" 
_.. KỀ mm 
_— “ T - ° nr - 
\ >. ị —+ + 
b L " lv L " 
®Bit làm từ chất liệu S2 cho độ bền cao và chống trơn trượt 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. L(mm) c7 \z£ LoŸ 
®Bit làm từ chất liệu S2 cho độ bền cao và chống trơn trượt 
25101 T-20 100 6 - - 
25102 T-25 100 6 ” - KHÔNG, “Thông số kỹ thuật. L(mm) c hsz4 
25103 T-27 100 6 - - 25801 M-5 100 6 - - 
25104 T-30 100 6 - - 25802 M-6 100 6 - - 
25105 T-40 100 6 - - 25803 M-8 100 6 - - 
25106 T-45 100 6 - - 25804 M-10 100 6 - - 
25107 T-50 100 6 - - 25805 M-12 100 6 - - 
25108 T-55 100 6 - - 25806 M-14 100 6 - - 
25109 T-60 100 6 - - 25807 M-16 100 6 - - 


AÀ Không bao giờ được sử dụng các ổ cắm bit này trên bộ điều khiển nguồn, cờ lê tác động bằng khí nén và/hoặc 


bộ mở rộng. 
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A Không bao giờ được sử dụng các ổ cắm bit này trên bộ điều khiển nguồn, cờ lê tác động bằng khí nén và/hoặc 


bộ mở rộng. 


Ổ cắm bit 1/2" Dr., hình vuông ba 


1/2" 


(J © 


® Dùng để sửa chữa ô tô 
®Bit làm từ chất liệu S2 cho độ bền cao và chống trơn trượt 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. L(mm) c7 ® 
25901 M-10 120 6 d § 
25902 M-12 140 6 - - 


A Không bao giờ được sử dụng các ổ cảm bit này trên bộ điều khiển nguồn, cờ lê tác động bằng khí nén và/hoặc 


bộ mở rộng. 


Cờ lê X-Shank 

Mỏ lết điều chỉnh 

Cờ lê vặn có thể đảo ngược 
Cờ lê Ratcheting Flex 
Kết hợp cờ lê 


Cờ lê vặn hộp đôi 


Kết hợp cờ lê 


Cờ lê đai ốc 

Cờ lê ổ cắm & đầu mở 
Cờ lê vặn xây dựng 

Ổ cắm hình chữ T 


Khai thác cờ lê 


68-73 
69 
74-75 
75-76 
76 
?7 
77-78 
79-80 
60 
80-81 
60 
61 
81-82 
62 
63 
82-83 


KHÔNG. 


Nội dung 


Nội dung 


08007A 


8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm 


® W Km KHÔNG. 
0 12_ 12.2 08008 


8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm 


ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


——— Mạnh mẽ 


Cải thiện độ xoắn so với cờ 


lê truyền thống 


Có hiệu quả An toàn 


ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


Diện tích tiếp xúc giữa tay và Dụng cụ cầm tay đầu tiên được Tổ 
cờ lê tăng gấp 5 lần trong quá chức Viêm khớp chứng nhận và 
trình thao tác (so với cờ lê khuyên dùng trên thế giới 


truyền thống) 


kéo dài 
Tiết kiệm sức lao động so với cờ 
lê truyền thống 


Có hiệu quả 


Diện tích tiếp xúc giữa tay và cờ lê 
tăng gấp 5 lần trong quá trình thao 


tác (so với cờ lê truyền thống) 


08009 8Pc. Bộ cờ lê đầu mở 08012 11Pc. Bộ cờ lê cuối hộp 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) 
42221 5,5x7 42206 17x19 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm). KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm). 42201 8x10 42219 16x18 
41216 5/5x7 41206 14x17 42222 9x11 42220 19x22 
41202 8x10 41207 1719 42202 10x12 4221 24x27 
41203 10x12 41215 19x22 42204 12x14 42212 30x32 
41205 12x14 41210 22x24 42205 14x17 
KHÔNG. c3 tợ KHÔNG. ®Œ tự 
08009 2 số 8 10 08012 2 6 16.1 
Ñ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


08010 10Pc. Bộ cờ lê đầu mở 08016 10Pc. Bộ cờ lê vặn kết hợp tia X 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm). KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm). 

41216 5,5x7 41206 14x17 

41202 8x10 41207 1719 

41217 9x11 41215 19x22 

41203 10x12 41212 24x27 

41205 12⁄14 41213 3032 ®Hộp công cụ dạng khay di động để truy cập trong không gian hẹp. 

KHÔNG. (7 t KHÔNG, Thông số kỹ thuật. (mm) (3 *% 
08010 2 6 12.7 08016 8,10,12,13,14,15,16,17,18,19 2 4 


Ñ\ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. Á Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 
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08018 17Pc. Bộ cờ lê kết hợp Offset 


09017 6Pc. Bộ cờ lê tổ hợp, SAE 


KHÔNG. Nội dung (œ TW KHÔNG. Nội dung czi 

08018 6,7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22mm 1 4 11 09017 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8" 3 
ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 

^ ` ^ ~ ^ ` ^ ~ 
08022 10Pc. Bộ cờ lê kết hợp 09019 9Pc. Bộ cờ lê tổ hợp, SAE 
ÔsarTA 
toon 
giD dế: Nội dung (3 XŸ KHÔNG. Nội dung 3 
08022 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm 2 12 15, 09019 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" 3 


Ñ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


08023 11Pc. Bộ cờ lê cuối hộp offset sâu 


ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


09021 11Pc. Bộ cờ lê tổ hợp, SAE 


KHÔNG. Nội dung c7 \z 
08023 6*7, 8*9, 10*11, 12*13, 14*15, 16*17, 18*19, 20*22, 21*23, 24*27, 1 4 13, 
30*32mm 


KHÔNG. Nội dung 


09021 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" 


Ñ\ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


09027 23Pc. Bộ cờ lê tổ hợp 


KHÔNG. Nội dung c3 t loÌ 
ÔNG. Nội d lo) 
ca khôn ghi. Sai b4 09027 6,7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27,2 4 21,5 
09023 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 3/4" 3 6 8.3 30, 32mm 
Á Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 
^ s. ^ ~- — ^ ^ ` ^ —— kả 
09025 6Pc. Bộ cờ lề vặn đầu hộp 09029 13Pc. Bộ cờ lê đầu mở 
KHÔNG. Nội dung c2 t 
ÔNG. Nội d 
xhữt Ôn đ E4 09029 6*7, 8*10, 10*12, 11*13, 12*14, 14*17, 17*19, 19*21, 21*23, 22*24, 2 4 13 
09025 8*9mm, 10*11mm, 12*13mm, 14*15mm, 16*18mm, 17*19mm 3 6 7,9 23*26, 24*27, 30* 32mm 
ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 
^ ` ^ ~ ^ ^. ^ ~ H 
09026 14Pc. Bộ cờ lê kết hợp 09034 7Pc. Bộ cờ lê kết hợp Ratcheting Stubby 
KHÔNG, Nội dung (j3 Sỹ BIỂNG, Nội dung (3 * 
09026 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24mm 3 6 32,9 09034 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm 3 12 13.6 


Á Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


#1 


ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


09040 12Pc. Bộ cờ lê kết hợp Ratcheting 


09043 7Pc. Bộ cờ lê khóa Flex có khóa cực dài 


KHÔNG. Nội dung --< KHÔNG. Nội dung 3c * 
09040 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm - 4 7,7 09043 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm 6 12 
ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 
09041 8Pc. Bộ cờ lê Ratcheting có thể đảo ngược 09044 Bộ cờ lê ổ cắm đầu Flex 3Pc 
KHÔNG. Nội dung c ® KHÔNG. Nội dung 3 ® 
09041 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18mm 3 12 16 09044 8x10, 12x14, 17x19mm 6 24 


ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


09042 7Pc. Bộ cờ lê Ratcheting Flex 


ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


09062 Bộ Cờ Lê Kết Hợp 14Pc (Số Liệu) 


KHÔNG. Nội dung 


KHÔNG. Nội dung 


09042 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm 


09062 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm 


ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


09070 Bộ Cờ Lê Kết Hợp 7Pc (Số Liệu) 


KHÔNG. Nội dung (37 ý KHÔNG. Nội dung (37 W 
09064 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24mm 3 12 22,5 09070 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm 6 24 
Ñ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. Á Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


09069 14Pc. Bộ cờ lê tổ hợp, SAE 09079 Bộ Cờ Lê Chốt Kết Hợp 8Pc 


KHÔNG. Nội dung c7 t? 
KHÔNG. Nội dun si 
09069 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", - 4 17.3 x 9 K4 
1-1/16", 1-1/8", 1-1/4" 09079 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19mm 0 5 
Á Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 
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Cờ lê điều chỉnh hàm rộng Mỏ lết điều chỉnh 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. Độ mở tối đa (mm) c2i sỹ 
47201 4 12.7 6 24 1.6 
47202 6" 23,8 6 36 6,4 
47203 sốấ 28,5 6 36 10.7 
KHÔNG, mengsøiguạ. — ĐỘ mở tối đa (mm) L (mm) 27 ko\ 47204 10" 33,3 6 48 25,6 
47122 6" 27,5 163 6 72 12.7 47205 12" 38,1 6 18 14.9 
47123 số8" 34,5 212 3 48 13,8 47206 15" 42,8 3 8,9 
47124 10" 36,5 262 2 36 17,7 47207 18" 524 1 4 9,7 
47125 12" 41,5 310 1 24 17,5 47208 24 61,9 1 8,6 
Khóa cờ lê điều chỉnh 
Đầu hộp có cấu trúc ổ đĩa SATA chống 
trượt đai ốc “ 
Thanh trượt khóa: Trượt sang trái/phải 
để khóa/mở khóa tương ứng 
Đầu khóa flex có khả năng di chuyển 
180 độ và khóa 13 vị trí 
Bộ giữ đai ốc lục giác có thể điều chỉnh giúp 
tạo lực căng liên tục cho đầu 
Đầu mở với công nghệ truyền động SATA để 
tránh trượt đai ốc 
. c q2 ñ 2 Khác với các loại cờ lê thông thường: 
Có khả năng xoay đai ốc chỉ 5 độ so ®Đã thêm thiết bị khóa tương tự như vise 
với 30 độ với cờ lê hộp tiêu chuẩn *Đã thêm răng chống trượt ở phần mở 
®Tay cầm có cao su chống trượt 
Ưu điểm sản phẩm: 
®Thích hợp để xử lý đai ốc trượt và đai ốc rỉ sét trong không gian hẹp. 
®Mặt trên trơn hoạt động như một chiếc kẹp nhỏ. 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. Độ mở tối đa (mm) L (mm) si sỹ 
47213 sốm" 30 200 2 36 16,5 
47214 10" 33 250 2 36 26 


Cờ lê điều chỉnh với hàm rộng và chuôi ngắn Cờ lê kết hợp tỉa X 


®Thiết kế kéo dài, tiết kiệm nhân công và công suất mô-men xoẳn cao hơn 
®Hiệu quả cao với diện tích tiếp xúc giữa tay và cờ lê tăng lên trong quá trình thao tác (so 
với cờ lê truyền thống) 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm). cŒ sỹ LoÏ 
40281 số 8 6 96 4.6 
40282 5 6 96 5,3 
40283 10 6 36 FC) 
40284 11 6 96 8.1 
GÌ: 40285 12 6 36 3,5 
® làm bằng Cr-V 
®Tay cầm ngắn để thao tác trong không gian hẹp. 40286 13 6 36 3,8 
»Bề mặt mạ Chrome để chống gỉ 
40287 14 6 36 b.Ï 
KHÔNG, mengsøxymạ. — ĐỘ mở tối đa (mm) L (mm) ¿2+7 Sỹ boi 40288 15 6 72 11.9 
47232 6" 24 118 6 120 12,5 40289 16 6 36 6.3 
47233 sa" 30 142 6 96 16,5 40290 17 6 36 số 8 
47234 10" 35 159 6 60 16,5 40291 18 6 36 8,5 
47235 12" 42 205 6 36 18 40292 18 6 36 9,7 
Cờ lê điều chỉnh tay cầm nhúng Cờ lê vặn kết hợp tỉa X 


/E + "5 
Xi THTN ++- 
_—_ ° 


®Thiết kế kéo dài, tiết kiệm nhân công và công suất mô-men xoắn cao hơn 
®Hiệu quả cao với diện tích tiếp xúc giữa tay và cờ lê tăng lên trong quá trình thao tác (so 
¬ - "..- ¬.. : với cờ lê truyên thống) 
»Bê mặt mạ niken ngọc trai chống ăn mòn và thẩm mỹ 


Xi 0x, can ri 08a 00g nHe — [mmewemm bai % 5 
®Gia công máy công cụ CNC với hoạt động trơn tru hơn 46301 số 8 6 36 1.8 
*Xử lý nhiệt đặc biệt cho đầu, có độ bần cao hơn và chống mài mòn đ6ng 9 6 36 2 
KHÔNG. môngsskymuạ — ĐỘ mở tối đa (mm) c7 sỹ Lo\ 46303 10 6 36 3 
47248 4 12.8 số8 240 14,5 46304 11 6 36 3,8 
47249 6" 19.2 6 144 20,4 46305 12 6 36 3,9 
47250 sóg" 24 6 72 19.7 46306 13 6 36 4,8 
47251 10” 28 6 48 21.1 46307 14 6 36 5,8 
47252 12" 34 4 24 17.3 46308 15 6 72 13.2 
47253 15" 43 2 12 16,5 46309 16 6 36 7,8 
47254 18" 52,4 2 số8 18,8 46310 1 6 36 8,9 
47255 24" s2 1 6 19.8 46311 18 6 36 9,8 
Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 46312 19 6 36 12,4 
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Cờ lê vặn có thể đảo ngược theo hệ mét Cờ lê vặn đầu Flex có khóa số liệu XL 


® Được quay bằng một cú đẩy nhẹ nhàng, cải thiện đáng kể hiệu quả công việc 
®Thiết kế nghiêng 15 độ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động 


®Thiết kế mỏng nhưng tỉnh tế với bề mặt được đánh bóng hoàn toàn 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật (mm) L(mm) MỘT (mm --< 
46601 số 8 140 18 6 36 1.7 
46602 9 150 19.6 6 36 2 
Ögzpš 10 159 21.6 6 36 22 ®Đầu hộp có cấu trúc ổ đĩa SATA chống trượt đai ốc 
®Thanh trượt khóa: 
46604 11 165 23,5 6 36 2,8 *Trượt sang trái/phải để khóa/mở khóa tươngứng ¬ 
460 112 172 25 21 số na an an ga ca acc 
46606 13 178 27 6 24 2,5 ®Đầu mở với công nghệ truyền động SATA để tránh trượt đai ốc : 
®Có khả năng xoay đai ốc chỉ 5 độ so với 30 độ với cờ lê hộp tiêu chuẩn 
46607 4 191 28,5 6 24 3.1 
46608 | 15 200 31 6 24_ 3.6 KHÔNG... | Thôngsốkÿtuậc(mm) 3 t 
46609 6 208 33 6 60 10 46801 số 8 6 72 54 
46610 7 226 34,5 6 60 12,4 46802 9 6 72 5,9 
46611 18 236 36 6 36 7,9 46803 10 6 72 73 
46612 9 248 Eyj 6 36 8,6 46804 11 6 72 số 8 
46617 20 292 42 6 - “ 46805 12 6 72 10.1 
46613 21 292 42 6 36 12,5 46806 13 6 72 11.6 
46614 22 292 42 6 36 12,4 46807 14 6 72 13,5 
46615 24 334 49 6 36 18,9 46808 15 6 72 15.3 
46616 25 334 49 4 24 13 46809 16 6 36 9,2 
46810 17 6 36 10.2 
46811 18 6 36 11.4 
Cờ lê vặn đầu Flex theo hệ mét xa. |T8 6 36 125 
46813 20 6 24 13.1 
“ BR CHÚÚEE={ 4614 | 2Í 6 24 13.1 
+ 46815 22 6 24 14.2 
- | 46816 24 6 24 18.2 
46817 25 6 24 18.1 


®Mẹo có khả năng xoay 180 độ để sử dụng trong không gian hẹp 


®Thiết kế mỏng nhưng tỉnh tế với bề mặt được đánh bóng hoàn toàn 


ti No ccbbibgpolskolÐfĐf bi loi, b¿t2NghU đc W Bộ điều hợp ổ cắm cờ lê Ratcheting theo hệ mét với bản phát 
A6421 số 8 140 16 6 96 5.4 : 
hành nhanh 
46422 bì 149 TH 6 36 2,4 
40 |10 158 19 6 36 28 w 
46402 11 165 20,5 6 36 cán) . 
l Ũ ‡ Được sử dụng cùng với cờ lê tốc độ để 
46403 12 171 21.7 6 24 2,8 ___ả nhận ra chức năng của cờ lê bánh cóc 
‡ nhả nhanh 
46404 13 178 23,6 6 24 3 kỉ 
46405 14 190 25,9 6 24 3.6 š 
46406 15 199 26,7 6 24 4.4 
46407 16 208 28,4 6 60 11.7 
46408 17 225 30,5 6 60 13,7 
46409 18 236 31,5 6 36 9,2 
46410 19 248 32,5 6 36 10.6 
46411 20 291 40 6 36 15,5 
46412 21 291 40 6 36 T5.Ì KHÔNG. Thông số kỹ thuật. 
46413 22 291 40 6 36 14.2 46654 1/4" - 
46414 24 333 45,5 6 36 21,5 46655 3/8" - 
46415 45 333 45,5 6 36 21.9 46656 1/2" - 


Bộ chuyển đổi bit 46657 cho cờ lê vặn 3/8" 


trên Cờ lê Ratcheting 


* [ ~ 
KHÔNG. Đầu ra cuối Đầu lái xe (3 f®fƒ loi 
46657 1/4" 3/8" 6 - - 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật L(mm) MỘT (mm) «® Š 1# 
43101 16/5" 140 19 6 36 1,5 
43102 3/8" 159 21.4 6 36 24 
: l" : 43103 16/7" 165,5 23 6 - - 
3 ©@Q MỘT 43104 | 1/2" 178 26,5 6 36 41 
“ ' cỀ, 43105 | 16/8 191 28,6 4 36 45 
N L : 43106 5/8" 209 32 4 36 6 
43107 16/11" 226 33,5 4 50 11.6 
= ¬ m=m ĐEN - s 43108 3⁄4" 248 37 4 36 8,8 
43220 5,5 126 17,8 6 36 1.3 
n5 c lo 6 56 TỔ... Cờlê cuối hộp bù đắp sâu 
43222 7 133 17,8 6 36 1,5 
43201 số 8 140 19 6 36 1,5 
43202 9 150 19.7 6 36 1.8 “ 
43203 10 159 21.4 6 36 24 
43204 11 165,5 23 6 36 2.9 “e 
43205 |12 172 24,5 6 36 3/5 đt ý” 9C ¬.x 
43206 |13 178 26,5 6 36 3,9 l 
43207 14 191 28,6 6 36 4.6 h L h 
43208 15 200 30 6 36 5,6 
43209 16 209 32 6 36 6.1 
43210 17 226 E6 6 36 vài 
43211 18 237 34,6 6 36 7,8 ®Cờ lê đầu hộp đôi bù sâu 70 độ 
tốia 19 248 37 6 36 91 ®Được làm bằng Cr-V với quá trình xử lý nhiệt và mạ điện 
43213 21 292 42 4 36 12,4 KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm} cC \s⁄£ bo\ 
43214 22 292 422 4 36 12.3 42301 6x7 6 96 P) 
43215 24 334 49 4 24 11.8 42302 8x9 6 96 6 
43216 25 334 49 4 36 17,7 42303 10x11 6 96 8,8 
43217 ZÍ 359 52,3 4 24 15,7 42304 12x13 6 96 11.2 
43218 30 402 58,5 2 12 10.8 42305 14x15 6 72 11 
43219 32 426 62 2 12 12.2 42306 16X17 4 48 9,9 
43223 34 460 64 2 2 24 42307 18x19 6 72 19.1 
43224 36 501 68,5 4 10 19,4 42309 20x22 4 48 17,9 
43225 41 579 73 3 6 16,8 42310 21x23 4 48 19,5 
43226 46 646 78 2 4 15.3 42312 24x27 4 24 12.6 
43227 50 656 82 2 4 16,9 42315 30x32 4 24 18,8 


Cờ lê đôi Cờ lê vặn đầu hộp 


.—— MỘT 
——————- ; 
M L *| 
KHÔNG. Thông số ký thuật (mm) L(mm) MỘT (mm) (3 XW 
43601 5,5 126 17,8 6 96 4 
43602 6 126 17,8 6 96 4 
43603 7 133 17,8 6 96 4,5 : L "| 
43604 | số 8 140 19 6 96 5.1 
43605 9 150 19.7 6 96 5,8 
43606 10 159 21.4 6 96 6,9 
43607 11 165,5 23 6 36 3.2 
43608 P2 172 24,5 6 36 3,8 
43609 13 178 26,5 6 36 4.1 
43610 4 191 28,6 6 36 4,8 
43611 5 200 30 6 36 5,8 KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) L(mm) D1(mm) D2(mm) “3c *®S 
43612 16 209 32 6 36 6.2 46101 5/16"x3/8" 131 18,5 21.8 6 - - 
43613 7 226 33,5 6 36 7,7 46102 7/16"1/2" 161 23,5 26,5 6 36 3.2 
43614 18 237 34,6 6 36 8,6 46103 9/16"x5/8" 191 28,5 32,5 6 36 4,9 
43615 19 248 37 6 36 9,4 46104 11/16"x3/4" 231 34,5 36,5 6 36 6,9 
43616 21 292 42 4 24 8.3 
43617 22 292 42 4 24 8,9 R 
436l8  |24 334 49 4 16 843 Cờ lê vặn đầu hộp 
43619 25 334 49 4 16 8.1 
Cờ lê kết hợp Ratcheting Stubby 
T 
1 


- L : 

KHÔNG. Thông sốkỹ thuật (mm L(mm) MỘT (mm) 3 SÿỞ KHÔNG. Thông s kỹ thuật (mm) LÍ) D1(mm) D2(mm) 3 ®* 
43301 10 94,8 21.4 6 36 2 46201 8x9 131 18 19,5 6 36 1.6 
43302 11 103 24.2 6 : : 46200 8x10 131 18,5 21.8 6 9 4,8 
43303 12 105,8 25,5 6 36 2,8 46202 10x11 151 21.8 23,5 6 36 2,5 
43304 13 108 28 6 36 3.3 46203 12x13 171 25 26,5 6 36 3,4 
43305 14 115 29 6 36 3,9 46204 14x15 191 28,5 30,5 6 36 4,7 
43306 15 119 31.3 6 36 4,5 46205 16x18 211 32,5 35,5 6 36 6.3 
43307 16 123 33,4 6 36 5.1 46206 17x19 231 34,5 36,6 6 36 36 
43308 17 127 35,3 6 36 5,9 46207 22x24 292 42 49 6 24 10.8 
43309 18 131 36,4 6 36 6,6 46208 27x30 350 52,5 58,5 6 24 19.3 
43310 19 139 37,5 6 24 4,7 46209 32x34 409 61,5 63,5 6 12 14.1 
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Bộ cờ lê vặn hộp đôi 4 trong 1 Kết hợp cờ lê 


D1 @Ý—~ 3. `@ D2 
L L : T đ_. _ = 
D2 p. (LÒ .==——=— } D1 
b L " 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật (mm) L(mm) D1(mm) D2(mm) c7 sỹ Lo\ 
46621 8X10X12X13 160 22.2 “ử.Í 36 - ˆ 
46622 9X11X14X15 180 23,7 30,7 36 - - 
46623 1641718419 230 35,0 37,0 36 - - 
46624 20X21X22X24 291 42/7 50,0 24 ˆ - 
KHÔNG. Thông số ký thuật (mm) LÍ) D1(mm) D2(mm) đ®wW% RE 
40233 E= 127 11.4 13 6 96 2.7 
40201 6 127 11.4 15 6 96 24 
40202 7 133 12.3 14.4 6 96 2,6 
40203 số 8 140 13.6 16,5 6 96 3 
40204 9 149 15 18,5 6 36 1,5 
T7 - TT 40205 10 159 16 20,5 6 36 1.9 
D2 £3i:t4 ng > D1 40206 | 1Í 165 17,5 22,5 6 36 2.1 
—=. s XGá- + 40207 12 171 18,5 25 6 36 24 
L "| 40208 13 177 20 27 6 36 2/7 
40209 14 190 21,5 29 6 36 3,4 
40210 15 199 22,5 31 6 36 3,7 
40211 16 208 24 33 6 36 4,5 
40212 17 225 26 35 6 36 5 
40213 18 237 26,6 37 6 36 6.1 
40214 19 248 28 39 6 36 741 
KHÔNG. Thông sốkỹ thuật — L(mm) D1(mm) D2(mm) c7 sỹ hoi 40215 20 265 30 42 4 24 5,8 
41101 1/4"x5/16" 124,0 16,5 12,5 6 96 2.7 40216 21 271 31 43 4 24 5,7 
41102 3/8"x7/16" 150,0 23,0 20.8 6 36 1.6 40217 22 293 32 45,3 4 24 8,4 
41103 1/2"x9/16" 175,0 29,0 27,0 6 36 2.9 40218 23 304 33 47,5 4 24 7,8 
41104 5/8"x11/16" 201.0 35,5 33,4 6 36 4,9 40219 24 316 34 49 4 24 9 
41105 11/16"x3/4" 228,0 39,7 35,5 6 36 6.2 40220 25 335 37,5 51 4 24 10,4 
41106 13/16"x7/8" 254.0 46,0 43,8 4 24 3.3 40221 27 359 39 55 4 24 12,4 
41107 15/16"x1" 279,0 52,2 50,0 4 24 8,9 40222 30 415 43 65 2 12 9,4 
41108 1-1/8"1-1/4" — 310,0 66,8 62,0 4 24 15,4 40223 32 426 46 66,5 2 12 10.1 


Kết hợp cờ lê Cờ lê kết hợp hoàn thiện mờ 


%“ m———<(i)°3 
KHÔNG. Thông số ký thuật (mm) Lm), D1(mm) D2(mm) < * | L | 
40101 1/4" 127 11.4 13 6 96 2.4 
40102 16/5" 140 13.6 16,5 6 96 
40103 3/8" 159 16 20,5 6 36 1.9 
40104 16/7" 165 17,5 22,5 6 36 2.2 
40105 1/2" 177 20 27 6 36 2.6 KHÔNG. Thông số kỹ thuật (mm) L(mm) D1(mm) D2(mm) ci sỹ 
40106 16/9" 190 21,5 29 6 36 3.3 40241 34 476 50 71 3 °¿ 2.6 
40107 5/8" 208 24 kE) 6 36 4.3 40242 35 476 50 71 2 F4 2,5 
40108 16/11 225 26 35 6 36 5 40243 36 501 55,5 79 2 2 3,5 
40109 3/4" 248 28 39 6 36 7.1 40244 38 501 55,5 Ko) 2 2 3.6 
40110 13/16" 271 31 43 4 24 6 40245 41 578 61 86,5 2 2 4.6 
40111 7/8" 293 32 45.3 4 24 7,8 40246 42 578 61 86,5 2 VÀ 4.6 
40112 15/16" 316 34 49 4 24 9.1 40248 46 615 65,5 93 2 2 5.4 
40113 1" 335 37,5 5T 4 16 7 40249 48 654 74,4 100 2 2 7 
40114 1-1/16" 359 39 55 4 16 8,4 40250 50 654 74.4 100 2 2 6,7 
40115 1-1/8" 402 42,8 63 2 12 8,9 40251 55 670 80 109 2 2 7,9 
40116 1-1/4" 426 26 35 2 12 10.3 40252 60 692 87 120 2 2 10,5 
Cờ lê kết hợp offset Cờ lê cuối hộp 


5 "reo = 


® Được làm bằng Cr-V với quy trình xử lý nhiệt và mạ điện được đánh bóng hoàn toàn 
®Đầu hộp có độ nghiêng 55 độ để sử dụng ở trạm đặc biệt 


KHÔNG. | Thôngs8kÿthuậc (mm) œ3 \z/ 

40331 6 6 96 2,5 

40332 7 6 96 2,8 

40333 số 8 6 96 3,8 

40334 9 6 96 4.4 

40335 10 6 96 5,6 

40336 11 6 96 6 

40337 12 6 96 73 

40338 13 6 96 8,9 

40339 14 6 96 10.3 

40340 15 6 96 12.1 

40341 16 6 96 14.1 KHÔNG. Thông số kỹ thuật (mm) L(mIm) D1(mm) D2(mm) œầẦÓ 
40342 17 6 72 12.3 42101 3/8"x7/16" 196 16.2 18,4 6 36 3,4 
40343 18 6 72 15 42102 1/2"x9/16" 220 19.8 21.8 6 36 43 
40344 19 4 48 11.8 42104 11/16"x3/4" 250 26,6 27,7 6 36 6,5 
40345 20 4 48 13.3 42105 13/16"7/8" 290 30,5 33 6 24 74 
40346 21 4 48 14,8 42106 7/8"x15/16" 320 32 34 6 24 8,9 
40347 22 4 48 17.2 42107 15/16"x1" 360 34 39 4 24 10.9 


^ 


Cờ lê cuối mở Cờ lê cuối hộp đôi bù đắp số liệu 


xe ~- "s c—Ặ— 
b L " mm 3 _ =cmn" 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật (mm) L(mm) D1(mm) D2(mm) cự? sỹ h Ẻ R 
41216 5,5x7 124 16,5 12,5 6 96 2,5 
41201 6x7 124 16,5 12,5 6 96 2,5 
41202 8x10 150 20.8 16,5 6 36 17 RHÔNG, Thông số kỹ thuật.(mm)_ LÍ) D1(mm) D2(mm) (63 Tý 
41217 9x11 150 23 20.8 6 36 1.6 42221 5,5x7 165 11.3 13,5 6 36 1.8 
41203 10x12 163 25 20.8 6 36 2.2 42213 6x7 165 11.3 1,5 6 36 1.8 
41204 11x13 175 27 23 6 36 2.4 42201 8x10 185 14 16 6 36 2,5 
41205 12x14 187 29 25 6 36 3.2 42222 9x11 195 16.2 18,4 6 36 3.3 
41218 13x15 182 33,4 27 6 36 3,8 42202 10x12 196 16.2 18,4 6 36 3 
41219 13x16 182 33,4 27 6 36 3,7 42203 11x13 205 18,4 20.7 6 36 4 
41206 14x17 201 35,5 29 6 36 4.4 42204 12x14 220 19.8 21.8 6 36 4.2 
41214 16x18 201 35,5 33,4 6 36 5.2 42223 13x15 235 22,5 24.8 6 36 5.4 
41207 17x19 228 39,7 35,5 6 36 6.2 42224 13x16 235 22,5 24.8 6 36 5.4 
41208 19x21 240 43,8 39,7 4 24 5,7 42205 14x17 235 22/7 25,7 6 36 5,8 
41215 19x22 254 46 43,8 4 24 6,4 42219 16x18 250 26,6 27,7 6 36 7 
41209 21x23 262 48 43,8 4 24 ¿ 42206 17419 250 26,6 27,7 6 36 7 
41210 22x24 285 50 46 4 24 8.3 42207 19x21 270 28 32 4 24 6.1 
41211 23x26 300 54,3 48 4 24 10.1 42220 19x22 270 28 32 4 36 g1 
41212 24x27 300 54,3 48 4 24 10 42208 21x23 290 30,5 33 4 24 T3 
41220 27x30 290 62,5 56,4 4 24 15,5 42209 22x24 320 32 34 4 24 8,5 
41213 30x32 333 66,8 62 4 24 15,9 42210 23x26 360 34 39 4 24 11,5 
41221 30x34 329 69,7 66,8 4 24 19,5 42211 24x27 360 34 39 4 24 10.6 
41222 32x34 329 69,7 66,8 4 24 19.1 42225 27x30 390 39 42,8 4 24 16,8 
41223 34x36 341 75,5 70 4 24 24,9 42212 30x32 420 42,8 46,3 4 24 20 
Cờ lê Torx® Cờ lê đai ốc loe hệ mét 
‡ _ jx .v 
mi >— ': Tran. =at -›-s . h) 
NH | 
* L si 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật (mm) LÍ) D1(mm) D2(mm) đœ® % 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. D1(mm) D2(mm) (3 # 48200 8x10 140 17.3 21 6 36 2.1 
45201 E6xE8 12.2 10 6 96 23 48201 9x11 152 19,4 22.2 6 36 Z;Z 
45202 E10xE12 15,5 15,5 6 96 3,9 48204 10x12 166 21 23,4 6 36 3.6 
45203 E14xE18 22 17,7 6 36 3 48202 13x14 178 24,9 26.1 6 36 43 
45204 E20xE24 28,6 25 6 - - 48203 16x17 193 27,5 30,5 6 36 6.3 


Cờ lê đai ốc Flare đầy đủ của Ba Lan Cờ lê ổ cắm đầu đôi Flex theo hệ mét 


KHÔNG. 'Thông số kỹ thuật. L(mm) đŒ sỹ 
48301 3/8"x7/16" 152 6 - - 
48302 1/2"x9/16" 178 6 - - 
48303 5/8"x11/16" 193 6 - - 


cờ lê kết hợp báu liệu cưng đầu KHÔNG. Thông số kỹ thuật.(mm) L(mm) D1(mm) D2(mm) si sỹ 
47501 8x9 183 14 12.7 6 48 B2 
—_—— - —— 47502 10x11 197 15,8 14,7 6 48 6,4 
‡| SƠ, : ụ 
D2 Š - : D1 47503 12x13 211 17,4 16.2 6 48 9,2 
‡ A7504 — | 14515 240 21.9 19.8 6 36 9⁄4 
k L N 47505 16x17 256 24 23,9 6 36 12.1 
47 14.9 


® Được làm bằng Cr-V để sử dụng trong không gian hẹp 


KHÔNG. Thông sốkỹ thuật (mm) Lm), D1(mm) D2(mm) j3 *ÿ 

49201 10 95,5 16 20,5 6 96 5.3 
49202 11 103 17,5 22,6 6 96 5.3 
49203 12 106,5 18,5 24,6 6 96 6 

49204 13 108,5 20 26,7 6 36 2/7 
49205 14 115/5 21,5 29 6 36 3.5 
49208 17 1275 26 35 6 36 4,5 
49210 19 139,5 28 355 4 24 4.3 


Cờ lê ổ cắm đầu Flex số liệu 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật (mm) LÍ) MỘT (mm) cả. 
47305 12x14 225 35 2 36 9,4 
47308 14x17 270 45 2 36 12.8 
47309 17x19 305 53 2 36 18,4 
47310 17x21 310 50 2 36 18,6 
47312 19x21 310 50 2 36 18.3 
K20 50114555900209204216) 47313 19x22 310 50 2 36 18 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật (mm) L(mm) D1(mm) c7 sỹ 47314 19x24 310 50 2 36 18 
47601 10 180 14,7 12 72 6,7 47317 21x26 370 55 2 12 12 
47602 12 191 17,7 12 72 8,9 47319 22x24 370 60 2 12 11.9 
47603 13 207 18,7 12 72 11 47321 24x27 400 65 2 12 14.1 
47604 14 224 19.8 12 72 13,8 47322 24x30 400 64 2 12 14.2 
47605 17 233 23,8 6 48 12.3 47324 30x32 420 75 2 12 13.6 
47606 19 250 25,8 6 48 14.6 47325 32x36 420 75 2 12 18,9 


S2 


Tay cầm chữ T 6Pt. Cờ lê ổ cắm Cờ lê trượt đầu mở theo hệ mét 


e L— 


®Ổ cắm làm bằng Cr-V chất lượng 


®Thanh nổi dài 30 cm để sử dụng trong không gian hẹp 


®Tay cầm dài 20 cm cho mô-men xoắn cao hơn 


®Được rèn từ thép hợp kim 
®Được xử lý nhiệt để có độ cứng đồng đều 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật.(mm)  L(TMM) cai tữ ®Bề mặt với lớp màng cứng và được xử lý chống gỉ mang lại sự sang trọng, độ bền và chống rỉ sét 
trăn số 8 310 - 50 162 ®Đầu vòi có lỗ an toàn để treo bằng dây và dây và kết nối với thiết bị trong quá trình gõ để tránh bị 
thương do lực quá mạnh, đồng thời thuận tiện cho việc treo và cất giữ khi không sử dụng 
47702 9 310 - 50 16,4 
mwr 308 : 50 16,8 Không — | môngssgmuarem Smm) lịmm) Đmm) Hímm cổ SỞ 
47704 11 308 . 50 20 48603 27 27 175 45 15 6 24 9,3 
`. 12 308 : 50 17,4 48604 30 30 190 65 15 6 24 13.6 
3720E 13 310 h 35 16.3 48605 32 32 185 60 18 6 24 12,4 
47707 14 310 5 35 16,4 48607 36 36 210 70 16 6 24 17,4 
2710 17 313 : 25 15,9 48609 41 41 230 85 16 6 24_ 23,5 
Ti 19 313 ` 25 16.2 48610 46 46 240 95 20 6 18 23,5 
48611 50 50 270 100 18 6 12 18,8 
48612 BS) 55 255 115 25 6 12 24.1 
Cờ lê trượt cuối hộp số liệu 4aø3  |60 60 310 120 25 6 6 142 
48614 65 65 330 195 30 3 6 19.3 
: =_=.- 48615 70 70 360 150 30 3 6 24 
—— -= ì. ———S  JG 466 |75 75 390 156 3043 6 6 29 
` an mxac mu 4ø |BÙ 80 408 13 33⁄3 4 4 28 
l saøta  |85 85 408 13 333 4 4 26 
®Được rèn từ thép hợp kim 
®Được xử lý nhiệt để có độ cứng đồng đều 48619 90 90 445 193 38 2 2 19 
"1... kẽ. dãO |95 95 A48 183 38 2 2 18 
thương do lực quá mạnh, đồng thời thuận tiện cho việc treo và cất giữ khi không sử dụng 48621 100 100 485 214 45,5 2 2 22 
¬ =.. mm mm. = ,= % = 48622 105 105 485 214 45,5 2 2 22 
48505 27 27 175 45 15 6 24 7,9 
48506 30 30 185 55 15 6 24 10.1 
48507 32 32 185 50 15 6 24_ 10.8 
48509 36 36 205 55 15 6 24 13,8 
48512 41 41 225 62 19 6 24 17,7 
48515 46 46 235 75 20 6 24 2243 
48516 50 50 250 75 20 6 18 19.6 
48517 55 55 265 85 25 6 12 16 
48519 60 60 274 90 25 6 12 18,9 
48520 65 65 298 90 25 6 12 24,5 
48521 70 70 320 105 30 3 6 14.6 
48522 75 75 330 110 33,3 1 6 17 
48523 80 80 359 131 36 1 6 23 
48524 85 85 39 131 36 1 6 23 
48525 90 90 391 145 39,8 1 4 24 
48526 95 95 391 145 39,8 1 4 22 
48527 100 100 421 158 43,5 1 2 14 
48528 105 105 421 158 45,5 1 2 14 
48529 110 110 450 172 47,5 1 2 17 
48530 115 115 450 172 47,5 1 2 16 
48531 120 120 480 185 53 1 2 19 


Cờ lê mô-men xoắn cơ khí 


Thông số kỹ thuật lớn của dòng G. 


Cờ lê lực 


Cờ lê lực công nghiệp 
dòng G 


Cờ lê mô-men xoắn điện tử 


Hệ số mô-men xoắn 


85-86 
66 
ö8 
67 


91-93 
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ờ lề lực 


Máy kiểm tra mô-men xoắn 96211 cờ lê lực điều chỉnh 1/4" Dr. 1-5N-m 


®Độ chính xác đọc +/-1%, với hai chữ số thập phân và một chữ số thập phân tương ứng cho 
96473 và 96474 la L hi 
®Bộ sạc USB mini (có bộ sạc 5V/1A là cấu hình tiêu chuẩn) để sử dụng cùng hoặc với máy tính để 
có tính di động tốt và phù hợp để phát hiện nhanh giao tiếp hai chiều hàng ngày giữa WiFi và 
cổng nối tiếp USB trong xưởng và dây chuyền sản xuất 
»Chuẩn giao tiếp của mô-đun WiFi 2.4G 802.11 b/g/n, với khoảng cách truyền 
WiFi tối đa 30m 
®Phần mềm máy tính (hệ thống Windows) được cung cấp để ghi giá trị cài đặt thiết bị và các 
thông tìn Khác và đọc giá trị mộ-men xoắn của thiết bị ® Bánh cóc hình giọt nước mới để vận hành bằng một tay Độ 
® Báo cáo thử nghiệm được xuất chỉ bằng một cú nhấp chuột, phù hợp để hiệu chuẩn trong phòng thí nghiệm/phòng đo lường §phj-lX4r ifffg SườNG : : : 
® Giá trị mô-men xoắn đặt trước và tỷ lệ phần trăm độ chính xác đủ tiêu chuẩn của mô-men xoắn được đặt thông qua giao tin rðmbztiffiESngibriiilinuiiBugtiioitufetiieu suời6m 
diện phần mềm hoặc các nút ở phía sau thiết bị (mặc định của nhà sản xuất là 3%) ®iielkhfs keo:uống tro BIỂN ii chỉnh b6 ïcŠ xin 
®Có khả năng theo dõi và ghi lại mô-men xoắn cực đại (đỉnh đầu tiên) và tự động xác định xem nó có ổn .. : 
hay không (đèn LED màu xanh lá cây nếu OK, nếu không thì màu đỏ kèm theo tiếng bíp) 
KHÔNG. Phạm vi xoắn (Nm)_ øẽukhiến L(mm) Lập chỉ mục (N-m) c hsz£ 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. N-m Đọc chính xác Kích thước cạnh-cạnh cI \z£ ko\ GIẾẠn 
của Mẹo hoạt động 96211 1-5 1/4" 224 0,1 - 10 9,8 
96473 2~50 +/1% 11mm x 4 16.3 Á Lưu ý: Khi mô-men xoắn vượt quá phạm vi chỉ định, mô-men xoắn đo được chỉ có thể được 
Sẽ474 92550 mm. 19mm : 4A 16.3 sử dụng để tham khảo và không thể đảm bảo độ chính xác chuyển tiếp +/- 3%. Cờ lê lực là 
một dụng cụ chính xác và không được bảo hành trọn đời của SATA. Vui lòng tham khảo 
AÁ Sản phẩm được bảo hành 12 tháng và phụ kiện bảo hành 6 tháng. hướng dẫn chỉ tiết về cách sử dụng sản phẩm và dịch vụ. 


Cấu trúc khóa kéo xuống, tạo điều 


Độ chính xác dương thấp hơn 
+/-3% 


kiện điều chỉnh mô-men xoắn 


Tay cầm có khía bằng hợp kim 


Thanh được xử lý nhôm, chống trượt hiệu quả 


Bánh cóc hình giọt nước mới để 1S 
v. nhiệt để có độ bần 


vận hành bằng một tay 


Bảo hành cho cờ lê xoắn 


® Bảo hành 90 ngày (180 ngày đối với dòng G) kể từ ngày mua hàng (theo ngày xuất hóa đơn). Các bộ phận có thể được sửa chữa hoặc thay thế miễn phí do hư hỏng do vật liệu và quy trình gây ra. 

®Tiên đề của việc sửa chữa hoặc thay thế linh kiện miễn phí là: Linh kiện được bảo hành 90 ngày kể từ ngày mua (tính theo ngày xuất hóa đơn) (180 ngày đối với dòng G) với thời gian hoạt động dưới 5000 và 
độ chính xác vượt quá +/ -3% được kiểm tra bằng công cụ kiểm tra mô-men xoắn của bên thứ ba; 

® Các bộ phận sẽ không được bảo hành nếu chúng bị hư hỏng hoặc độ chính xác vượt quá +/- 3% do sử dụng sai mục đích, lạm dụng, tai nạn hoặc sử dụng không bình thường mà không tuân thủ các biện pháp phòng ngừa; 

®Sản phẩm không được bảo hành nếu được sửa chữa bởi bất kỳ cơ quan bảo trì nào không được SATA ủy quyền. 
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Cờ lê lực điều chỉnh 3/8" Dr. 


Cờ lê lực điều chỉnh 3/4" Dr. 


96212 


V{ - 
@„Xx,G đi nn 96411 


GA : HỆ TH, 96412 


96310 

®Bánh cóc hình giọt nước mới để vận hành bằng một tay. 
®Độ chính xác dương +/- 3% 
®Tay cầm có khía bằng hợp kim nhôm, chống trượt hiệu quả ®Sản phẩm được điều chỉnh và kiểm tra trước khi giao hàng đảm bảo độ chính xác +/- 3% theo chiều kim 
®Cấu trúc khóa kéo xuống, tạo điều kiện điều chỉnh mô-men xoắn đồng hồ 

KHÔNG. Phạm vi xoắn (Nm)_ siuknin L(mm Lập chỉ mục (N-m) hoi KHÔNG. Phạm vi xoắn (Nm)__ siuknien L(mm Lập chỉ mục(N-m 

ạ (Nm) (mm) tậpehime(wm ý: Tỷ j8 ạ (Nm) (mm) tậpehimwwm ?:. Tý j8 
Cái đầu Cái đầu 
96212 5-25 3/8" 268 0,1 - 6 10.2 96411 110-550 3/4" 864 2,5 : 1 6,7 
96310 10-50 3/8" 426 0,5 - 10 17.2 96412 160-800 3/4" 1075 5 - 1 7.3 


Á Lưu ý: Khi mô-men xoắn vượt quá phạm vi chỉ định, mô-men xoắn đo được chỉ có thể được 
sử dụng để tham khảo và không thể đảm bảo độ chính xác chuyển tiếp +/- 3%. Cờ lê lực là 
một dụng cụ chính xác và không được bảo hành trọn đời của SATA. Vui lòng tham khảo 
hướng dẫn chỉ tiết về cách sử dụng sản phẩm và dịch vụ. 


Cờ lê mô-men xoắn có thể điều chỉnh 1/2" Dr. 


Ñ Lưu ý: Khi mô-men xoắn vượt quá phạm vi chỉ định, mô-men xoắn đo được chỉ có thể được 
sử dụng để tham khảo và không thể đảm bảo độ chính xác chuyển tiếp +/- 3%. Cờ lê lực là 
một dụng cụ chính xác và không được bảo hành trọn đời của SATA. Vui lòng tham khảo 
hướng dẫn chỉ tiết về cách sử dụng sản phẩm và dịch vụ. 


Cờ lê lực điều chỉnh Dr. 1" 


®Bánh cóc hình giọt nước mới để vận hành bằng một tay. 
®Độ chính xác dương +/- 3% 

®Tay cầm có khía bằng hợp kim nhôm, chống trượt hiệu quả 
®Cấu trúc khóa kéo xuống, tạo điều kiện điều chỉnh mô-men xoắn 


KHÔNG. Phạm vi xoắn (Nm)_ øiukhiến L(mm) Lập chỉ mục(N-m) c8 sỹ 
Cái đầu 

96311 20-100 1/2" 473 0,5 - 10 17.2 

96312 40-200 1/2 555 1 - 10 18,9 

96313 68-340 15" 616 2 - 10 1:8 


Á Lưu ý: Khi mô-men xoắn vượt quá phạm vi chỉ định, mô-men xoắn đo được chỉ có thể được 
sử dụng để tham khảo và không thể đảm bảo độ chính xác chuyển tiếp +/- 3%. Cờ lê lực là 
một dụng cụ chính xác và không được bảo hành trọn đời của SATA. Vui lòng tham khảo 
hướng dẫn chỉ tiết về cách sử dụng sản phẩm và dịch vụ. 


»Nhập khẩu nguyên hộp từ Italy 
®Đầu dẫn động có thể được đẩy lên để vận hành ngược lại 
®Tay cầm có cấu trúc hàn mở, tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều chỉnh, hiệu chuẩn và bảo trì 


Ê Độ chính xác mô-men xoẵn +/- 4% 
®Áp dụng cho việc lắp đặt và bảo trì thiết bị lớn trong các lĩnh vực như sản xuất máy móc, vận 
chuyển đường sắt, hóa dầu, luyện kim và các ngành công nghiệp khác 


KHÔNG. sukia  XOĂN xoắn Tổng cộng _ Trọng lượng lập chỉ mục cai sỹ 
Cái đầu — Phạm vi Phạm vi chau di (N-m) (kg) 
œon (Nm) - (bfft) (mm) 
96431 1" 200-1000 150-750 1o3o 25 9/7 - 1 13,8 
96433 |1" 500-2000 350-1500 1400 50 18 - 1 22,8 


kà 


Cờ lê mô-men xoắn cài sẵn Cờ lê mô-men xoắn điện tử 


96241 
% ý ==—————-=——-‹ me) 96527 
^ ———_ễễer 
- 
96528/96529/96530/96531 
96242 L) - 
——________ễêễE. _— —— XP 
96532 
®Độ chính xác mô-men xoẳn đầu ra lên tới +/- 1,5% (tiến) và +/- 2% (nghịch) 
»Có sẵn ba loại lời nhắc: đèn báo, còi và bộ rung 
96243 ®Đơn vị mô-men xoắn có sẵn: nm/bf-ftt/IIbf-in/kgf-m/kgf-cm 
KHÔNG. siukien XOĂN xoắn Tổngcộng  Lậpchỉmục Cân nặng c? % 
Cái đầu — Phạm vi Phạm vi Chiều dài (N-m) (g) 
on (Nm)  (bfft) (mm) 
96244 96525 8/3 27135 19,9-99,6 400 0,1 980 - số8 11,5 
96526 1/2 40-200 29,5-147 550 0,1 1080 - 6 10 
96527 1/2 68-340 50-250,9 628 0,1 1380 - 6 12 
96528 3/4 120-600 88,5-443 1248 0,1 5940 - 1 8,7 
96529 3/4 160-800 118-590 1248 0,1 5940 : 1 8,7 
96245 96530 3/4 200-1000 147,5-738 1248 1 5940 - 1 8/7 
96531 11 300-1500 221.2-1106 1248 1 6100 - 1 8,9 
96532 3/4 400-2000 295-1475 2000 1 12000 z 1 17,4 


Á Sản phẩm này là một dụng cụ chính xác được bảo hành 12 tháng/10000 lần. 
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Cờ lê mô-men xoắn có thể hoán đổi cho nhau 


'®Không có thang đo giá trị mô-men xoẳn và cơ chế điều chỉnh nào được cung cấp cho Cờ lê mô-men xoắn cài sẵn. 
Chỉ có thể sử dụng các công cụ đặc biệt để thiết lập và thay đổi giá trị mô-men xoắn của sản phẩm. 

®Cơ cấu ngắt bên trong với lò xo có độ chính xác cao được nhập khẩu cho độ chính xác và độ bền cao 

®Khi đạt đến giá trị mô-men xoắn cài đặt, thiết bị bên trong sẽ phát ra âm thanh “tách” kèm theo 
rung. Lúc này, hãy ngừng vận hành ngay lập tức để tránh bị siết quá chặt. 

®Nó có thể được sử dụng theo cả hai hướng, nhưng chỉ theo hướng thuận (theo chiều kim đồng hồ) mới có thể đặt giá trị mô- 
men xoẳn. 


®Bánh cóc có 36 răng với góc vận hành cho mỗi răng 10° ,thích hợp sử dụng trong không gian hẹp 


®Đạt tiêu chuẩn ISO 6789-2004 


Dụng cụ điều chỉnh mô-men xoắn: ®Được rèn từ khớp vuông Cr-V chất lượng với bề mặt mạ crom 
®Cờ lê T15 Torx® có bộ phận giả mạo dành cho 96241, 96242 và 96243 *Thanh được xử lý nhiệt để có độ bền và chống biến dạng 
'®Cờ lê T25 Torx® có bộ phận giả mạo dành cho 96244 và 96245 ®Khóa kéo xuống để điều chỉnh mô-men xoắn mang lại hiệu quả và tiện lợi 
®Tay cầm anodized và có khía làm bằng hợp kim nhôm, rất nghệ thuật và trang nhã 
tiếng. xoắn Tổng số lái xe Mẹo Mẹo Cân nặng ai \Sz4 koŸ ®Áp dụng cho các đầu cờ lê ổ cắm vuông có giao diện 9 * 12 mm và 14 * 18mm bên dưới 
Đầu điều chỉnh(M) Chiều dài Chiều cao Chiều cao (kg) Phạm vi 
(Nm) Thông số kỹ thuật. A(mm) B(mm) C(mm) KHÔNG. Đầu nối xoắn ¡ø;øng Độchínhxáclậpchimục cảnnng  cế z4 hoi 
T ữ Kích thước (mm) Phạm vi chiều dài (ÑN-m) (g) 
96241 1~5 1⁄4 190 25 21 0,2 - 10 4,5 (Nm) (mm) 
~ H - 
96242 5~25 3/8 215 25 25 0,22 10 4,8 Sài 9x12 1-5 210 0/1 3% 300 R 16 8,8 
" 
96243 10~50 3/8 235 25 25 0,37 - 10 6.2 ¬ 9x12 5-25 250 0,1 3% 330 _ 16 9⁄4 
" 
96244 — | 20-100 1/2 31S 32 34 063 - 10 3,6 s3 |9⁄12 20100424 05 3 1020 - 10 14.3 
" 
SA |JM„N TẤT VẬN TU  lỢ VỊ, sợ 9322 |iis 40-200530 — 1 3⁄% 1390 - 10 16,8 
Á\ 1. Mômen xoắn mặc định của cờ lê lực cố định là 0 Nm 96323 TT, 68-340 591 2 3% 1460 z 10 19.7 
2. Mô-men xoắn có thể được đặt theo yêu cầu của người dùng, nhưng ngày giao hàng sẽ được kéo dài. (Để biết chỉ tiết, vui 
lòng liên hệ với nhân viên bán hàng địa phương hoặc gọi đến đường dây nóng dịch vụ SATA để được tư vấn.) Á Sản phẩm này là một dụng cụ chính xác được bảo hành 90 ngày/5000 lần. 
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Cờ lê mô-men xoắn có thể điều chỉnh dòng G Cờ lê mô-men xoắn có thể hoán đổi cho dòng G 


®ươngaasss- -...- 


®- . ma -- 
_ ` =”_- .- 
96426. 96427 


96428. 96429. 96430 


RHÔNG. Lái xe Xoắn Xoắn Tổng Lậpghitngc — Cânrững #3 ko\ : 

phạm vi đầu Chiều dài (in.)  (Nm) (g0) sChọn đầu cờ lê theo độ sâu 

(Nm) (Ibf.ft) (mm) 
Hi 1/4 1-5 07537220 "¬ 300 ' ] 04 KHÔNG. MẹO sựthíchnghiSựxoảnSựxoắn rengeng Trọnglượnglapchimục cế TỶ 

. š : l Độ sâu đường kính Phạmvi Phạmvi cheudi (ÑN-m)(g) 
96422 1⁄4 5-25 3,7-182850,1 450 - 1 0,6 (mm) (mm) (Nm (bff) (mm) 
96423 8/3 10-50 7,4-37 335 0,25 540 - 1 0,8 96442 16 32 5-25 3,7-18278,00,1 300 - 1 0,5 
96424 1/2 20-100 15-75 395 0,5 900 - 1 1.2 96443 16 32 10-50 7,4-37 328,0 0,25 450 - 1 0,6 
96425 1/2 40-20030150 485 1 1100 - 1 1,5 96444 16 32 20-100 15-75 376,5 0,5 600 - 1 0,9 
96426 1/2 60-300 45-220 575 1 1400 - 1 1.6 96445 16 32 40-20030-150 467,5 †1 800 - 1 1.1 
96427 1/2 80-400 59-300 665 1 2000 - 1 2.1 96446 16 32 60-300 45-220 558,5 1 1200 - 1 1.4 
96428 3/4 11055081405 960 †1 3800 - 1 4.1 96447 16 32 80-400 59-300 648,5 1 1500 - 1 1.9 
96429 3/4 150-750 111-550 1240 1 4800 - 1 5.4 96448 22 56 110-550 81-400 917,0 1 3800 - 1 3,5 
96430 3/4 250-850 184-630 1390 1 4700 - 1 5,8 96449 22 56 150-750 111-550 1198,0 1 4450 - 1 4/7 
A Loại trừ khỏi các điêu khoản bảo hành trọn đời. ,` Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
Cờ lê lực truyền động vuông đặc có bánh cóc để 
vận hành hai chiều 
Nút khóa 


Tinh chỉnh 


cửa sổ để biết thêm 


tránh 


sšij&Bñt 4t(inihu#e 1Daÿ Lố-Sai 


Cửa sổ phóng to 
hiển thị cài đặt trước để vận 
hành dễ dàng, với độ chính xác 


Z ấ A .x: huyển tiếp +/- 3% và tỷ lệ ké 
Ông thép được xử lý nhiệt để tạo Chun VƯ Ho 


độ cứng và độ bền, bề mặt phun 
cát được mạ crom để chống ăn 
mòn, có cấu trúc cơ khí hoàn 
thiện và ổn định 


Tay cầm tiện dụng và chống 
trượt với nút xoay 
lò xo nén cho 


nhẹ nhàng và tiết kiệm lao động 


Quay số với thang đo kép có thể đọc được (Nm/Ibf.ft) được bảo vệ 
bằng thấu kính có chức năng như kính lúp Cài đặt mô-men xoắn 
được đọc từ mặt số và các mặt số chỉ tiết hơn được đọc cùng với vòng 
quay số 

Đầu cóc một chiều mạ Chrome Lời nhắc lực kép với âm thanh "tách" khi tác 
cho độ ổn định, tuổi thọ cao, vận dụng lực trong môi trường ồn ào 

hành ngược chỉ bằng cách kéo 

ra 


Cờ lê mô-men xoắn đầu mở Lắp cuối hộp cờ lê mô-men xoắn 


thế giới 


| : ÊUIÌ_—] 
SỬ" § 


"he —— | 
` iÊm 


®Đầu cờ lê lực dễ dàng thay đổi, phù hợp với không gian hẹp với kết nối bu lông chặt 

®Được làm bằng Cr-V rèn nóng với bề mặt mạ crôm 

®Có khả năng vấp bu lông 
®Đầu cờ lê lực dễ dàng thay đổi, phù hợp với không gian hẹp với kết nối bu lông chặt 
®Được làm bằng Cr-V rèn nóng với bề mặt mạ crôm KHÔNG. mang sẽ Đầu nối L(mm) T(mm) W(mm) cnnng ri  Â# 
®Có khả năng vấp bu lông (mm)(mm) (g) 
wóne. | masø.Đầu nối Lịmm) T(mm) W(mm) œmặm có SỞ TU D : ca Sử GÔNGL „03c: LuẺ 6y 

(mm)(mm) (g) 96622M | số8 9x12 17,5 số8 198 40 12 - 

96621K_ | 7 9x12 17.5 57 207 40 12 - - 96623M |9 9x12 175 số8 198 44 12 - 
962K | số8 9x12 17,5 5,7 220 39 12 - : 96624M |10 9x12 175 số8 20 44 12 - 
96623 |9 9x12 175 57 235 35 12 - ˆ 96625M | TÍ 9x12 75 số8 20 41 12 - 
9624 |10 9x12 175 5,7 248 42 12 - ˆ 96626M |12 9x12 175 1à 202 49 12 - 
96625 | TÌÍ 9x12 1735 5,7 260 41 12 - ˆ 962M |13 9x12 175 12 222 56 12 - 
96 |12 9x12 17.3- 5y? 275 43 12 - : 96628M |14 9x12 17,3. Từ 233.. 5 12 - 
962K |13 9x12 175 5,7 288 48 12 - ˆ 96629M |15 9x12 175 12 246 52 12 - 
968K |14 9x12 175- T7 315 52 12 - - 963M |16 9x12 175 T3 264 54 12 - 
969K |15 9x12 1725 7,7 335 51 12 - - 963M |T17 9x12 175 13 273 59 12 - 
963k |T16 9x12 175 7,7 36,0 58 12 - ˆ 9663 |18 9x12 1725 13 29 56 12 - 
963k  |T17 9x12 1795 77 37, 60 12 - - 9663 |19 9x12 1735 1ã 31 65 12 - 
963 |18 9x12 175 7,7 390 71 12 - - 96635M | 2Ï 9x12 175 14/7 334 71 12 - 
9663k |19 9x12 17,5 7,7 41,6 74 12 - - 963M |22 9x12 17,5 147 35 74 12 - 
96655 | 17 14x18 25 9 37,0 136 6 - - 96655M | 17 14x18 25 12,5 30,5 135 6 - 
96656K_ | 18 14x18 25 9 39,0 147 6 - - 96656M | 18 14x18 25 125 30,5 134 6 - 
9657 |19 14x18 25 9 40,6 147 6 - - 965M | 19 14x18 25 125 31 138 6 - 
96659K | 2† 14x18 25 11 45,5 171 6 - - 96659M | 21 14x18 25 15 33,4 144 6 - 
96660K | 22 14x18 25 11 47,3 165 6 - - 96660M | 22 14x18 25 15 35,2 145 6 - 
96662 | 24 14x18 25 11 50,8 167 6 - - 96662M | 24 14x18 25 15 37,4 153 6 - 
96665K_ | 27 14x18 25 13,8 58,4 219 6 - - 96665M | 27 14x18 25 17,5 41,7 162 6 - 
96668K | 30 14x18 25 13,8 62,5 245 6 - - 96668M | 30 14x18 25 17,5 45,3 182 6 - 
96670K |32 14x18 25 138 65,0 246 6 - - 96670M |32_ 14x18 25 175 478 181 6 - 
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Cờ lê mô-men xoắn đầu mở 


Ea LẺ —, 
L- | L 
€c 
®Đầu cờ lê lực dễ dàng thay đổi, phù hợp với không gian hẹp với kết nổi bu lông chặt 
®Được làm bằng Cr-V rèn nóng với bề mặt mạ crôm 
®Có khả năng vấp bu lông nề 
B 
KHÔNG. mengss:y Đầu nối L(mm) T(mm) W(mm) cnnng rẾT TS 
(mm) (mm) (g) 
96710K 10 9x12 17,5 12 212 57 12 - - 
96711K 11 9x12 17,5 12 22,6 55 12 - - 
96712K 12 9x12 17,5 12 24.1 59 12 - - - 
®Đầu cờ lê lực dễ dàng thay đổi, phù hợp với không gian hẹp với kết nối bu lông chặt 
96713K 13 9x12 17,5 12 25,2 55 I2 £ 5 ®Được làm bằng Cr-V rèn nóng với bề mặt mạ crôm 
sak |14 9x12 175 13 273 60 12_ - - °€6kháinãng vấp'bJ lông 
96716K 16 9x12 17,5 13 30.1 65 12 š ° KHÔNG. Tích cực Tích cực œusau Đầu nối L Cân nặng si sỹ 
96717K 17 9x12 17,5 13 31,6 64 12 - - Chiều rộng đầu Chiều sâu đầu ®(mm) (mm) (Kilôgam) 
C(mm) A(mm) B(mm) 
18 9x12 17,5 15 333 74 12 - - 
Su be s652IK |7 5 32 16 54 0,08 wưư 
19_ 9x12 17,5 15 34,6 80 12 - - x 
”. 36522K | SỐ8 32 16 54 0,08 ._— 
21 9x12 17,5 15 37,/ 88 12 - ˆ 
2EHElle 36523 |9 32 16 58 0,08 =Ằœ 
96722 |22 9x12 17,5 15 39,3 92 12 - - 


32 16 58 0,09 


1 
1 
1 
1 
96525K | TÍ 1 
32 16 55 0,09 1 - - 
1 
1 
1 
1 
1 


5 
5 
96524K | 10 7 32 16 58 0,09 
7 
gì 


96526 | 12 


Đầu vặn cờ lê mồ-men xoắn 


96527 | 13 số 8 32 16 58 0,12 
96528K | 14 số 8 32 16 58 0,12 
96529 | 15 số 8 32 16 58 0,12 
96530K_ | 16 9 32 16 58 0,16 


96531K 17 9 32 16 58 0,16 - - 

96532K | 18 9 32 16 58 0,16 1 - š 

96533 | 19 10 32 16 63 0,18 1 - = 

96534K | 20 10 32 16 63 0,18 1 ° > 

96535K | 21 10 32 16 63 0,18 1 - ni 

9636 | 22 11 32 16 63 0,22 1 - - 

96537K_ |24 11 32 16 64 0,22 1 „ ” 

96538K_ | 27 12 32 16 66 0,26 1 = ^ 

96539 | 30 12 32 16 66 0,3 1 _ ” 

96s40K |32 12 32 16 6 0,3 1 ` - 

96541K | 36 12 32 16 65 0,3 1 - : 

96551K 22 11 56 22 990 0,33 1 _ ” 

9655s2K |24 11 56 22 990 0,32 1 - - 

`... SỔ xe. |7 1 56 22 9 0881. - 

®Có khả năng vấp bu lông 96ss4K_ | 30 12 56 22 93 0,37 1 - : 

mn 6u xua diNu gốÏL T W_ œmp % 5 96s5sK |32 12 56 22 9_ 0,45 1 - - 

cau (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (g) 96ss6K | 34 12 56 22 98 0,43 1 - - 

96572 1/⁄4' 12 9x12 17,5 23 25 69 12 - - 96557K_ | 36 12 56 22 96 0,43 1 - - 

96573 3/8" 12 9x12 17,5 33 34 143 12 - - 96558K | 41 12 56 22 103 0,58 1 - - 

96574 1/2" 12 9x12 17,5 38 34 154 12 - - 96ss9K_ | 46 12 56 22 103 0,53 1 - - 
96575 1/2" 18 14418 25 43 41 300 6 - - ÁÀ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Cờ lê mô-men xoắn đầu mở Đầu vặn cờ lê mô-men xoắn 


° 

` 

' Ti 
= 
g: 


96562 96563 


96564 


®Đầu cờ lê lực dễ dàng thay đổi, phù hợp với không gian hẹp với kết nối bu lông chặt 
®Được làm bằng Cr-V rèn nóng với bề mặt mạ crôm 
®Có khả năng vấp bu lông 


KHÔNG. Điều khiển — Tích cực Tíhcực  chèusau Đầu nối L cannăng cẾ % 
Cái đầu Mẹo Chiềurộng Mẹo C ®(mm) (mm) (kg) 
®Đầu cờ lê lực dễ dàng thay đổi, phù hợp với không gian hẹp với kết nối bu lông chặt MỘr(mm — cheusu (TM) 
®Được làm bằng Cr-V rèn nóng với bề mặt mạ crôm B(mm) 
*có khả năng vấp bu lông s66  |3/8" 35 15 32 16 70 0/17 1 : - 
KHÔNG. Tích cực Tích cực cusu Đầu nối L Cân nặng c7 s 96563 1/2" 44 35 32 16 70 0/27 1 x - 
Chiều rộng đầu Chiều sâu đầu ®(mm)(mm) «sm 96564 3/4" 69 30 56 22 70 095 1 F ` 
C(mm) A(mm) B(mm) h 
=r 7 số 8 32 16 58 0,09 1 ' _ A Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
96522M | số 8 số 8 32 16 58 0,09 1 * „ 
96523M |9 số 8 32 16 58 0,09 1 - - . Á F 
Hệ số mô-men xoắn 
96s24M_ | 10 10 32 16 58 0,1 1 ” - 
96525M | 11 10 32 16 60 0,1 1 - - - 
96526M | 12 10 32 16 60 0,1 1 - * 
9627M_ | 13 12 32 16 62 0,14 1 : - di P 
96493 Ÿ " 
96528M | 14 12 32 16 62 0,14 1 - - 
96529M | 15 12 32 16 62_ 0,14 1 # - 
96530M | 16 13 32 16 65 0,18 1 _ - 
96s34M_ | 17 13 32 16 65 0,18 1 + - 96492 
9653M | 18 13 32 16 65 0,18 1 - - 
96533M | 19 14 32 16 65 0,21 1 - - 
96534M |20 14 32 16 65 0,21 1 $ - 
96535M | 21 14 32 16 66 0,21 1 = : 
96536M_ |22 15 32 16 66 0,26 1 : : lớu ì ' 
9653M | 24 15 32 16 70 0,26 1 : : k 
96538M | 27 16 32 16 70 03 1 " ˆ Lưu ý: tỷ lệ quy đổi trong bảng chỉ mang tính tham khảo lựa chọn. Tỷ lệ thực tế tùy theo giấy 
ŠššcỦ 22 15 56 22 70 0,35 1 ' _ chứng nhận kèm theo từng sản phẩm. 
96552M | 24 15 56 22 93 0,33 1 ' - KHÔNG, Thiết bị tốiđatốiđa øuvo đầura  mườnghmH - canng cết 
96553M 27 17 56 22 93 0,37 1 _ - Đầu vào đầura  TỈÌIỆ Phầncuối Phầncuối (mm) (mm) (mm) (kg) 
mô-men xoắn mô-men xoắn. Quảng trườngQuảng trường. 
96554M | 30 17 56 22 101 0,35 1 - - (Nm) (Nm) Kích thước ổ đĩa Kích thước ổ đĩa 
96555M_ | 32 20 56 2. 101 0,42 1 - - 96491 280_ 1500 1:61/2" 3/4" 128100 1054,9 : 1 6.2 
96ss6M | 34 20 56 22 105 0,42 1 - - 96492 500 2300 1:543⁄4" 1” 221 100 126 6,4 - 1 7,9 
96557M_ | 36 20 56 22 105 0,39 1 - - 96493 777 3100 144/53/4" T1” 264108 13073 : 1 9,8 
96558M | 41 22 56 22 112 0,56 1 - - 96494 225_ 4000 1:20 1/2" 1-1/2" 312 120 2048,3 - 1 16,4 
96559M | 46 22 56 P24 112 0,52 1 - - 96495 230 5300 1:261/2" 1-1/2" 333 130 216 15,7 - 1 21,3 
,` Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. À Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
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Bánh răng làm bằng thép hợp kim chất lượng được gia công và xử lý nhiệt đặc biệt cho khả năng chịu lực cao 


Dùng để thay thế cờ lê xoắn cỡ lớn mà không cần sử dụng tay cầm kéo dài 
giúp thao tác dễ dàng 


Sản phẩm được kiểm định trước khi xuất xưởng với độ chính xác tỷ số mô-men xoắn 
lên tới +4% (tỷ lệ mô-men xoắn thực tế tuân theo tỷ lệ mô-men xoắn trên giấy chứng 
nhận xuất xưởng kèm theo sản phẩm) 


Vali chống sốc có độ bần cao thuận tiện cho việc 


mang theo và vận hành tại hiện trường 


Bộ phận an toàn cơ khí bị đứt đầu tiên 
khi quá tải để bảo vệ máy 


Cường độ cao 


bộ công cụ quân sự 


Được làm từ đặc biệt 
Chất liệu có kích thước 
nhỏ, độ bền cao, nhẹ 


trọng lượng và dễ dàng 


chở 
Sản phẩm được kiểm định trước khi xuất xưở 


với độ chính xác tỷ số mô-men xoắn lên tới +4% 
(tỷ lệ mô-men xoắn thực tế tuân theo tỷ lệ mô- 
men xoắn trên giấy chứng nhận xuất xưởng 
kèm theo sản phẩm) 


NỆ cánh c:o nị: cà: 


tạ —e®- dẫn động đầu ra 


Lưu ý: tỷ lệ quy đổi trong bảng chỉ mang tính tham khảo lựa chọn. Tỷ lệ thực tế tùy theo giấy 


1 phản ứng lại 
chứng nhận kèm theo từng sản phẩm 


Cảnh tay khoảnh khắc 


KHÔNG. Tối đa Tối đa 'Đầu vào bánh răng đầu ra Đường kính H Cân nặng c? sỹ 

Đầu ra mô-men xoắn đầu vào Thiết bị đầu cuối tỷ lệ (mm) (mm) (kg) 

= “ÔN: Nguyên tắc hoạt động 
96496 80 1000 1:12,51/2" 3/4' 75 1203.2 - 1 5,5 tú nó sói 
s47 |182 2000 112512 1" 75_ 1243,4 - 1 5,5 S228 tÁU” 


Tỷ lệ Áp dụng mô-men xoắn với 
tốc độ 100N-m (Newton-mét) 
cờ lê xoắn 


Á\ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Nhẹ di độngmô-men xoắn Số nhân 


Z 


Mômen đầu ra 2500N-m 


( Cách mạng 0,84 


Hoạt động an toàn 


—=— 7ã9nnstÖn 


N= Sự phản ứng lại 


` 


tí 


Hộp số và mô-men xoắn tăng lực, với nguyên lý giống như lò xo! 


Lưu ý: tỷ lệ quy đổi trong bảng chỉ mang tính tham khảo lựa chọn. Tỷ lệ thực tế tùy theo giấy =ap 
chứng nhận kèm theo từng sản phẩm ——Z/ 
Sé 
KHÔNG. Tối đa Tối đa Đầu vào bánh răng đầu ra Đường kính H Cân nặng c7 \sz£ 
Đầu ra mô-men xoắn đầu vào Thiết bị đầu cuối tỷ lệ (mm) (mm) (kg) 
(Nm) mô-men xoắn Quảng trường Quảng trường. 
(Nm) Kích thước ổ đïKích thước ổ đĩa 
215 1:13 1/2" 1“ 95 200 5,2 - B : nữ ện lệ n : z 
. 2800 1 107 Bộ nhân chỉ tạo ra mô-men xoắn cực đại khi lò xo ở mức chặt nhất. 
96499 292 3800 1:133/4" 1" 95 200 5,2 - 1 4 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
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95-101 
101-106 
101-105 

103 
105 


105-106 


Cờ lề lục giác 


09101 9Pc. Bộ chìa khóa lục giác điểm bi cực dài 09104 12Pc. Bộ khóa lục giác cực dài, SAE 


®Vật liệu SVCM+ mới cho mô-men xoắn cao hơn ®Chất liệu: S2 
®Giá đỡ chìa khóa lục giác được thiết kế đặc biệt để dễ dàng lắp và tháo và hoạt động trong thời gian dài ®Bề mặt được đánh bóng hoàn toàn mạ crôm 
*Ổ cắm bướm với diện mạo mới lạ ®Õ cắm bướm để dễ cầm 
®Bề mặt được đánh bóng hoàn toàn mạ crôm 
KHÔNG. 'Thông số kỹ thuật. c7 hxz£ Lo\ 
ÔNG. ng số kỹ thuật. (mm) 8 
"¬ KGE S202 S6 Sai w lo) 09104 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", - 36 20.9 
09101 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 6 36 18,8 3/8" 
Á Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. Á Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 
09102 12Pc. Bộ chìa khóa lục giác đầu bi cực dài, SAE 09105 9Pc. Bộ chìa khóa lục giác đầu bi tay dài 


(L4 
iM# 
1 
'®Chất liệu: S2 ®Vật liệu SVCM+ mới cho mô-men xoắn cao hơn 
®Bề mặt được đánh bóng hoàn toàn với mạ crôm ®Giá đỡ chìa khóa lục giác được thiết kế đặc biệt để dễ dàng lắp và tháo và hoạt động trong thời gian dài 
*Õ cắm bướm để dễ cầm *®Ổ cắm bướm với diện mạo mới lạ 
®Bề mặt được đánh bóng hoàn toàn mạ crôm 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. c7 sỹ ko\ 
KHÔNG. 'Thông số kỹ thuật. (mm). c7 % Lo\ 
09102 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 6 36 20.8 
3/8" 09105 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 6 36 15,4 

Á\ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 
09103 9Pc. Bộ khóa Hex cực dài 09106 12Pc. Bộ chìa khóa lục giác đầu bi tay dài, SAE 


®Vật liệu SVCM+ mới cho mồ-men xoắn cao hơn ®Chất liệu: S2 
'®Giá đỡ chìa khóa lục giác được thiết kế đặc biệt để dễ dàng lắp và tháo và hoạt động trong thời gian dài ®B t được đánh bóng hoàn toàn mạ crôm 
®Ổ cắm bướm với diện mạo mới lạ *Õ cắm bướm để dễ cầm 
®Bêề mặt được đánh bóng hoàn toàn mạ crôm 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. c7 hxz£ 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm). c2 \sz ko\ 
09106 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 6 36 16,7 
09103 1,5,2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 6 36 18,9 3/8" 
Á Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 
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09107 9Pc. Bộ chìa khóa lục giác tay dài 09121 8Pc. Bộ chìa khóa lục giác gấp 


® ® 


liệu SVCM+ mới cho mô-men xoắn cao hơn 
®Giá đỡ chìa khóa lục giác được thiết kế đặc biệt để dễ dàng lắp và tháo cũng như hoạt động trong thời gian 

dài Ổ cắm hình bướm với kiểu dáng mới lạ ®Tay cầm tiện dụng mới cho công suất mô-men xoắn cao hơn 
®Bề mặt được đánh bóng hoàn toàn mạ crôm ®Chất liệu: Cr-V (thép mạ crôm-vanadi) 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) r7 \z? Lọi KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm), # 
6 


09107 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 36 15,6 09121 1,5,2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 6 
ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 
09108 12Pc. Bộ chìa khóa lục giác tay dài, SAE 09122 9Pc. Bộ chìa khóa lục giác gấp, SAE 


© © 


'®Chất liệu: S2 

®Bề mặt được đánh bóng hoàn toàn mạ crôm 

*Ổ cắm bướm để dễ cầm #Tay căm tiến dụng mới chơ công suất mô-en xoắn cao hơn 
®Chất liệu: Cr-V (thép mạ crôm-vanadi) 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. c7 z4 loi 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. ci 
09108 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", - 36 1 6,9 
3/8" 09122 1/4", 7/32", 3/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32" 6 
Á\ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 
09119 8Pc. Bộ chìa khóa lục giác nhỏ 09123 8Pc. Bộ chìa khóa Torx® chống giả mạo gấp 


®Tay cầm tiện dụng mới cho công suất mô-men xoắn cao hơn 
®Chất liệu: Cr-V (thép mạ crôm-vanadi) ®Chất liệu: Cr-V (thép mạ crôm-vanadi) 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) si % 8 KHÔNG. Thông số kỹ thuật. . 


09119 0,7, 0,9, 1,3, 1,5, 2, 2,5, 3, 4 24 192 7.1 09123 TT9, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40 6 


ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


09701 8Pc. Bộ khóa Torx® chống giả mạo cánh tay dài 


09109 7Pc. Bộ chìa khóa lục giác điểm bi cực dài 


®Được làm bằng thép hợp kim S2 với xử lý giả mạo và dập tắt 
®Bề mặt phun sương mạ crom mang lại sự sang trọng và chống rỉ sét 

®Ổ cắm lục giác bên trong để thuận tiện và ổn định 

*®Ổ cắm bướm với diện mạo mới lạ 


®Vật liệu SVCM+ mới cho mô-men xoắn cao hơn 

®Ổ cắm lục giác bên trong để thuận tiện và ổn định 
®Ổ cắm bướm với diện mạo mới lạ 

®Bề mặt được đánh bóng hoàn toàn mạ crôm 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. r7 tữ KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm). c7 t® 
09701 TT6, TT7, TT8, TT9, TT10, TT15, TT20, TT25 _ 12 1.1 09109 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 12 72 13.2 
Á Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 
09702 9Pc. Bộ khóa Torx® chống giả mạo cánh tay dài 09111 7Pc. Bộ khóa Hex cực dài 
* 
®Được làm bằng thép hợp kim S2 với xử lý giả mạo và dập tắt ®Vật liệu SVCM+ mới cho mô-men xoắn cao hơn 
®Bề mặt phun sương mạ crom mang lại sự sang trọng và chống rỉ sét ®Ổ cắm lục giác bên trong để thuận tiện và ổn định 
®Ổ cắm lục giác bên trong để thuận tiện và ổn định ®Ổ cắm bướm với diện mạo mới lạ 
®Õ cắm bướm với diện mạo mới lạ ®Bề mặt được đánh bóng hoàn toàn mạ crôm 
KHÔNG. 'Thông số kỹ thuật. c7 tơ Lo\ KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) c7 % Lo\ 
09702 TT10, TT15, TT20, TT25, T27, TT30, TT40, TT45, T50 6 48 17,6 09111 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5,6 12 72 12.1 


Á\ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


09124 9Pc. Bộ chìa khóa lục giác điểm bi cực dài 


tif „ 
ta 


'®Thanh mở rộng mô-men xoắn mới mang lại sự tiện lợi và thoải mái 
®Vật liệu SVCM+ mới cho mô-men xoắn cao hơn 
®Bêề mặt được đánh bóng hoàn toàn mạ crôm 


ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


09113 7Pc. Bộ chìa khóa lục giác đầu bi tay dài 


®Vật liệu SVCM+ mới cho mô-men xoắn cao hơn 

®Ổ cắm lục giác bên trong để thuận tiện và ổn định 
®Ổ cắm bướm với diện mạo mới lạ 

®Bề mặt được đánh bóng hoàn toàn mạ crôm 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) đŒ3 


(Ằ 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) 


8 


09124 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 6 


24 


16.1 


09113 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 12 72 


10.9 


Á Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 
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ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


09115 7Pc. Bộ chìa khóa lục giác tay dài 09117 9Pc. Bộ chìa khóa lục giác đầu bi chữ T 


O© $ 
@ 


Tay cầm mới 


Hai người nắm giữ gặp nhau 


®Vật liệu SVCM+ mới cho mô-men xoắn cao hơn 

®Ổ cắm lục giác bên trong để thuận tiện và ổn định 
®Ổ cắm bướm với diện mạo mới lạ 

®Bề mặt được đánh bóng hoàn toàn mạ crôm 


1 


Sài ST 


KHÔNG. 'Thông số kỹ thuật. (mm) #3 t Ñ*12#%*14 này ¡ 


..T 


Es¿3z 


". 


- 


09115 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 12 72 T11 


ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


09125 7Pc. Bộ chìa khóa lục giác điểm bi 


®Vật liệu SVCM+ mới cho khả năng chống mài mòn và mô-men xoắn cao. 
®Tay cầm tiện dụng mới mang lại sự thoải mái 


®Bề mặt được đánh bóng gương mới, ngăn chặn sự xâm nhập của dầu, thanh lịch và bền bỉ 


$ 
@® 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) #3 tự Lof 


09117 2,2,5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 1 6 9,2 


Ñ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


09118 9Pc. Bộ chìa khóa lục giác tay cầm chữ T 


®Vật liệu SVCM+ mới cho mô-men xoẳn cao hơn 


®Ổ cắm lục giác bên trong để thuận tiện và ổn định 7) 
®Ổ cắm hình cuốn sách với vẻ ngoài mới lạ .~ 


®Bề mặt được đánh bóng hoàn toàn mạ crôm 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) c7 \xz/ LoÏ Xử lý mới 


Hai nắm giữ 

09125 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 12 72 9,2 
Ñ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 
09127 7Pc. Bộ khóa lục giác 
®Vật liệu SVCM+ mới cho mô-men xoẳn cao hơn 
®Ổ cắm lục giác bên trong để thuận và ổn định ®Vật liệu SVCM+ mới cho khả năng chống mài mòn và mô-men xoắn cao 
®Ổ cắm hình cuốn sách với vẻ ngoài mới lạ ®Tay cầm tiện dụng mới mang lại sự thoải mái 
®Bề mặt được đánh bóng hoàn toàn mạ crôm ®Bề mặt được đánh bóng gương mới, ngăn chặn sự xâm nhập của dầu, thanh lịch và bền bỉ 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm). r7 t7? LoÌ KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm). ‹? \sz4 LoÌ 


09127 1,5,2, 2,5, 3, 4, 5, 6 12 72 9.1 09118 2,2,5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 1 6 9,2 


Á\ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 
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09101CH 9Pc. Bộ chìa khóa lục giác đầu bi cực dài chống trượt 09103CH 9Pc. Bộ chìa khóa lục giác tay dài chống trượt 


®Vỏ màu giúp nhận biết nhanh, chống dầu và chống trơn trượt. ®Vỏ màu giúp nhận biết nhanh, chống dầu và chống trơn trượt. 
®Xử lý bề mặt đặc biệt để đảm bảo độ chính xác về kích thước. ®Xử lý bề mặt đặc biệt để đảm bảo độ chính xác về kích thước. 
®Giá đỡ bằng nhựa mềm, cầm thoải mái, không dễ hư hỏng hay gãy. ®Giá đỡ bằng nhựa mềm, cầm thoải mái, không dễ hư hỏng hay gãy. 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) r7 tữ KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) c \sz/ 
09101CH__ | 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 6 36 18,7 09103CH. | 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 6 36 18,7 
Á Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 
Chìa khóa lục giác đầu bi cực dài chống trượt 09702CH 9Pc. Bộ chìa khóa Torx tay dài chống trượt 


®Vỏ màu giúp nhận biết nhanh, chống dầu và chống trơn trượt. 
®Xử lý bề mặt đặc biệt để đảm bảo độ chính xác về kích thước. 
®Giá đỡ bằng nhựa mềm, cầm thoải mái, không dễ hư hỏng hay gãy. 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. Ki ® Lo{ 
09702CH. | T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50 6 36 20 
_“= —————... Ñ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


09110 10Pc. Bộ chìa khóa lục giác tay dài 


®Vỏ màu giúp nhận biết nhanh, chống dầu và chống trơn trượt. ị 
®Xử lý bề mặt đặc biệt để đảm bảo độ chính xác về kích thước. 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) Chiều dài cạnh ngắn (mm) Chiều dài cạnh dài (mm) cự? sỹ Lo\ 
80104CH | 1,5 15,5 91,5 120 720 2,5 Ị 
80105CH | 2 18 102 120 720 3,75 
80106CH | 2,5 20,5 1145 80 640 6,8 
80107CH | 3 23 129 80 640 8.1 
80108CH | 4 29 144 “TINH... NI? 2)000 v2 sai. 
*Ố cắm lục giác bên trong để thuận tiện và ổn định 
80110CH |5 33 165 50 500 18 *Ổ cắm bướm với diện mạo mới lạ 
®Bề mặt được đánh bóng hoàn toàn mạ crôm 
80112cH |Õ 38 186 50 300 +s+› 
80114cH | SỐ 8 44 208 25 100 10.9 KHÔNG, “Thông số kỹ thuật. (mm) (3 # 
80116cH | TÔ 50 234 25 100 18,8 09110 2,2,5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 6 36 22 
Á Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 
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09112 10Pc. Bộ chìa khóa lục giác đầu bi tay dài 09103A 9Pc. Bộ khóa Hex cực dài 


© 


®Vật liệu SVCM+ mới cho mô-men xoắn cao hơn 
®Ố cắm lục giác bên trong để thuận tiện và ổn định 


®Ổ cắm bướm với diện mạo mới lạ *Bề mặt phun sương mạ crom 

®Bề mặt được đánh bóng hoàn toàn mạ crôm ®Chất liệu: Cr-V (thép mạ crôm-vanadi) 
KHÔNG. 'Thông số kỹ thuật. (mm). c3? \z? loÌ KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm). ‹Œ t® 
09112 2,2,5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 6 36 22 09103A 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 6 48 

ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 

09128 Bộ chìa khóa lục giác đầu bi siêu dài 9pc G-series 09105A 9Pc. Bộ chìa khóa lục giác đầu bi tay dài 


= 
® Được làm bằng Cr-V cho khả năng chống mài mòn tốt và tuổi thọ cao 
»®Được xử lý CNC để có độ chính xác 
®Bề mặt phun sương mạ crom mang lại sự sang trọng và chống rỉ sét *Bề mặt phun sương mạ crom 
*Giá đỡ nhựa trượt để dễ dàng gắp và đặt cờ lê ®Chất liệu: Cr-V (thép mạ crôm-vanadi) 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm). c7 sỹ Lo{ KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm). c7 )sz/ 
09128 1,5,2,2,5,3,4,5,6,8,10 6 24 11.8 09105A _ | 1,5,2,2,5,3, 4, 5, 6, 8, 10 6 48 20.6 
ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. ÑÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 
09101A 9Pc. Bộ chìa khóa lục giác điểm bi cực dài 09107A 9Pc. Bộ chìa khóa lục giác tay dài 


®Bề mặt phun sương mạ crom ®Bề mặt phun sương mạ crom 
®Chất liệu: Cr-V (thép mạ crôm-vanadi) ®Chất liệu: Cr-V (thép mạ crôm-vanadi) 
KHÔNG. 'Thông số kỹ thuật. (mm) r7 t7? boi KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm). cai sỹ 
09101A 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 6 48 26.1 09107A 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 6 48 21.4 
ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. Á\ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


09141 14Pc. Bộ chìa khóa lục giác đầu bi tay dài 


09716 9Pc. Bộ chìa khóa Torx® tay dài cực dài 


®Có sẵn các thông số kỹ thuật phổ biến trong ngành máy móc xây dựng, có hộp sắt, dễ 
mang theo và dễ bảo quản 
®Vật liệu SVCM + mới cho khả năng chống mài mòn và mô-men xoẳn cao 


®Bề mặt được đánh bóng gương mới sang trọng và bền bỉ để ngăn chặn sự xâm nhập của dầu 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) 


(3W 


09141 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 4 


số8 18,4 


Á Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


09143 14Pc. Bộ chìa khóa lục giác tay dài 


© 


®Bề mặt phun sương mạ Chrome sang trọng và chống rỉ sét 
®Được làm bằng thép hợp kim S2 và được xử lý dập tắt 
sĐầu bi cho thao tác nghiêng 


KHÔNG. 'Thông số kỹ thuật. c7 % 8 
09716 T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40,T45,T50 6 36 17,8 
Á Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 
Bộ khóa lục giác đầu bỉ cực dài 9pc G-series 
®Có sẵn các thông số kỹ thuật phổ biến trong ngành máy móc xây dựng, có hộp sắt, dễ 
mang theo và dễ bảo quản 
®Vật liệu SVCM + mới cho khả năng chống mài mòn và mô-men xoắn cao ® 
®Bề mặt được đánh bóng gương mới sang trọng và bền bỉ để ngăn chặn sự xâm nhập của dầu 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm). c2? \sz/ boi 
09143 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 4 số8 18,5 + 
Ñ\ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. A 
ng z _ lạ L ~ 
09715 9Pc. Bộ chìa khóa Torx® tay dài 
® Được làm bằng Cr-V cho khả năng chống mài mòn tốt và tuổi thọ cao 
»Được xử lý CNC để có độ chính xác 
®Bề mặt phun sương mạ crom mang lại sự sang trọng và chống rỉ sét 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm). L(mm) MỘT (mm) c7 laz£ J8 
80204 1,5 90 16 36 2016 5,8 
80205 2 101 19 36 2016 7,8 
80206 2,5 113 21 36 2016 13.9 
80207 3 128 23 18 936 11.1 
®Bề mặt phun sương mạ Chrome sang trọng và chống rỉ sét Tuệ & Lộ2 2 18 336 19,5 
®Được làm bằng thép hợp kim S2 và được xử lý dập tắt 80210 5 163 33 18 450 15,8 
*Đầu bi cho thao tác nghiêng 
80212 6 184 38 18 360 19.6 
KHÔNG, | Thôngsghghuật (3 1ÿ 80213 |7 195 39 18 180 15 
09715 T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40,T45,T50 6 36 15. 80214 số 8 205 44 12 96 10.9 
Á\ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 80216 10 231 50 12 96 18.2 
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Chìa khóa Torx® tay dài 


Phím Hex cực dài 


— >— 


®Bề mặt phun sương mạ Chrome sang trọng và chống rỉ sét 


—>_— 


®Bề mặt phun sương mạ crom 
®Chất liệu: Cr-V (thép mạ crôm-vanadi) 


®Được làm bằng thép hợp kim S2 và được xử lý dập tắt KHÔNG, Trồng sgilg Gii (nai; L(mm) Mật nan] c2i sỹ 
»®Đầu bi cho thao tác nghiêng xế: la = lữ = 864 28 
KHÔNG, Thðng số ý thuật L(mm) MỘT (im ¿3c 80305A |2 100 17 72 864 4.1 
84604 T10 89,0 20,0 72 864 7 80306A | 2,5 113 20 72 432 3.43 
84605 T15 93,5 21,5 72 864 9 80307A |3 127 21 36 432 5.2 
84606 T20 99,0 23,0 72 432 58 80308A | 4 143 28 36 432 9,4 
84607 T25 104,5 24,5 72 432 7,5 80310A |5 164 32 36 144 5,6 
84608 T27 101 26.1 72 432 9,8 80312A | 185 35 36 144 8,5 
84609 T30 120,0 30,0 72 432 14.1 8033A |7 195 39 36 144 11.2 
84610 T40 131,0 33,0 72 288 13.9 80314A số 8 208 43 18 72 7,9 
84611 T45 141,0 37,0 36 144 9,8 80316A 10 231 47 18 72 13,4 
84612 T50 161,0 41,0 36 144 13,8 Á\ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
Chìa khóa Torx® đầu bi cực dài Chìa khóa lục giác tay dài 
(đ C 
@ | 
A 
] B ị 
A +. 
]Í L L : 
E L " 
®Bề mặt phun sương mạ crom 
®Chất liệu: Cr-V (thép mạ crôm-vanadi) 
®Bề mặt phun sương mạ Chrome sang trọng và chống rỉ sét 
® Được làm bằng thép hợp kim S2 và được xử lý dập tắt iốù; tiền s83 tfutbilaeit L(mm) MỘT (ren) 3c 
®Đầu bi cho thao tác nghiêng mem. [[b 625 145 33” 'S6i 5 
KHÔNG. Thông sổ kỹ thuật. L(mm) MỘT tPng 2+7 XS 81305A |2 76 17 72 864 4.1 
84704 T10 93 20 72 864 7.2 81306A | 2,5 85,5 19,5 72 432 46 
84705 T15 103,5 21,5 72 864 9,5 81307A 3 91 22 36 432 4.9 
84706 T20 116 23 72 432 65 81308A | 4 102 28 36 432 7,6 
84707 T25 130,5 24,5 72 432 9,4 81310A 5 118 32 36 144 4.6 
84708 T27 145,1 30.1 72 432 12.8 81312A 6 139 37 36 144 6,5 
84709 T30 166 34 72 432 19.7 813134 |7 145 39 36 144 10,4 
84710 T40 187 39 72 288 19.2 81314A số 8 156 43 18 72 6,8 
84711 T45 208 44 36 144 14.4 81316A | T0 168 49 18 72 10.7 
84712 T50 233 49 36 144 20 ÁÀ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Phím lục giác 


Chìa khóa lục giác đầu bi dài 


© 


®Bề mặt phun sương mạ crom 
®Chất liệu: Cr-V (thép mạ crôm-vanadi) 


®Bề mặt phun sương mạ crom 
®Chất liệu: Cr-V (thép mạ crôm-vanadi) 


KHÔNG. Thông sốkỹ thuật (mm) Lm) MỘT (mm) . = KHÔNG. Thông sốkỹ thuật (mm Límm) MỘT (mm) (3 
82304A | 1,5 45,5 14,5 72 864 243 81104A | 1,5 62,5 14,5 72 864 3.3 
82305A |2 51 17 72 8614 2,5 81105A 2 76 17 72 864 4.1 
82306A | 2,5 56,5 19,5 72 432 2.11 81106A | 2,5 85,5 19,5 72 432 3.3 
8230A |3 64 22 36 432 3.1 81107A 3 91 22 36 432 4.9 
82303A | 3,5 67,5 24,5 36 432 4.6 81108A |4 102 28 36 432 7.2 
82308A |4 72 28 36 432 5,6 81110A 5 118 32 36 144 4.6 
82310A 5 83 32 36 144 3.1 81111A 9,5 128,5 34,5 36 144 5.4 
82312A | 94 37 36 144 5.2 81112A 6 139 37 36 144 7 
82313A 7 100 39 36 144 7,5 81113A 7 145 39 36 144 9,6 
82314A số 8 106 43 18 1⁄2 4/7 81114A số 8 156 43 18 72 6,6 
82316A | TŨ 120 49 18 72 7,7 81116A 10 168 49 18 72 11 
Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
Phím Hex điểm bi cực dài Khóa Torx® chống giả mạo cánh tay dài 
$ò @ 
(@ Ï 
I . 
A L L 
| 
| L H ® Được làm bằng thép hợp kim S2 có tamper 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật L(mm) MỘT (mm) dœ®đ 
84501 TT6 72 18,5 72 864 4,9 
®Bề mặt phun sương mạ crom 84502 TT7 76,5 18,5 72 864 5.2 
Tho ti" TẾ GUẠR,PSPẸP VIEDNNI ¿4503 | TT8 80,5 18,5 72 864 54 
KHÔNG. Thông sẽ kỹ thuật, ba) L(mm) MỘY nh) (“3 84504 TT9 85 19 72 864 6,8 
80104A | 1,5 91 14 72 864 3.1 84505 TT10 89 20 72 864 7.2 
80105A |2 100 17 72 864 4,5 84506 TT15 93,5 21,5 72 864 9.1 
80106A | 2,5 113 20 72 432 46 84507 TT20 99 23 72 432 7.1 
80107A 3 127 21 36 432 5,5 84508 TT25 104,5 24,5 72 432 8,9 
80108A |4 143 28 36 432 94 84509 TT27 110 27 72 432 10,5 
80110A | Ð 164 32 36 144 5.2 84510 TT30 119/5 2 72 432 13.2 
80112A 6 185 35 36 144 7,9 84511 TT40 131 33 72 288 14.2 
80113A | Z 195 3g 36 144 11.8 84512 TT45 141 37 36 144 10.2 
80114A số 8 208 43 18 72 7,9 84513 TT50 161 41 36 144 14.4 
80116A 10 231 47 18 72 13.6 84514 TT55 182,5 46,5 36 72 13 
Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 84515 TT60 203,5 51,5 18 36 10 
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Phím lục giác 


Chìa khóa lục giác tay dài 


° 
= 


“Vì 
@: 


: L : 


®Bề mặt được đánh bóng gương mới, ngăn chặn sự xâm nhập của dầu, thanh lịch và bền bỉ 
®Vật liệu SVCM+ mới cho mô-men xoắn cao hơn, với đầu vát để dễ dàng lắp đai ốc 


KHÔNG. Thông số ý thuật. (mm) L(mm) MỘT (mm) œẦ ` 1 
81304 1,5 78,5 15 72 864 1.7 
81305 2 84 1.5 72 864 2.9 
®Vật liệu SVCM+ mới cho mô-men xoắn cao hơn, với đầu vát để dễ dàng lắp đai ốc Sàn 25 91 20 72 432 22 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) L(mm) MỘT (mm) c7 sỹ 81307 3 101,5 22 36 432 3,9 
82304 1,5 46 15 72 864 1.2 81308 4 108 28 36 432 68 
82305 V¿ 51,5 175 12 864 1.9 81310 2 121 37 36 144 3,8 
82306 | 2,5 58 20 72_ 432 1.6 81311 S5 132 34,5 36 144 4,9 
82307 |3 65,5 22,5 36 432 2,8 81312 6 144 37 36 144 6,4 
82303 35 69 25 36 432 3,7 81313 Ỷ 155 40 36 144 9.1 
82308 |4 73,5 28,5 36 432 5 81314 số 8 166 43 18 72 6,6 
82310 5 84,5 32.5 36 144 2.9 81315 5 174 46 18 72 9,4 
82312 6 95,5 37,5 36 144 4.6 81316 10 177 49 18 72 10.6 
82313 7 101,5 40,5 36 144 6,5 81318 12 221 56 12 48 12.7 
82314 số 8 1075 43,5 18 72 4,7 81320 14 247 68,5 12 24 9,8 
82316 10 121,5 49,5 18 yÉ 7,8 81323 17 263 78,5 12 24 15,4 
Chìa khóa lục giác điểm bi Chìa khóa lục giác đầu bi dài 
$ Q " 
Ï meass=ễễễxsễsssxseen 
e./° @ - 
A 
'ï ®Bề mặt được đánh bóng gương mới, ngăn chặn sự xâm nhập của dầu, thanh lịch và bền bỉ 
| Ú ®Vật liệu SVCM+ mới cho mô-men xoắn cao hơn, với đầu vát để dễ dàng lắp đai ốc 
l L lồ KHÔNG. Thông số kỹ thuật (mm) L(mm) MộT (mm) 4Ó 
81104 1,5 78,5 15 72 864 1.7 
81105 2 84 17,5 72 8641 2,8 
®Vật liệu SVCM+ mới cho mô-men xoắn cao hơn, với đầu vát để dễ dàng lắp đai ốc == 25 91 20 72 432 22 
KHÔNG, Thông số kỹ thuật (mm) L(mm) MỘT (mm) đo TW LoŸ 81107 3 101,5 22 36 432 3,9 
82104 1,5 46 15 72 864 1.2 81108 4 108 28 36 432 6,7 
82105 2 51,5 17,5 72 864 1.9 81110 5 121 32 36 144 3,8 
82106 2,5 58 20 72 432 1.9 811 5,5 132 34,5 36 144 5.1 
82107 3 65,5 22,5 72 432 2.4 81112 6 144 37 36 144 6,4 
82108 3.5 69 25 72 432 3,4 81113 7 155 40 36 144 3 
82109 4 73,5 28,5 72 432 4/7 81114 số 8 166 43 18 72 6,6 
82111 5 84,5 32,5 36 144 2,8 81115 8 174 46 18 72 9,4 
82113 6 95,5 37,5 36 144 4.6 81116 10 177 49 18 72 10.6 
82115 7 101,5 40,5 36 144 6,4 81118 12 221 56 12 48 12.6 
82117 số 8 107,5 43,5 18 72 4/7 81120 14 247 68,5 12 24 9,7 
82119 10 121,5 49,5 18 72 số 8 81123 17 263 78,5 12 24 15.1 


Chìa khóa lục giác đầu bi chữ T 


———— \1 ———— 
T L2 
_Ý— 
®Vật liệu SVCM+ mới cho mô-men xoẳn cao hơn, với đầu vát để dễ dàng lắp đai ốc +Vật liệu SVCM+ mới cho mô-men xoắn cao hơn, với đầu vát để dễ dàng lắp đai ốc 
_—= RA So =— pm s ®Tay cầm tiện dụng mới với hai cách cầm có sẵn 
80104 1,5 90,5 14,5 72 864 1.9 KHÔNG, Thông số kỹ thuật. (mai) L1(mm) L2(mm) (T7 1ý 
80105 2 101 17 72 864 3.1 83105 2 100 13 12 144 5.2 
80106 2.5 113/5 19,5 72 432 26 83106 2,5 100 13 12 144 5,6 
80107 3 128 22 36 432 4,7 83107 3 100 13 12 144 6.1 
80108 4 143 28 36 432 843 83108 4 150 13 12 144 8,4 
80110 5 164 32 36 144 4.8 83110 5 150 17 12 144 10,5 
80112 6 185 37 36 144 7/7 83112 6 150 17 12 72 10,5 
80113 7 196 40 36 144 11 83113 7 200 17 12 72 9,4 
80114 số 8 207 43 18 T2 7,8 83114 số 8 200 17 12 72 15,6 
80116 10 233 49 18 723 132 83116 10 200 22 12 72 16.1 
Phím Hex cực dài Chìa khóa lục giác tay cầm chữ T 
® 
=5, = 
———u 
L >Ì 
ky 
®Vật liệu SVCM+ mới cho mô-men xoẳn cao hơn, với đầu vát để dễ dàng lắp đai ốc sVật liệu SVCM+ mới cho mô-men xoắn cao hơn, với đầu vát để dễ dàng lắp đai ốc 
In Ax=mm te J_ = s 5 ®Tay cầm tiện dụng mới với hai cách cầm có sẵn 
80304 1,5 90,5 14,5 72 864 1.9 KHÔNG. Thông số ký thuật (mm) L1(mm) L2(mm) (3 * 
80305 3 101 17 72 864 3 83305 z 100 13 12 144 5.2 
80306 2,5 113/5 19,5 72 432 2.6 83306 2,5 100 13 12 144 5,6 
80307 3 128 22 36 432 46 83307 3 100 13 12 144 6.1 
80308 4 143 28 36 432 8,4 83308 4 150 13 12 144 8,9 
80310 5 164 32 36 144 4.9 83310 5 150 17 12 144 10,5 
80312 6 185 37 36 144 7,8 83312 6 150 17 12 72 10,5 
80313 7 196 40 36 144 11 83313 7 200 17 12 72 9,3 
80314 số 8 207 43 18 72 7,9 83314 số 8 200 17 12 72 15,9 
80316 10 233 49 18 72 13,4 83316 10 200 22 12 72 16,5 
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Chìa khóa lục giác mạ đen 
_ ^ 


ì Ẻ " 


®Được làm bằng Cr-V và có thể tôi nguội, với đầu được vát cạnh để dễ dàng lắp đai ốc vào 
®Cờ lê lục giác lớn 12mm-27mm 
® Bề mặt được đánh bóng và làm đen 


KHÔNG, Thông sỡkÿ thuật (mm L(mm) MỘT (mm) #Ó T1 

84318 12 221 56 12 48 12.7 
84320 14 247 68,5 12 24 9,8 

84321 16 256 74,5 12 24 13.2 
84322 18 279 82,5 12 24_ 18.2 
84323 Tỷ 263 78,5 12 24 15.3 
84324 19 295 87,5 - 10 18.3 
84325 22 352 100 10 20 17,9 
84328 24 394 112 - 12 16,5 
84329 27 437 124,5 - 6 15,6 
84332 30 480 135 - 4 13.9 
84334 32 502 152 - 4 17 

84338 36 526 171 - 2 11.4 


Chìa khóa lục giác mạ đen 


—>—| 


®Phím lục giác SAE lớn 7/16"-3/4" 
®Được làm bằng Cr-V và có thể tôi nguội, với đầu được vát cạnh để dễ dàng lắp đai ốc vào 
®Bề mặt được đánh bóng và oxit đen 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật L(mm) MỘT (mm) 4® XW Km 
84413 16/7" 199,1 47,1 12 48 9,9 
84414 1/2" 219,7 52,2 12 48 13,8 
84415 16/9" 240,3 56,8 6 24 9,7 
84416 5/8" 260,9 62,4 6 24_ 12.9 
84417 3/4" 301 71,5 6 24 20.7 


Tuốc nơ vít & mũi khoan 
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Bộ tuốc nơ vít 


Tuốc nơ vít 


Tuốc nơ vít tác động 


Phụ kiện bit 


Mũi tiến sĩ 6,3mm 


108-111 
110-112 
1135 
114-115 
116-117 
117 
117-119 
122-124 


125 


119-127 


Tuốc nơ vít & mũi khoan 


Tuốc nơ vít dòng A, có rãnh 09305 8Pc. Bộ tuốc nơ vít dòng A, đầu Torx® 


k L 


" 


®Chức năng kẹp vít để siết chặt vít không từ tính bằng một tay trong không gian hẹp 
®Cán được làm từ vật liệu SVCM+ nhập khẩu và được xử lý nhiệt để có mô-men xoắn cao hơn 


®Ổ cắm nylon có độ bền cao cho tuổi thọ dài hơn 
®Núm kéo đẩy tiện dụng giúp thao tác dễ dàng 


®Tay cầm được làm từ vật liệu axit axetic kỹ thuật có khả năng chống va đập mạnh hơn và chịu 


dầu tốt hơn 


Tuốc nơ vít A Series, Phillips 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) L(mm) c7 tự MÔNG Thông số kỹ thuật. czi 

⁄2280 SE 236 12 120 13,5 09305 Tua vít đầu Torx ˆ 6.2 
T8*75mm, T10*100mm, T15*100mm, T20*100mm, T25*100mm, 

62251 5x150 261 12 120 15,6 T27*100mm, T30*100mm, T40*100mm 

62252 6x175 286 12 120 18,5 Á Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


09306 8Pc. Bộ tuốc nơ vít dòng A, đầu có rãnh & đầu Phillips 


~ L 


®Chức năng kẹp vít để siết chặt vít không từ tính bằng một tay trong không gian hẹp 
®Cán được làm từ vật liệu SVCM+ nhập khẩu và được xử lý nhiệt để có mô-men xoắn cao hơn 


®Ổ cắm nylon có độ bền cao cho tuổi thọ dài hơn 
'®Núm kéo đẩy tiện dụng giúp thao tác dễ dàng 
®Tay cầm được làm từ vật liệu axit axetic kỹ thuật có khả năng chống va đập mạnh hơn và chịu 
dầu tốt hơn 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. cai 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) L(mm) @Œ tt kof 09306 Tua vít Phillips - 6.1 
62350 PH0x125 236 12 120 13,4 (#1*75mm, #2*38mm, #2*100mm, #2*150mm) 
l Tuốc nơ vít có rãnh 
62351 PH1x125 236 12 120 15,7 (6*38mm, 5*75mm, 6*100mm, 6*150mm) 
62352 PH2x175 286 12 120 18.3 ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 
09304E 10Pc. Bộ tuốc nơ vít 09309 6Pc. Bộ tuốc nơ vít dòng T, đầu có rãnh & đầu Phillips 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. r7 t7? LoÌ KHÔNG. Thông số kỹ thuật. : ho\ 
09304E | Tua vít Phillips 0 4 9 09309 Tuốc nơ vít có rãnh có tay cầm bằng cao su - 7,6 


#1x100mm, #2x38mm, #2x100mm, #2x150mm, 
#3x150mm, Tua vít có rãnh 
5x75mm, 6x38mm, 6x100mm, 6x150mm, 8x150mm 


(5*75mm, 5*100mm, 6*150mm) 
Bộ tuốc nơ vít Phillips có tay cầm bằng cao su 
(#1*75mm, #2*100mm, #2*150mm) 


ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


09334 5Pc. Bộ tuốc nơ vít dòng G, đầu có rãnh & Phillips 


+ Trạm kiến thức công cụ 


HIẠN 


HÁN 


®Thông qua việc phun nhựa tự động, tay cầm ba màu mang lại độ chính xác cao và cảm giác cầm nắm thoải mái 


Tuốc nơ vít SATA 


®Tay cầm hình tam giác được thiết kế tiện dụng mang lại công suất mô-men xoắn cao hơn và tính năng chống va đập tốt hơn 


® Được làm bằng vật liệu Cr-V-Mo, lưỡi dao có độ cứng và độ bền cao với độ bền cao hơn và vòng đời 
dài hơn 

®Đầu lưỡi mạ mangan photphat mang lại kích thước chính xác và tính năng chống gỉ tốt 

Ghi chú: 

®Vui lòng kiểm tra trước khi sử dụng để tránh bị tách tay cầm và đảm bảo lưỡi dao không bị biến dạng hoặc gãy 

® Hãy lau sạch dầu trên đầu lưỡi dao để tránh trơn trượt khi sử dụng 

®Vui lòng chọn thông số kỹ thuật phù hợp theo kích thước vít để tránh làm gãy tuốc nơ vít hoặc 
vít 


Ê Không thể được sử dụng như thanh nâng, đục hoặc bộ điều khiển tác động 


: : 3 P Nắp sau của tay cầm tuốc nơ vít Tay cầm tuốc nơ vít hình chữ T 
kHônc. | tên sản phẩm kHôNc. | tên sản phẩm SÀ _ _ lế Ks , Hi nh 
tiêu chuẩn SATA 6001 có khả năng tiện dụng để tạo sự thoải mái 
63701 | Tuốc nơ vít dòng G, có rãnh 3x80mm_ | 31 | Tua vít Phillips dòng G #1x80mm lưu trữ tới 12 bit thay thế 6,3MM 


63717 | Tuốc nơ vít dòng G, có rãnh 5x100mm. | 63603 | Tuốc nơ vít Philips dòng G #2x100mm 


63704 | Tuốc nơ vít dòng G, có rãnh 6x150mm 


KHÔNG. si \xz 
09334 - 4 2.1 


Á Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


Thông số tuốc nơ vít. 


Tua vít vặn siêu ngắn để sử dụng Hiệu suất được cải thiện 40% với 
Philips: — %p trong không gian hẹp tuốc nơ vít SATA so với tuốc nơ vít 


cầm tay SATA truyền thống 
# 0x75mm 


——> Chiều dài thân 75mm 


—> Số rãnh của tuốc nơ vít Phillips tương 
ứng với mũi là PHO 


Rãnh  } 
5,5x125mm 


———*> Chiều dài thân 125mm 


————> Chiều rộng mũi tuốc nơ vít 55mm 


Các phụ kiện và thanh nổi dài khác nhau cho 
nhiều điều kiện và góc độ khác nhau 


Pozidriv: + 
PZ0x75mm 


———> Chiều dài thân 75mm 


"2+ Số rãnh của tuốc nơ vít Pozidriv tương 
ứng với mũi là PZ0 


Torx®; h) 


T-8x75mm 


———*> Chiều dài thân 75mm 


——> Số rãnh của tuốc nơ vít Torx® tương 
ứng với mũi là T8 
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09335 6Pc. Bộ tuốc nơ vít dòng G, đầu có rãnh & Phillips 


09341 24Pc. Bộ tuốc nơ vít có tay cầm chữ T 


®Thông qua việc phun nhựa tự động, tay cầm ba màu mang lại độ chính xác cao và cảm giác cầm nắm thoải mái 
®Tay cầm hình tam giác được thiết kế tiện dụng mang lại công suất mô-men xoắn cao hơn và tính năng chống va đập tốt hơn 


® Được làm bằng vật liệu Cr-V-Mo, lưỡi dao có độ cứng và độ bền cao với độ bền cao hơn và vòng đời 
dài hơn 

®Đầu lưỡi mạ mangan photphat mang lại kích thước chính xác và tính năng chống gỉ tốt 

Ghi chú: 

®Vui lòng kiểm tra trước khi sử dụng để tránh bị tách tay cầm và đảm bảo lưỡi dao không bị biến dạng hoặc gãy 

® Hãy lau sạch dầu trên đầu lưỡi dao để tránh trơn trượt khi sử dụng 

®Vui lòng chọn thông số kỹ thuật phù hợp theo kích thước vít để tránh làm gãy tuốc nơ vít hoặc 
vít 


® Không thể được sử dụng như thanh nâng, đục hoặc bộ điều khiển tác động 


Tay cầm hình chữ T giúp xoay dễ dàng và thoải mái 


®Tay cầm hai màu được làm bằng vật liệu composite bao gồm nhựa kỹ thuật PP + TPR đàn hồi cao cấp, 
mềm mại khi chạm vào. Thiết kế tay cầm hình chữ T giúp xoay dễ dàng và cầm nắm thoải mái 

® Được sử dụng với 20 loại bit vật liệu S2 có độ cứng cao để cung cấp nhiều chức năng 

®Được sử dụng với nhiều loại thanh mở rộng trong nhiều kết hợp hơn để thích ứng với các điều kiện khác nhau 

® Được sử dụng với thanh mở rộng linh hoạt 150mm để hoạt động ở các góc độ khác nhau 

® Được làm bằng vải nylon, túi đựng dụng cụ không thấm nước và bền, đồng thời dễ dàng mang theo 


không. | tên sản phẩm kHône. | tên sản phẩm không. | tên sản phẩm kHône. | tên sản phẩm 
63716 | Tuốc nơ vít dòng G, có rãnh 5x80mm_ | øø1: | Tua vít Phillips dòng G #1x80mm 46003| Tay cầm tuốc nơ vít hình chữ T 59281 | Bộ bit 20pc 6,3mm 
63703 | Tuốc nơ vít dòng G, có rãnh 6x100mm. | 63603 | Tuốc nơ vít Phillips dòng G #2x100mm 46008 Ổ cắm mở rộng 6,3mm 6" 11914 | 6.3mmDr. Chút 

63706 | Tuốc nơ vít dòng G, có rãnh 8x150mm. | 63606 | Tua vít Phillips dòng G #3x150mm 46012 | Ổ cắm mở rộng Flex 6,3mm 6" 


KHÔNG. 3 \sz/ KHÔNG. #3 \=⁄/ 


09335 : 4 2.9 09341 : số 8 5 


Á Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. Á Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


09342 25Pc. Bộ tuốc nơ vít có chốt cứng đầu 


Tay cầm ngắn cho không gian hoạt động hẹp 


46001 Tay cầm tuốc nơ vít thông dụng 


46002 Tay cầm tuốc nơ vít siêu ngắn 


46003 Tay cầm tuốc nơ vít hình chữ T 


L 


®Tay cầm hai màu được làm bằng vật liệu composite bao gồm nhựa kỹ thuật PP + TPR đàn hồi cao cấp, 
mềm mại khi chạm vào. Thiết kế tay cầm hình chữ T giúp xoay dễ dàng và cầm nắm thoải mái 
®Được sử dụng với 20 loại bit vật liệu S2 có độ cứng cao để cung cấp nhiều chức năng 
®Được sử dụng với nhiều loại thanh mở rộng trong nhiều kết hợp hơn để thích ứng với các điều kiện khác nhau 
Thanh kéo dài từ tính Dr. Bit 6,3mm ®Được sử dụng với thanh mở rộng linh hoạt 150mm để hoạt động ở các góc độ khác nhau 


®Được làm bằng vải nylon, túi đựng dụng cụ không thấm nước và bền, đồng thời dễ dàng mang theo 


BS 46004^-46006 

không. | tên sản phẩm kHông. | tên sản phẩm 
¬N. c. 46002| Tay cầm tuốc nơ vít ngắn 46012 | Ổ cắm mở rộng Flex 6,3mm 6" 
Thanh mở rộng ổ cắm 6,3mm y 9 shỦ 
46007~46009 46004| Thanh kéo dài từ tính Dr. Bit 6,3mm 3,5" 59281 | Bộ 20pc 6,3mmBit 

46007| Ổ cắm mở rộng 6,3mm 3,5" 11914. | Mũi tiến sĩ 6,3mm 

46012 Thanh mở rộng ổ cắm Flex 6,3mm KHÔNG. #3 tỹ 
09342 - số 8 4,9 


ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


09343 24Pc. Bộ tuốc nơ vít 


09346 16Pc. Bộ tuốc nơ vít có thể hoán đổi cho nhau 


Thanh mở rộng với nhiều sự kết hợp hơn cho không gian hoạt động hẹp 


®Tay cầm hai màu được làm bằng vật liệu composite bao gồm nhựa kỹ thuật PP + TPR đàn hồi cao cấp, 


mềm mại khi chạm vào. Thiết kế tay cầm hình chữ T giúp xoay dễ dàng và cầm nắm thoải mái 
® Được sử dụng với 20 loại bit vật liệu S2 có độ cứng cao để cung cấp nhiều chức năng 


® Được sử dụng với nhiều loại thanh mở rộng trong nhiều kết hợp hơn để thích ứng với các điều kiện khác nhau 


® Được sử dụng với thanh mở rộng linh hoạt 150mm để hoạt động ở các góc độ khác nhau 
® Được làm bằng vải nylon, túi đựng dụng cụ không thấm nước và bền, đồng thời dễ dàng mang theo 


kHông. | tên sản phẩm kHông. | tên sản phẩm 


46001 | Tay cầm tuốc nơ vít thông thường _ | 46012 | Ổ cắm mở rộng Flex 6,3mm 6" 


46007 | Ổ cắm mở rộng 6,3mm 3,5" 59281 | Bộ bit 20pc 6,3mm 


46008 | Ổ cắm mở rộng 6,3mm 6" 11914 Mũi tiến sĩ 6,3mm. 


46009 Ổ cảm mở rộng 6,3mm 10" 


KHôNG. 3 tỡ 


09343 - 6 5,6 


Á Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


09345 10Pc. Bộ tuốc nơ vít có thể hoán đổi cho nhau 


@ tio,115, 


T20, T25 
@ nón nhọn 
() móc N 
@®-‹..-. 
@ MócC 


cắt quay 
Thiết bị 


®Được làm bằng vật liệu SVCM nhập khẩu với xử lý nhiệt tổng thể, nó có độ dẻo dai tốt, không 
dễ gãy và có tuổi thọ cao hơn. Cao su mềm chống trượt TPV nhập khẩu, chịu dầu, chống trầy 


xước và có hiệu suất chống trượt tốt hơn. 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. 


# 


09346 Rãnh: 5.0mm,6.0mm 

Philips: #0,#1,#2 

Mô-men xoắn: T10,T15,T20,T26 

Nón nhọn, móc N, móc L, móc C, dụng cụ kéo 
móng tay, thiết bị cắt quay 


Œ 
6 


24 


Á Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


09347 Bộ Tua Vít 6 Trong 1 


@ ` :o,50,6.omm 
€3 #o,z#,z2 
)--......--o.. 
@ nón nhọn 


cắt quay 
Thiết bị 


®Được làm bằng vật liệu SVCM nhập khẩu với xử lý nhiệt tổng thể, nó có độ dẻo dai tốt, không 
dễ gãy và có tuổi thọ cao hơn. Cao su mềm chống trượt TPV nhập khẩu, chịu dầu, chống trầy 


xước và có hiệu suất chống trượt tốt hơn. 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. r7 lZ/ 
6 


09345 Có rãnh: 3.0mm,5.0mm,6.0mm 36 
Philips: #0,#1,#3 


Dụng cụ kéo móng tay, nón nhọn, dụng cụ cắt quay 


—=-¬ «===_—a 
e @ e 
bì - nà b 
KHÔNG. 'Thông số kỹ thuật. c7 z8 
09347 1 Bộ điều khiển đai ốc Có sẵn cho các mũi khoan 5/16" và 1/4" 2 mũi 6 48 10,5 
khoan hai chiều 75mm: 5/16"-ST6*PH2, 1/4"-ST5*PH1 


ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 
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Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


09348 6Pc. Bộ tuốc nơ vít cứng đầu 64201 Bộ Từ Hóa/Khử Từ 


@ 2o, 50,6.0omm 


€? #1,#2,#3 


Từ hóa: Đặt đầu dụng Khử từ: Từ hóa: Đặt đầu 
cụ cần từ hóa vào khe dụng cụ cần khử từ vào 
Œ) khe (-) 


® 


® Bánh cóc mô-men xoẳn cao 20 răng cho mô-men xoắn cao. 
®6 bit khác nhau có sẵn cho các yêu cầu khác nhau ®Để từ hóa và khử từ, lưỡi tuốc nơ vít và các dụng cụ tương tự làm bằng thép 
*Hộp làm bằng nhựa đúc cao cấp, chống va đập, không chứa cadmium 


KHÔNG. 'Thông số kỹ thuật. c? sỹ 
09348 Có rãnh: 4mm, 5 mm, 6mm 6 48 7,5 BECùt: œ ki 5 
Philips: #1, #2, #3 64201 10 60 14.4 
A Loại trừ khỏi các điêu khoản bảo hành trọn đời. "` Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
09349 6Pc. Bộ tuốc nơ vít gấp Trình điều khiển bit 61004 1/4" Dr. 


@ 4o, s0, 6.0mm 


#23 


———— _ 
® Bánh cóc mô-men xoắn cao 20 răng cho mô-men xoắn cao. 
®Tay cầm có thể gập lại gần 90 độ, tăng hiệu quả mô-men xoắn đầu ra 
'®Phần mở rộng từ tính làm bằng thép không gỉ, tạo điều kiện thay thế mũi khoan 
®6 bit khác nhau có sẵn cho các yêu cầu khác nhau 
®1 tay cầm Ratchet có thể gập lại ® Dễ dàng sử dụng và mang theo. 


®sức mạnh từ tính 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. cai sỹ 
ÔNG. hông số kỹ thuật. loi 
09349 Có rãnh: 4mm, 5 mm, 6mm 6 48 15 Hùtibễi Mintcb‡bbniidi œ % lo) 
Philips: #1, #2, #3 61004 Tiến sĩ 1/4" 6 36 9 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. Á\ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Tuốc nơ vít dòng G, có rãnh 


D1=D2 D1<D2 


®Thông số kỹ thuật có dấu "*": Chiều rộng của mũi khoan và chiều rộng của vai bit phù hợp với đường 
kính của chuôi, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận hành hộp cơ điện hoặc khẩu độ hẹp tương tự 


®Tay cầm được bọc bằng nhựa kỹ thuật PP+composite TPR ba màu đàn hồi cao cấp, tạo cảm giác 
thoải mái và mềm mại 

®Tay cầm hình tam giác tiện dụng giúp cầm nắm thoải mái hơn 

*Nhãn hiệu ép phun cho thanh lịch 

®Tay cầm đúc cùng một lúc để sử dụng an toàn hơn 

®Mặt trước tay cầm được thiết kế có phần tránh dụng cụ lăn 

®Cấu trúc phun 3 lớp cho khả năng chống va đập tốt hơn 

®Thân được làm bằng thép hợp kim crôm-vanadi-molypden hiệu suất cao, có độ 
cứng và độ dẻo dai tốt, độ bền cao hơn và tuổi thọ dài hơn 

®Đầu chức năng được xử lý phosphat đặc biệt để có độ chính xác cao 


®Tay cầm được bọc bằng nhựa kỹ thuật PP+composite TPR ba màu đàn hồi cao cấp, tạo cảm giác 
thoải mái và mềm mại 

®Tay cầm hình tam giác tiện dụng giúp cầm nằm thoải mái hơn 

®Nhãn hiệu ép phun cho thanh lịch 


®Tay cầm đúc cùng một lúc để sử dụng an toàn hơn 


*®Mặt trước tay cầm được thiết kế có phần ngăn dụng cụ lăn KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) Límm) T(mm) sườngkinhthanh  rẾ2 TỶ 

®Cấu trúc phun 3 lớp cho khả năng chống va đập tốt hơn : : _ (mm) 
"5k SH JtmØ: T8 05 3 0240 T82 

®Đầu chức năng được xử lý phosphat đặc biệt để có độ chính xác cao 63701 3.0x80 * 185 0,5 3 10 240 19 
Am man TH Sun := = 63709 3.0x100 * 205 0,5 3 10 240 19 

(mm) 63710 3.0x150 * 255 0,5 3 10 240 10.8 

63601 # 0x60 165 3 10 240 18,6 63724 3,5x100 * 205 0,6 3,5 10 - - 
63608 # 0x80 185 3 10 240 18,8 63711 4,5x80 * 185 0,8 4,5 0 100 17,8 
63609 #0100 205 3 10 240 19.3 63712 4,5x125 * 230 0,8 4,5 0 100 19.9 
63610 #0x150 255 3 10 100 11.6 63713 4,5x200 * 305 0,8 4,5 10 80 14.2 
63611 #1x80 185 4,5 10 100 6.1 63714 4,5x250 * 355 0,8 4,5 5 60 19,5 
63602 #1x100 205 4,5 20 100 17.1 63715 4,5x300 * 405 0,8 4,5 5 60 6,6 
63612 #15125 230 4,5 10 240 20.8 63716 5,0x80 * 195 0,8 5 10 140 13,8 
63613 #1150 255 4,5 10 100 19,4 63717 5,0x100 * 215 0,8 5 10 100 16.1 
63614 #1x200 305 4,5 10 100 17,6 63718 5,0x150 * 265 0,8 5 10 100 11.1 
63615 #1x250 355 4,5 5 60 13.6 63702 5,5x125 * 240 1 5,5 10 100 19.7 
63616 #1300 405 4,5 5 60 14.2 63719 5,5x200 * 315 1 S5 10 80 16.1 
63603 #2x100 215 6 20 100 10.6 63720 5,5x250 * 365 1 D5 5 60 15,7 
63604 #2x150 265 6 10 100 20.8 63721 5,5x300 * 415 1 5,5 5 60 16,9 
63605 # 2x200 315 6 10 80 17,9 63703 6,0x100 215 1 5,5 10 100 10.8 
63617 #2x250 365 6 5 60 16 63704 | 6,0x150 265 1 Bị 0 100 19.2 
63618 #2x300 415 6 5 60 17,8 63705 6,0x200 315 1 5,5 10 80 16,4 
63606 #3150 275 số 8 10 80 14,5 63722 7,0x250 * 365 1.2 7 5 60 22 
63607 #3x200 325 số 8 10 80 25,3 63723 7,0x300 * 415 1.2 7 5 60 24 
63619 #3x250 375 số 8 5 60_ 25,5 63706 8,0x150 275 1.2 7 10 80 13 
63620 #3x300 425 số 8 5 60 15 63707 8,0x200 325 1.2 7 80 22,4 
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Tuốc nơ vít dòng T, Phillips Tuốc nơ vít dòng T, có rãnh 


0 
=ẸE= © 


: : L : 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) L(mm) Đường kính thanh c3 sỹ KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm). L(mm) Đường kính thanh <3? \szÉ 
(mm) (mm) 


Tuốc nơ vít dòng T 


Cán làm bằng vật liệu S 2, có cốt thép thủy ngân ổn 
định trên bề mặt lướt sóng, mang lại độ xoắn chắc 
chắn và hiệu quả truyền dẫn tốt 


2 ““ Tay cầm làm bằng PP+ TPR để 


đựng đồ thoải mái 


và quay ngược lại 


Tuốc nơ vít xuyên suốt dòng T, có rãnh Tuốc nơ vít đảo ngược dòng T 


3 


*Thiết kế xuyên suốt để "gõ" vào đầu vít 


®Chuôi lục giác cho sức mạnh tốt hơn 


KHÔNG. Thông số ký thuật (mm) L(mm) Đường kính thanh (3 *ÿ 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) L(mm) Đường kính thanh (63  % m ĐỀU 
(mm) 66202 # 2&6x38 105,5 6:35 6 36 2,5 
61603 6x100 213,5 6 6 48 7.4 66203 # 185x100 214,5 6:35 6 24 2.9 
61605 6x150 263,5 6 48 số 8 66204 # 2&6x100 214,5 6:35 6 24 2.9 
61606 8x150 271 số 8 6 24 5,9 66205 # 1&5x150 264,5 6:35 6 24 3.2 
61607 8x200 321 số 8 6 48 12.9 66206 # 286x150 264,5 6:35 6 24 33 
61608 8x250 371 số 8 6 48 14.1 Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
Tuốc nơ vít xuyên suốt dòng T, Phillips Tuốc nơ vít dòng A, Torx® 
đh 


wvg 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) L(mm) Đường kính thanh cự? % 

Thiết kế xuyên suốt để "gõ" vào đầu vít tim) 
®Chuôi lục giác cho sức mạnh tốt hơn 61108 T8x75 146 3 12 600 19.6 
= Ta = =.. giơ — |Ti0xio0 190 5 12 300 20,4 
(mm) 61102 T15x100 190 5 12 300 20,4 
61703 #2x100 213,5 6 6 48 7.4 61103 T20x100 190 = 12 300 20,4 
61705 #2150 263,5 6 6 48 số 8 61104 T25x100 201 6 12 216 21.2 
61706 #3150 271 số 8 6 24 6 61105 T27x100 201 6 12 216 21.3 
61707 # 3x200 321 số 8 6 24 6,7 61106 T30x100 201 6 12 216 21.3 
61708 #3250 371 số 8 6 24 7.2 61107 T40x100 201 số 8 6 150 21.7 
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Tuốc nơ vít dòng A, có rãnh 


Tuốc nơ vít dòng A, Phillips 


®Cán làm bằng Cr-V chất lượng có dập tắt từ tính 


®Cán làm bằng Cr-V chất lượng có dập tắt từ tính 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) L(mm) Đường kính thanh (3c *ÿ loŸ KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) L(mm) Đường kính thanh 3Ó 
(mm) (mm) 

62202 3,2x75 146 3 12 144 4,8 62302 #0x75 146 3 12 600 19,5 
62203 3,2x100 171 3 12 600 20,5 62303 #0x100 171 3 12 600 20.8 
62204 3,2x150 221 3 12 576 21.7 62304 #0x150 221 3 12 576 21.8 
62205 3,2x200 271 3 12 480 19.9 62305 # 0x200 271 3 12 480 20.1 
62207 5x75 165 5 12 300 18,9 62307 # DỢ5 165 5 12 300 19.1 
62208 5x100 190 5 12 300 20.3 62308 #1x100 171 5 12 300 20,5 
62209 5x150 240 5 12 240 18,5 62309 #1x150 221 =Ì 12 240 18,6 
62210 5x200 290 5 12 240 20,5 62310 #1x200 271 5 12 240 20.7 
62218 5x250 340 5 12 288 19.7 62318 #1x250 321 5 12 288 19.7 
62219 5x300 390 5 12 144 14.2 62319 #1x300 390 5 12 144 14.2 
62211 6x38 99 6 12 144 16 62311 #2x38 99 6 12 144 16 

62212 6x100 201 6 12 144 17,8 62312 #2x100 201 6 12 144 17,8 
62213 6150 251 6 12 144 19.6 62313 #2x150 251 6 12 144 19.7 
62214 6x200 301 6 6 120 19.9 62314 #2x200 301 6 6 120 20 

62215 6x250 351 6 6 90 16,9 62315 #2x250 351 6 6 90 17.2 
62220 6x300 401 6 12 120 11.4 62320 # 2x300 401 6 12 120 11.6 
62216 8x150 260 số 8 12 120 12.6 62316 #3x150 260 số 8 12 120 12.6 
62217 8x200 310 số 8 12 120 18.1 62317 # 3x200 310 số 8 12 120 18.1 
62221 8x250 361 số 8 6 90 19,5 62321 #3x250 360 số 8 6 90 19.9 
62222 8x300 410 số 8 6 90 21.4 62322 # 3x300 410 số 8 6 90 21.8 


Một loạt Nutdriver 


e. | 


Tuốc nơ vít xuyên suốt 61613, có rãnh 6x100mm 


KHÔNG. Thông sốkỹ thuật (mm Lm) Đường kính thanh (TW ã 
(mm) 

61501 5x75 185 5 12 144 16,5 

61502 6x75 185 6 12 144 17,8 

61503 7x75 185 6 12 144 17,4 

61504 8x75 185 6 12 144 17,7 

61505 9x75 185 6 12 144 17.2 

61506 10x75 190 số 8 6 144 21,5 

61507 11x75 190 số 8 6 144 21.4 KHÔNG. hfeg sẽ kỹthuật tan] c2 \sz 
61508 12x75 190 số 8 6 144 20.7 61613 Rãnh 6x100 12 120 17 


61713 Tuốc nơ vít xuyên suốt dòng A, Phillips #2x100mm 09603 8Pc. Bộ điều khiển tác động tay cầm bảo vệ 


® Bộ điều khiển tác động tay cầm bảo vệ 

®Bộ chuyển đổi bit Dr. 5/16" 

®5/16" Chân 70MM Chiều dài Bit có rãnh 8 mm 
®5/16" Chân dài 30MM có rãnh 8 mm 
®5/16" Chân dài 30MM Bit có rãnh 10mm 
®5/16" Chân dài 70MM Phillips #2 
®5/16" Chân dài 30MM Phillips #2 
»5/16" Chân dài 30MM Phillips #3 


không. (3 z4 loi 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) c2i Sỹ hoi 09603 = 12 12.7 
61713 Philips #2x100 12 120 17 Á Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 
09602 8Pc. Bộ điều khiển tác động 09324 60Pc. Bộ ổ cắm & bit Dr. 1/4" 


®14Pc. Ổ cắm 1/4"Dr.6pt. (3,5,4,4,5,5,5,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm) 

®4 cái. Mũi lục giác 1/4", dài 25mm, có rãnh (3,4,5,5,6,5mm) 

®3Pc. Mũi lục giác 1⁄4", dài 50mm, có rãnh (4,5,5,6,5mm) 

®4 cái. Mũi lục giác 1/4", chiều dài 25 mm, Phillips (#0,#1,#2,#3) 

®3Pc. Mũi lục giác 1/4", dài 50mm, Phillips (#1,#2,#3) 

®6 cái. Mũi lục giác 1/4", dài 25mm, hình lục giác (2,2,5,3,4,5,6mm) 

®3Pc. Mũi lục giác 1⁄4", dài 50mm, hình lục giác (4,5,6mm) 

®7Pc. Mũi lục giác 1⁄4", dài 25mm, Torx@ (T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40) 
®3Pc. Mũi lục giác 1/4", dài 50mm, Torx@ (T15,T20,T25) 


®Bộ tuốc nơ vít tác động ®7Pc. Đầu vít chuôi lục giác 1⁄4", chiều dài 25 mm, Torxe chống giả mạo 

'*®Bộ chuyển đổi bit Dr. 5/16" (TT10,TT15,TT20,TT25,TT27,TT30,TT40) 

®5/16" Chân 70MM Chiều dài Bit có rãnh 8 mm ®1 cái. Giá đỡ ổ cắm chuôi lục giác 1⁄4", chiều dài 25 mm 

»5/16" Chân dài 30MM có rãnh 8 mm ®1 cái. Giá đỡ ổ cắm chuôi lục giác 1⁄4", chiều dài 50mm 

®5/16" Chân dài 30MM Bit có rãnh 10mm ®1 cái. Giá đỡ mũi từ tính chuôi lục giác 1⁄4", chiều dài 60mm 

®5/16" Chân dài 70MM Phillips #2 ®1 cái. Bộ chuyển đổi bit hình lục giác 1/4"Fx1/4" 

»5/16" Chân dài 30MM Phillips #2 ®1 cái. Thanh mở rộng linh hoạt 1⁄4" Dr. 6" 

®5/16" Chân dài 30MM Phillips #3 ®1 cái. Trình điều khiển bit 1/4" Dr. 
KHÔNG. r7 tữ hoÏ KHÔNG. c? \sz? 
09602 - 12 13,7 09324 - 6 12.6 

Á Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 
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09326 80Pc. Bộ mũi khoan lục giác 1/4" 


09331 30Pc. Bộ mũi lục giác 1/4" dành cho dụng cụ cầm tay 


®6 cái. Mũi lục giác 1/4", chiều dài 25mm, có rãnh (3,4,5,5,5,6,6,5mm) 

®6 cái. Mũi lục giác 1/4", chiều dài 50mm, có rãnh (3,4,5,5,5,6,6,5mm) 

®5 cái. Mũi lục giác 1/4", chiều dài 25 mm, Phillips (#0,#1,#2,#2,#3) 

®4 cái. Mũi lục giác 1⁄4", dài 50mm, Phillips (#0,#1,#2,#3) 

®6 cái. Mũi lục giác 1⁄4", dài 25mm, hình lục giác (2,2,5,3,4,5,6mm) 

®6 cái. Mũi lục giác 1⁄4", dài 50mm, hình lục giác (2,2,5,3,4,5,6mm) 

®8 cái. Mũi lục giác 1⁄4", dài 25mm, Torxa(T8,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40) 

®8 cái. Mũi lục giác 1⁄4", dài 50mm, Torxe(T8,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40) 

®8 cái. Đầu vít chuôi lục giác 1/4", chiều dài 25 mm, Torx chống giả mạoz(TT8,TT10,TT15,TT20,TT25,TT27,TT30,TT40) 

®8 cái. Đầu vít chuôi lục giác 1⁄4", chiều dài 50mm, Torx chống giả mạoz(TT8, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27,TT30,TT40) 

®8PC. Đầu vít đôi chuôi lục giác 1/4", chiều dài 65mm (#1/#1,#2/#2,#3/ 
#3,#1/4.5mm,#3/5.5mm#3/6.5mm,#3 /#2#2/#3) 

'®3Pc. Mũi khoan đôi chuôi lục giác 1/4", chiêu dài 110 m (#1/#1,#2/#2,#3/#3) 


®1 cái 


iá đỡ ổ cắm chuôi lục giác 1/4", chiều dài 25 mm 

®1 cái. Giá đỡ ổ cắm chuôi lục giác 1⁄4", chiều dài 50mm 

®1 cái. Giá đỡ mũi từ tính chuôi lục giác 1/4", chiều dài 60mm 
®1 cái. Trình điều khiển bit 1/4" Dr. 


®6 cái. Chiều dài 1/4" Dr. 25mm, đầu lục giác (3,4,5,6,7,8mm) 

®7Pc. Chiều dài 1/4" Dr. 25mm, Torx Bits(T8,T10,T15,T20,T25,T30,T40) 

®4 cái. Chiều dài 1/4" Dr. 25mm, Mũi có rãnh (4,5,5,6,6,5mm) 

®4 cái. Chiều dài 1/4" Dr. 25mm, Mũi Philips (#0,#1,#2,#3) 

®6 cái. Chiều dài 1/4" Dr. 25mm, Mũi giả Torx(TT10,TT15,TT20,TT25,TT30,TT40) 
®3Pc. Chiều dài 1/4" Dr. 25mm, Bit Pozi(PZ#1,PZ#2,PZ#3) 


KHôNG, 3 t? loi 


KHôNG. 43 ks⁄Í bói 


09326 - 6 số 8 


09331 6 72 20.3 


Ñ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


09327 42Pc. Bộ mũi khoan lục giác 8mm 


Ñ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


09332 31Pc. Bộ mũi lục giác 1/4" dành cho dụng cụ điện 


®7Pc. Mũi lục giác 5/16", dài 30mm, hình lục giác (4,5,6,7,8,10,12mm) 

®7Pc. Mũi lục giác 5/16", dài 70mm, hình lục giác (4,5,6,7,8,10,12mm) 

®5 cái. Mũi lục giác 5/16", dài 30 mm, hình vuông ba (M5,M6,M8,M10,M12) 

®5 cái. Mũi lục giác 5/16", dài 70mm, hình vuông ba (M5,M6,M8,M10,M12) 

®9Pc. Mũi lục giác 5/16", dài 70mm, Torxe (T20,T25,T27,T30,T40,T45,T50,T55,T53) 

'®7Pc. Đầu vít chuôi lục giác 5/16", chiều dài 30 mm, Torx chống giả mạoe 
(TT20,TT25,TT30,TT40,TT45,TT50,TT55) 

®1 cái. Bộ chuyển đổi bit Dr. 1/2" 5/16" 

®1 cái. Bộ chuyển đổi bit Dr. 3/8" 5/16" 


®6 cái. Chiều dài 1⁄4" Dr. 25mm, đầu lục giác (3,4,5,6,7,8mm) 
7Pc. Chiều dài 1⁄4" Dr. 25mm, Mũi Torx (T8,T10,T15,T20,T25,T30,T40) 4Pc. 
Chiều dài 1/4" Dr. 25mm, Mũi có rãnh (4,5,5,6,6,5mm) 
4 cái. Chiều dài 1/4" Dr. 25mm, Mũi Philips (#0,#1,#2,#3) 
6 cái. Chiều dài 1/4" Dr. 25 mm, Mũi giả mạo Torx (TT10, TT15, TT20, TT25, TT30, TT40) 
3Pc. Chiều dài 1/4" Dr. 25 mm, Mũi khoan Pozi (PZ#1,PZ#2,PZ#3 ) 
1 cái. Chiều dài 1/4" Dr. 60mm, Giá đỡ mũi từ 


KHÔNG. ##  >⁄/ 


09327 - 6 6,5 


09332 12 72 


ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


09333 31Pc. Bộ mũi lục giác 1/4" dành cho dụng cụ khí nén 5 cái. Mũi lục giác 1/4", dài 25mm, Phillips 


4,» 
wy 


®6 cái. Chiêu dài 1/4" Dr. 25mm, đầu lục giác (3,4,5,6,7,8mm) 
®7Pc. Chiều dài 1⁄4" Dr. 25mm, Torx Bits(T8,T10,T15,T20,T25,T30,T40) 
®4 cái. Chiều dài 1/4" Dr. 25mm, Mũi Phillips (#0,#1,#2,#3) 


®Được làm bằng thép chất lượng S2 cao cấp, với bề mặt được mạ niken tosatin 


®5 cái. màn hình đóng gói 


®Chiều dài 4Pc.1/4" Dr.25mm, Mũi có rãnh (4,5,5,6,6,5MM) 


®6 cái. Chiều dài 1/4" Dr. 25mm, Mũi giả Torx(TT10,TT15,TT20,TT25,TT30,TT40) H5) $ Límm) + 
®3Pc. Chiều dài 1⁄4" Dr. 25mm, Bit Pozi(PZ#1,PZ#2,PZ#3) 59221 #0 25 12 144 
®1 cái. Giá đỡ dụng cụ không khí 1⁄4" Dr. 
25 Tà 144 

KHÔNG. 43 tg boì 2 25 12 144 

09333 6 g2 21.8 = S3 12 144 
Ñ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. A Chế độ bảo hành rom trọn đời. 
5 cái. Mũi lục giác 1/4", dài 25 mm, có rãnh Mũi lục giác, dài 25 mm, Torx® 


4) Kã 


*®Được làm bằng thép chất lượng S2 cao cấp, với bề mặt được mạ niken tosatin 


®5 cái. màn hình đóng gói 


®Được làm bằng thép chất lượng S2 cao cấp, với bề mặt được mạ niken tosatin Kiöke: @ L(mm) cự? z8 Lo\ 

T Hàng th sua - | TẾ 25 12 144 49 
KHÔNG, @®(mm) L(mm) --. 59232 T10 25 12 144 4,8 
59211 3 25 12 144 4,8 59233 T15 25 12 144 4.6 
59213 4 25 12 144 5.1 59234 T20 25 12 144 5.3 
59215 5 25 12 144 5.3 59235 T25 25 12 144 5,5 
59216 35 25 12 144 4.6 59236 T27 25 12 144 5,6 
59217 6 25 12 144 6.1 59237 T30 25 12 144 5,7 
59218 6,5 25 12 144 6.1 59238 T40 25 12 144 6.2 

Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
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ÿÑ Translated from English to Vietnamese - www.onlinedoctranslator.com 


5 cái. Mũi lục giác 1/4", dài 25 mm, chống giả mạo Mũi lục giác 4", dài 25 mm, hình lục giác 


„ 


®Được làm bằng thép chất lượng S2 cao cấp, với bề mặt được mạ niken tosatin ®Được làm bằng thép chất lượng S2 cao cấp, với bề mặt được mạ niken tosatin 

®5 cái. màn hình đóng gói ®5 cái. màn hình đóng gói 
kône. | @ Lmm) CN ⁄4 môn. | Q(mm) Lịmm) 4 ft 
59241 T8 VI 12 144 4.6 59251 2 25 12 144 
59242 T10 25 12 144 4,8 59252 2,5 25 12 144 
59243 T15 25 12 144 4,9 59253 3 25 12 144 
59244 T20 Báo 12 144 5.1 59254 4 25 12 144 
59245 T25 25 12 144 5.2 59255 5 25 12 144 
59246 T27 25 12 144 5.3 59256 6 25 12 144 
59247 T30 25 12 144 5.6 59257 7 25 12 144 
5924 | T40 25 12 144 6 s92sg | SỐ 8 25 12 144 

Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 

5 cái. Mũi lục giác 1/4", dài 25 mm, Pozidrive 5 cái. Mũi lục giác 1/4", dài 50mm, có rãnh 


ĐC 4) 


®Được làm bằng thép chất lượng S2 cao cấp, với bề mặt được mạ niken tosatin 


®5 cái. màn hình đóng gói 


khö&, (mm) L(mm) «#4 ` 1 
®Được làm bằng thép chất lượng S2 cao cấp, với bề mặt được mạ niken tosatin 59311 3 50 12 144 
Shin uên sa |4 50 12 144 
KHÔNG. cà L(mm) Km --. koi 59315 5 50 12 144 
59261 PZ#1 25 l2 144 6.1 59316 5,5 50 12 144 
59262 PZ#2 25 12 144 5 59317 6 50 12 144 
59263 PZ#3 25 12 144 6.1 59318 6,5 50 12 144 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. ÁÀ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


59274 1/4" Dr. Giá đỡ bit khí nén thay đổi nhanh từ tính 5 cái. Mũi khoan lục giác 1/4", chiều dài 50mm, Torx® 


®Được làm bằng thép chất lượng S2 cao cấp, với bề mặt được mạ niken tosatin 


®5 cái, màn hình đóng gói 


kuône. | Límm) CẢ ⁄/ 
59331 T8 50 12 144 7,8 
59332 T10 50 12 144 7,8 
59333 T15 50 12 144 8.2 
59334 T20 50 12 144 8,6 
*Giá đỡ từ tính, dễ dàng lắp và tháo bit 59335 T25 50 12 144 9 
®Cơ chế ghim đặc biệt, an toàn và đáng tin cậy mm. ng SŨ 12 14 95 
KHÔNG, c2 \sz8 hoi 59337 T30 50 15 144 10.1 
59274 6 72 33 59338 T40 50 12 144 11.2 
A Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. A Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
5 cái. Mũi lục giác 1/4", dài 50mm, Phillips 5 cái. Mũi khoan lục giác 1/4", chiều dài 50mm, Torx® chống giả mạo 


« @ 


“x6 6 


*®Được làm bằng thép chất lượng S2 cao cấp, với bề mặt được mạ niken tosatin 


®5 cái. màn hình đóng gói 


Kon. | @ Lịmm) «<3 % 
59341 T8 50 12 144 7,8 
®Được làm bằng thép chất lượng S2 cao cấp, với bề mặt được mạ niken tosatin 59342 T10 50 12 144 số 8 
vê hp HẠ NI 59344 |TI15 50 12 144 85 
KHÔNG, ®@ L(mm) 3 Sự 59344 T20 50 12 144 8,6 
59321 #0 50 12 144 8.2 59345 T25 50 12 144 9.1 
59322 #1 50 12 144 9 59346 T27 50 12 144 9,4 
59323 #2 50 12 144 9,9 59347 T30 50 12 144 9,9 
59324 #3 50 12 144 10.1 59348 T40 50 12 144 10.9 
Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời, Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
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5 cái. Mũi lục giác 1/4", dài 50mm, hình lục giác Mũi lục giác 5/16", dài 30mm, có rãnh 


" 
- L ` 
®Được làm bằng thép chất lượng S2 cao cấp, với bề mặt được mạ niken tosatin 
Ko À2 21ả 000222 ®Được làm bằng thép chất lượng S2 cao cấp, với bề mặt được mạ niken tosatin 
®5 cái. màn hình đóng gói 
KHÔNG. @œ®(mm) L(mm) c? sỹ = 
59351 2 50 12 144 7,8 KHÔNG. (mm) L(mm) 4# 
59352 25 50 12 144 7,9 59411 5,5 30 12 144 8.43 
59353 3 50 12 144 8.3 59413 6,5 30 12 144 9.1 
59354 4 50 12 144 9,3 59415 số 8 30 12 144 
59355 =) 50 15 144 10.3 59416 10 30 12 144 
59356 6 50 12 144 11.3 59417 12 30 12 72 
A Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. A Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
5 cái. Mũi khoan đôi chuôi lục giác 1/4", chiều dài 65mm 5 cái. Mũi lục giác 5/16", dài 30 mm, Phillips 
4`» 4è» 
wqxvy wqy 


=— _ð““ĂỈ 


®Được làm bằng thép chất lượng S2 cao cấp, với bề mặt được mạ niken tosatin 


®5 cái, màn hình đóng gói 


mô — | đỒ Lmm) ‹SÃ #W m 

59381 PH1-PH1 65 12 72 6,6 

59382 PH2-PH2 65 12 72 6,5 

59383 PH3-PH3 65 12 72 6,6 

59384 4,5mm-PH1 65 12 72 6,4 

59385 5,5mm-PH2 65 12 72 6,5 ®Được làm bằng thép chất lượng S2 cao cấp, với bề mặt được mạ niken tosatin 

59386 |65mm-PH3 65 12 72 66 222221622) 

59387 PH1-PH2 65 12 72 6,6 KHÔNG. @ L(mm) (@Ó T 

59388 PH2-PH3 65 12 72 6,5 59421 #1 30 12 144 9,4 

59391 PH1-PH1 110 12 72 11.6 59422 #2 30 12 144 8,7 

59392 PH2-PH2 110 12 72 11,5 59423 #3 30 12 144 8,6 

59393 PH3-PH3 110 12 72 11.6 59424 #4 30 12 144 9,6 
Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời, Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


59515 5 Cái. Mũi lục giác 5/16”, dài 70mm, có rãnh 8mm 


5 cái. Mũi lục giác 5/16", dài 30 mm, hình vuông ba 


®Được làm bằng thép chất lượng S2 cao cấp, với bề mặt được mạ niken tosatin 


®5 cái, màn hình đóng gói 


môn. — | Limm) CN›⁄ 
59464 M5 30 12 144 8,9 
®Được làm bằng thép chất lượng S2 cao cấp, với bề mặt được mạ niken tosatin 59465 M6 30 12 144 9,4 
®5 cái. màn hình đóng gói M8 30 ậ5 ¡làn 
KHÔNG. ®(mm) L(mm) c7 t hoi M10 30 12 144 1 
59515 số 8 70 12 72 M12 30 12_ 72 
Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. A ed từ các điều khoản bảo hành trọn đời. 
5 cái. Mũi lục giác 5/16", dài 30 mm, chống giả mạo /16" Mũi lục giác, dài 30 mm, hình lục giác 
@ ® 
- L : r L n 
®Được làm bằng thép chất lượng S2 cao cấp, với bề mặt được mạ niken tosatin 
®Được làm bằng thép chất lượng S2 cao cấp, với bề mặt được mạ niken tosatin "BI PHATHIỦg đợng độ 
®5 cái. màn hình đóng gói SE O(mm) _ „3 sợ B5 
KHÔNG, @ L(mm) ¿(3 ® 59471 4 30 12 144 8,9 
59453 T20 30 12 144 8,4 59472 5 30 T2 144 9,2 
59454 T25 30 12 144 8,5 59473 6 30 12 144 10 
59456 T30 30 12 144 8,9 59478 7 30 12 144 10.1 
59457 T40 30 12 144 9,4 59474 số 8 30 12 144 14,7 
59458 T45 30 12 144 8,9 59475 10 30 12 72 9,2 
59459 T50 30 12 144 10.2 59476 12 30 T2 144 10.7 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
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Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


59522 5 Cái. Mũi lục giác 5/16”, dài 70mm, có rãnh 8m 


/16" Chuôi lục giác, chiều dài 70mm, hình vuông ba 


4è & 
wy 
=w HẾ 29 g8 24100022 
l* L > - L : 
®Được làm bằng thép chất lượng S2 cao cấp, với bề mặt được mạ niken tosatin 
®5 cái. màn hình đóng gói 
KHÔNG. ®) L(mm) 3c 
59562 MS 70 12 72 
®Được làm bằng thép chất lượng S2 cao cấp, với bề mặt được mạ niken tosatin 59563 M6 70 12 72 
5 cái. màn hình đóng gói M8 70 ïũ 
KHÔNG. ® L(mm) c? sỹ M10 70 12 48 
59522 #2 70 12 72 M12 70 12 48 
Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. Á từ các điều khoản bảo hành trọn đời. 
5 cái. Mũi lục giác 5/16", dài 70mm, Torx® Mũi lục giác 6", dài 70mm, hình lục giác 
="  -.. .Á —EEE:‹‹....... 
- L : P ° : 
*®Được làm bằng thép chất lượng S2 cao cấp, với bề mặt được mạ niken tosatin *®Được làm bằng thép chất lượng S2 cao cấp, với bề mặt được mạ niken tosatin 
®S cái. màn hình đóng gói ®5 cái. màn hình đóng gói 
KHÔNG. @ L(mm) cự? sỹ ko\ KHÔNG. @œ(mm) L(mm) c7 sỹ 
59533 T20 70 12 72 10.7 59571 4 70 12 72 
59534 T25 70 12 72 11.2 59572 5 70 12 72 
59535 T27 70 12 72 T12 59573 6 70 12 72 
59536 T30 70 12 72 11.4 59574 7 70 12 72 
59537 T40 70 12 72 11.6 59575 số 8 70 12 72 
59538 T45 70 12 72 12 59576 10 70 12 48 
59539 T50 70 12 72 12.2 59577 12 70 12 48 
59540 T55 70 12 48 11.7 59578 14 70 12 48 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Á\ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Giá đỡ bit thay đổi nhanh 59273 3Pc. Giá đỡ mũi khoan từ tính chuôi lục giác 1/4" 


®Cấu trúc thay thế bit nhanh chóng để đạt hiệu quả cao và giảm chỉ phí *Đầu chức nắng từ tính của giá đỡ làm băng thép không gỉ 
° 32D E8 ng 2-32:bš ®Giá đỡ bit làm bằng Cr-V 
'Được làm bằng vật liệu SCM có độ bền cao Tư HN. * : 
®Bề mặt được xử lý vết bẩn bằng niken 
KHÔNG. Tài xế L(mm) c7 \xz” S. cv h, 
21510 1⁄4" 50 6 96 9,3 KHÔNG. L(mm) c hszÍ boÏ 
22610 3/8" 60 6 96 12 144 12.9 
25910 1/2" 60 6 96 A m điều khoản bảo hành trọn đời. 
5 cái. Giá đỡ ổ cắm chuôi lục giác 1/4" Trình điều khiển bit từ tính 4" Hex Shank 


® Được làm bằng Cr-V, với bề mặt được xử lý vết bẩn bằng niken 


®5 cái. màn hình đóng gói 


®Thích hợp cho các bit loạt 6,3mm 


¬ _— P= = 5 *Thân từ tính để tránh bit bị trượt 
59271 25 12 144 6,8 KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) c2? Sỹ boÏ 
59272 50 12 144 13,4 61002 1/4"x100 12 150 20.9 
Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
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10 cái. Mũi tác động chuôi lục giác 1/4", Phillips 


10 cái. Mũi tác động chuôi lục giác 1/4", có rãnh 


ứđh á ) 
vg 
l L " 
h L 1 
—1/4 ~^ 
: e |1? 
sinl|s 
KHÔNG. (mm) L(mm) +? Sỹ 
BHÔNG. Si L(mm) #3 ® 59713 Kì 50 12 144 15,9 
59602 #1 29 12 144 9,4 59714 4 50 12 144 15,9 
59603 #2 29 12 144 9,4 59716 kộ 50 12 144 15,9 
59604 #3 29 12 144 9,4 59718 6 50 12 144 15,9 
,` Loại trừ khỏi các điêu khoản bảo hành trọn đời. ` Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
10 cái. Mũi tác động chuôi lục giác 1/4", Torx® 10 cái. Mũi tác động chuôi lục giác 1/4", Torx® 
o O CryNng 
50731 
- L " 
1/4" ^ —¬ 4" ^ 
giHnlö| - L " "HH; 
KHÔNG. @ L(mm) (3c *Ÿÿ KHÔNG. @ L(mm) 3c ® 
59620 T8 29 12 144 9,4 59731 T8 50 12 144 15,9 
59622 T10 29 12 144 9,4 59732 T10 50 12 144 15,9 
59623 T15 Báo, 12 144 9,4 59733 T15 50 12 144 15,9 
59624 T20 29 12 144 9,4 59734 T20 50 12 144 15,9 
59625 T25 29 12 144 9,4 59735 T25 50 12 144 15,9 
59627 T30 29 12 144 9,4 59737 T30 50 12 144 15,9 
59628 T40 29 12 144 9,4 59738 T40 50 12 144 15,9 
À Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. À Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
10 cái. Mũi tác động chuôi lục giác 1/4", Phillips 10 cái. Mũi tác động hai đầu 1/4" Hex Shank 
đà đà 
vg vP 
đh 
qg 
: L : 
1/4" ^ — 114" ~h 
sinj9 "JÌN IS; 
KHÔNG. q@ L(mm) (3 Wÿ KHÔNG. @ L(mm) 3Ó 
59702 #1 50 12 144 15,9 59801 #1/#1 65 12 144 17.3 
59703 #2 50 12 144 15,9 59802 #2/#2 65 12 144 17.3 
59704 #3 50 12 144 15,9 59803 #3/3 65 12 144 17.3 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


ÁÀ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


10 cái. Mũi tác động chuôi lục giác 1/4", hình lục giác 


b L 1 

KiổM. O(mm) L(mm) đœ® 
59751 2 50 12 144 15,9 
59752 2,5 50 12 144 15,9 
59753 3 50 12 144 15,9 
59754 4 50 12 144 15,9 
59755 5 50 12 144 15,9 
59757 6 50 12 144 15,9 

"` Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 

10 cái. Mũi tác động hai đầu 1/4" Hex Shank 

ứđh 

wvy 

đh 

wyg 

l« È s 

sinis 
gan. — | QỒ Lịmm) 4# S%# 
59811 #1/#1 110 12 72 18,8 
59812 #2/2 110 12 72 18,8 
59813 #3/3 110 12 72 18,8 

À Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 

10 cái. Mũi tác động hai đầu 1⁄4" Hex Shank 

ứh 

wyg 

đh 

vg 

b L " 

sin|®S 

KHÔNG. q@ L(mm) c tØ 
59821 #1/#1 150 12 48 16.1 
59822 #2/12 150 12 48 16.1 
59823 #3/3 150 12 48 16.1 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
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Chức năng cuối phải tuân theo 


Sự va chạm 


sức chống cự 


Thân đặc biệt để hấp thụ hiệu 
quả mô-men xoẳn tác động và 
tuổi thọ dài 


® Bao bì hộp nhựa để thuận Bề mặt chịu 
mangan photphat 
xử lý bảo vệ rỉ sét 


tiện cho việc lưu trữ 


®-10 cái màn hình được đóng gói 


Bit chung 


Biến dạng và phá hủy do 
giới hạn tải va đập trên 
đầu chịu quá nhiều ứng 
suất 


- 


Bit chung sau khi kiểm tra tác động 


Bit chống va đập 


Tuổi thọ sử dụng kéo dài do lực 
tác động giảm và tải trọng đầu 
tip giảm nhờ vùng cổ bị biến 
dạng giúp phân tán ứng suất 
một cách hiệu quả 


Bit chống va đập sau khi thử va đập 


Kìm dòng G 129-131 


Tiếng Nhật chuyên nghiệp 


131-132 
Kìm điện tử 135-137 
—= ôm hãi tông màu TPE 138-139 
Kìm mini chéo 138-139 
Kìm đòn bẩy cao 133-139 
Dụng cụ cấp 139-148 
Kâm khớp trượt 147-148 


Kìm nối rãnh 4 48 


Kìm cắt vòng X 49-4 50 


Kìm kẹp Vise 151-153 
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Kìm 


qÑ Kìm nối rãnh tháo nhanh Kìm kết hợp mũi dài G-series 


72413 


72412 


72411 


W 
T2 
T1 
®Đầu mỏng để ứng dụng trong không gian hạn chế Š A bế + 
®Cơ chế điều chỉnh nhanh chóng và dễ dàng cho hiệu quả cao Si ÈCIỆt: ở 2t ` 
®Mở rộng hơn với phạm vi ứng dụng lớn hơn cho đường ống Ki " vs „ DI th tý ki 
ay cầm thoải mái với vật liệu kép 
KHÔNG. Thông số kỹ tật. L3 g W T1 T2 c7 sỹ „8 Đm _ xxx = 
(Tối đa) (Tối đa) (Tối đa) (Tối đa) (Tối đa) (Tối đa) KHÔNG. Thông sẽ kỹ nuậL (mm) Tối đa. Công suất cắt (mm) c? % 
72411 sốn" 185mm 32mm 34mm 45mm 13mm 7mm 6 60 14 ko 6 165 dây kói hà g dây sắt ®2.2, dây thép 6 ' 0,18 
cứng ®1. 
10” 260mm 38mm 55mm 45mm 13mm 7mm 6 60 23 
c. 72742 |ar 205 — dây đồng @3.8, dây sắt®2.7,dâythép 6 - — 0,22 
72413 12" 305mm 45mm 67mm 50mm 15mm 10 mm 6 60 30 cứng ®2.3 


2 
Tay cầm hai tôn 
dầu và chống l 

đóng mở trơ 


Xử lý nhiệt đặc biệt để cải 
thiện độ cứng cạnh và độ 
cứng cắt 


Được làm bằng thép công cụ đặc biệt 
cao cấp cho tuổi thọ dài 


Được gia công CNC để có kích thước chính , ⁄⁄2 
xác và sự phù hợp tiên tiến : 


Kìm nối rãnh nhanh 


Kìm chéo 


72419 


72420 


72421 


®Thiết kế đầu mỏng, tiện lợi và thiết thực trong không gian hẹp. 
®Điều chỉnh nhanh được bảo vệ bằng bằng sáng chế, có thể thao tác bằng một tay 


®Điêu chỉnh nhiều bánh răng, kẹp chính xác hơn 


*Tuổi thọ kéo dài để cắt 

®Được gia công ba chiều bằng máy công cụ CNC, đảm bảo độ chính xác và tính nhất quán cao 

®Tay cầm chống trượt chống dầu hai màu, không dễ bị lão hóa và bong tróc 

®Được rèn từ thép công cụ đặc biệt cao cấp, đảm bảo tuổi thọ lâu dài 

®Được gia công ba chiều bằng máy công cụ CNC, để đảm bảo kích thước có độ chính xác cao của biên 
dạng và tính phù hợp vượt trội 

®Tay cầm tiện dụng, mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái và đóng mở dễ dàng, trơn tru 

»Xử lý nhiệt đặc biệt làm tăng độ cứng của lưỡi cắt và độ bền cắt 

®Lưỡi cắt có thể cắt được cả dây mềm và dây cứng 


KHÔNG. Thông sskỹ huaÕ ng ấp dụng Kẹp tối đa (63 % 
Đường kính (mm) lực(N) 

72419 và 25 630 - - - 

72420 10” 35 1000 - - - 

72421 12" 40 1250 - - - 


KHÔNG. Thông số kỹ huậL (mm) Tối đa. Công suất cắt (mm) c2i sỹ 

72721 6" 160 Dây đồng Ø3.0, dây sắt Ø2.3,dâythép 6 60 33,5 
lò xo Ø1.6 

72722 7” 180 Dây đồng Ø3.2, dây sắt Ø2.5,dâythép 6 60 17,5 
lò xo Ø1.8 


Kìm chéo 72723 


»Tuổi thọ kéo dài để cắt 

®Được gia công ba chiều bằng máy công cụ CNC, đảm bảo độ chính xác và tính nhất quán cao 

®Tay cầm chống trượt chống dầu hai màu, không dễ bị lão hóa và bong tróc 

®Được rèn từ thép công cụ đặc biệt cao cấp, đảm bảo tuổi thọ lâu dài 

®Được gia công ba chiều bằng máy công cụ CNC, để đảm bảo kích thước có độ chính xác cao của biên 
dạng và tính phù hợp vượt trội 

®Tay cầm tiện dụng, mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái và đóng mở dễ dàng, trơn tru 

®Đầu tròn nhỏ để vận hành chính xác và đầu đóng chặt để kẹp các phôi mỏng và nhỏ, thậm 
chí cả các tấm mỏng 

»®Lưỡi cắt có thể cắt dây mềm và dây cứng vừa 

»Xử lý nhiệt đặc biệt làm tăng độ cứng của lưỡi cắt và độ bền cắt 


KHÔNG. Thông số kỹ tuậL (mm) Tối đa. Công suất cắt (mm) c sỹ Lo\ 


2ee tú; 52x 


*Tuổi thọ kéo dài để cắt 

®Được gia công ba chiều bằng máy công cụ CNC, đảm bảo độ chính xác và nhất quán cao Tay 

*cầm chống trượt chống dầu hai màu, không dễ bị lão hóa và bong tróc 

®Được rèn từ thép công cụ đặc biệt cao cấp, đảm bảo tuổi thọ lâu dài Được gia công ba chiều bằng 

®máy công cụ CNC, để đảm bảo kích thước có độ chính xác cao của biên dạng và tính phù hợp vượt 
trội 

®Tay cầm tiện dụng, mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái và đóng mở dễ 

*®dàng, êm ái Xử lý nhiệt đặc biệt giúp tăng độ cứng của lưỡi cắt và độ bền cắt 

Lưỡi cắt có thể cắt được cả dây mềm và dây cứng 


72710 6" 160 Dây đồng Ø2.5, dây sắt Ø1.6 6 120 22,9 


72712 sốä" 200 Dây đồng Ø2.8, dây sắt Ø1.8 6 60 22,9 


KHÔNG. Thông số ký huậL (mm) Tối đa. Công suất cắt (mm) c2i sỹ 
72723 số" 200 Dây đồng Ø4.2, dây sắt Ø3.0, dâythép 6 60 19,5 
lò xo Ø2.5 


*Tuổi thọ kéo dài để cắt 

®Được gia công ba chiều bằng máy công cụ CNC, đảm bảo độ chính xác và tính nhất quán cao 

®Tay cầm chống trượt chống dầu hai màu, không dễ bị lão hóa và bong tróc 

® Được rèn từ thép công cụ đặc biệt cao cấp, đảm bảo tuổi thọ lâu dài 

®Được gia công ba chiều bằng máy công cụ CNC, để đảm bảo kích thước có độ chính xác cao của biên 
dạng và tính phù hợp vượt trội 

®Tay cầm tiện dụng, mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái và đóng mở dễ dàng, trơn tru 

sLỗ kẹp phù hợp với vật liệu tròn hoặc phẳng 

»Xử lý nhiệt đặc biệt làm tăng độ cứng của lưỡi cắt và độ bền cắt 

®Lực cắt lớn thích hợp để cắt dây mềm và dây cứng 


*Thép rèn Cr-V 
*®Lưỡi xử lý nhiệt tần số cao 


KHÔNG. Thông số kỹ tuuạL (mm) Tối đa. Công suất cắt (mm) c3 \xz8 lẻ 2020220601004 

72730 6e" 160 Dây đồng Ø2.5, dây sắt Ø1.8 6 60 30 KHÔNG. Thông sẽ kỹ nuậL (mm) Tối đa. Công suất cắt (mm) c7 z4 
72731 rà 180 Dây đồng Ø2.8, dây sắt Ø2.5 6 60 20,4 70121A 6" 167+/-2 Dây đồng Ø2.6, dây sắt Ø1.5 6 36 73 
72732 sốg" 200 Dây đồng Ø3.0, dây sắt Ø2.8 6 60 24.2 70122A — | sốm 200+/-2 Dây đồng Ø3.0, dây sắt Ø2.0 6 36 10 


Kìm Nhật Bản chuyên nghiệp 


Thân làm bằng Cr-V 


Tay cầm tiện dụng làm bằng vật 
liệu TPR mang lại sự thoải mái 


à độ bền 


¡ cắt được xử lý đặc biệt 
cho lực cắt cao 


Kìm mũi dài hàm cong Nhật Bản 70123A 6" Kìm chéo Nhật Bản 


-— 


*Thép rèn Cr-V 

*®Lưỡi xử lý nhiệt tần số cao 
®Tay cầm TPR thoải mái 

®Có thể tước dây (p1,2MM 


_— KHÔNG. Thông số ký huậL (mm) Tối đa. Công suất cắt (mm) Œ? \SzÉ 
có 702A |5" 136+/-2 Dây đồng Ø2.0, dây sắt Ø1.2 6 36 64 
70222A | 6” 167+/-2 Dây đồng Ø3.0, dây sắt Ø2.0 6 36 8,7 
70223A | " 181+/-2 Dây đồng Ø3.0, dây sắt Ø2.0 6 36 T11 


Kìm đa năng Nhật Bản 


*Thép rèn Cr-V 
*Lưỡi xử lý nhiệt tần số cao 


®Tay cầm TPR thoải mái 
KHÔNG. Thông số kỹ huạL (mm) Tối đa. Công suất cắt (mm) c7 sỹ Lo\ 
70123A |6” 166+/-2 Dây đồng Ø2.6, dây sắt Ø1.5 6 36 7.1 


Kìm mũi dài đa năng Nhật Bản 70124A 6" 


*Thép rèn Cr-V 
*®Lưỡi xử lý nhiệt tần số cao 
®Tay cầm TPR thoải mái 


KHÔNG. Thang số kỹ tuậi. (tnm) Tối đa. Công suất cắt (mm) C21 sỹ ho\ 
70324A |6” 164+/-2 Dây đồng Ø3.0, dây sắt Ø2.2 6 36 9.7 
70322A | /" 188+/-2 Dây đồng Ø3.5, dây sắt Ø3.0 6 36 12.8 
70323A — | sốø 213+/-2 Dây đồng Ø4.0, dây sắt Ø3.4 6 36 15.1 


Kìm cắt ngang bằng nhựa của Nhật Bản 


sThép rèn Cr-V 

*®Lưỡi xử lý nhiệt tần số cao 

®Kiểu lưỡi phẳng với lò xo 

»Dùng để cắt cổng nhựa và gờ 
®Thép rèn Cr-V 
®Lưỡi xử lý nhiệt tần số cao KHÔNG. Thông số ký huậL (mm) Tối đa. Công suất cắt (mm) # szế hoi 
®Tay cầm TPR thoải mái 


70921A 6" 160+/-2 Nhựa Ø5.0 6 36 8,4 
KHÔNG. Thông sẽ kỹ thuậL (am) Tối đa. Công suất cắt (mm) c7 sỹ bo\ 70922A_ | 7" 178+/-2 Nhựa Ø6.0 6 36 10.3 
70124A |6” 168+/-2 Dây đồng Ø2.6, dây sắt Ø1.5 6 36 74 Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Kìm kết hợp đòn bẩy cao 


Kìm chéo có đòn bẩy cao 


sThép rèn Cr-V 
®Lưỡi xử lý nhiệt tần số cao 


sThép rèn Cr-V 
*®Lưỡi xử lý nhiệt tần số cao 


(3W 8 


3W 8 


_Bề mặt được đánh bóng cả hai 
- mặt sau khi xử lý oxit đen thay vì 


đánh bóng toàn bộ để chống gỉ 


tốt hơn -- 


E—— Tay cầm TPE hai tông mài ược 
cầm PVC một tông màu để tạo sự tỉ 
x. 


N. c2 492 7. 70. ./ 7ˆ 
® Vẻ ngoài năng động và hợp lý tổng hể 
độc đáo Z2 
® Thiết kế thân máy độc đáo giúp giảm mệt mỏi 
“ „ HE... S⁄. 
® cầm bằng nhựa thân thiện với môi trường giúp.“ 


chống dầu và chống trượt 


Kìm chéo 70203A 7" 


*Thép rèn Cr-V 

®Lưỡi xử lý nhiệt tần số cao 
®Tay cầm TPR thoải mái *Thép rèn Cr-Ni 
*®Lưỡi xử lý nhiệt tần số cao 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. Tối đa. Công suất cắt (mm) c# sỹ *Tay cầm TPR thoải mái 
720p |@” Dây đồng Ø2.2 dây sắt Ø2.0 dây thép 6 36 9 
Ø1.6 KHÔNG. Thông số kỹ thuật. Tối đa. Công suất cắt (mm) cai sỹ 
72402B — | sốm Dây đồng Ø2.6 dây sắt Ø2.4 dây thép 6 36 1ã 70203A | 7” Dây đồng Ø2.6, dây sắt Ø2.4, dây 6 36 11.7 
Ø2.0 thép cứng Ø2.0 


Kìm kết hợp 


®Thép rèn Cr-Ni 
®Lưỡi xử lý nhiệt tần số cao 


*Thép rèn Cr-Ni 
®Lưỡi xử lý nhiệt tần số cao 
®Tay cầm TPR thoải mái 


®Tay cầm TPR thoải mái KHÔNG. Thông số kỹ thuật. Tối đa. Công suất cắt (mm) C21 sỹ 
70301A |6” Dây đồng Ø2.6, dây sắt Ø2.4, dây 6 36 9,6 
KHÔNG, “Thông số kỹ thuật. Tối đa. Công suất cắt (mm) c7 sỹ thép cứng Ø2.0 
70101A |6” Dây đồng Ø2.2, dây sắt Ø2.0, dây 6 36 8,5 70302A | 7” Dây đồng Ø2.6, dây sắt Ø2.4, dây 6 36 11⁄7 
thép cứng Ø1.6 thép cứng Ø2.0 
70102A | sóø Dây đồng 2.6, dây sắt 2.4, dây 6 36 12 70303A_ | sóz Dây đồng Ø2.6, dây sắt Ø2.5, dây 6 36 15,6 
thép cứng Ø2.0 thép cứng Ø2.3 
Kìm chéo Kìm mũi dài đòn bấy cao 
70121D 
*Thép rèn Cr-Ni 
®Độ cứng cơ thể HRC 42-46° 
»Thép rèn Cr-Ni ®Thiết kế đòn bẩy cao 70122D 
®Lưỡi xử lý nhiệt tần số cao *®Lưỡi xử lý nhiệt tần số cao 
®Tay cầm TPR thoải mái ®Tay cầm TRP 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. Tối đa. Công suất cắt (mm) c# sỹ KHÔNG. Thông số kỹ thuật. Tối đa. Công suất cắt (mm) cai sỹ 
70201A |5” Dây đồng Ø2.2, dây sắt Ø2.0, dây 6 36 F¿ 70121D 6" dây đồng ®3.0, dây sắt ®2.6, dâythép 6 - 0,21 
thép cứng Ø1.6 cứng ®2.0 
70202A |6” Dây đồng Ø2.6, dây sắt Ø2.4, dây 6 36 9.1 70122D | sốø dây đồng ®4.0, dây sắt ®3.0, dâythép 6 - 0,28 
thép cứng Ø1.8 cứng ®3.0 


Kìm chéo có đòn bẩy cao 


Kìm mũi dài điện tử 


70221D 
70222D 
70223D 
*Thép rèn Cr-Ni 
®Độ cứng cơ thể HRC 42-46° 
®Thiết kế đòn bẩy cao 
®Lưỡi xử lý nhiệt tần số cao 
®Tay cầm TRP 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. Tối đa. Công suất cắt (mm) c3 s 
7021p |5” dây đồng ®3.0, dây sắt ®3.0, dâythép 6 - 0,16 
cứng ®2.3 
7022p |6” dây đồng ®4.0, dây sắt ®4.0, dâythép 6 - 0,21 
cứng ®3.0 
7023p | 7" dây đồng ®4.5, dây sắt ®4.0, dâythép 6 - 0,28 
cứng ®3.0 
Kìm kết hợp đòn bầy cao 
70321D 
70322D 
70323D 
®Thép rèn Cr-Ni 
®Độ cứng cơ thể HRC 42-46° 
®Thiết kế đòn bẩy cao 
*Lưỡi xử lý nhiệt tần số cao 
®Tay cầm TRP. 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. Tối đa. Công suất cắt (mm) c7 sỹ koi 
703244p |6” dây đồng ®4.0, dây sắt ®4.0, dâythép 6 - 0,25 
cứng ®3.0 
7032p | /” dây đồng ®4.5, dây sắt ®4.0, dâythép 6 - 0,27 
cứng ®3.0 
70323D | søm dây đồng ®4.5, dây sắt ®4.0, dâythép 6 - 0,38 
cứng ®3.0 
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*Thép rèn Cr-V 


*®Lưỡi xử lý nhiệt tần số cao 


®Kiểu mũi dài với lò xo 


®Được sử dụng để uốn và cắt điện tử 


KHÔNG. 


Thông số kỹ thuật. 


Tối đa. Công suất cắt (mm) 


70621 


=" 


Dây đồng 02,6 


70622 


6" 


Dây đồng 02,6 


ÁÀ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Kìm cắt điện tử 70635A 


®Lưỡi dao và bề mặt được xử lý bằng công nghệ đánh bóng gương tiên tiến của Nhật Bản, 


giúp việc cắt dễ dàng hơn và bền lâu hơn. 


®Kích thước nhỏ của đầu kìm phù hợp để cắt linh kiện điện tử và không gian 


hẹp. 


® Được làm bằng thép hợp kim Cr-V, thích hợp để cắt các vật liệu dây sắt mềm và dây đồng. 
®Thiết kế cạnh cong có lò xo, dễ sử dụng 


KHÔNG. 


Thông số kỹ thuật. 


Tối đa. Công suất cắt (mm) 


c3 


>4 


70635A 


=n 


dây đồng ®2.0, dây sắt ®1.6 


4 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Kìm mũi cong điện tử 70623 6" 


*Thép rèn Cr-V 
*®Lưỡi xử lý nhiệt tần số cao 
®45°uốn cong đầu mỏng bằng lò xo 
»Rãnh xoắn ốc để tăng lực kẹp 


KHÔNG. 


Thông số kỹ thuật. 


Tối đa. Công suất cắt (mm) 


70623 


6" 


Dây đồng 02,6 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Kìm cắt điện tử 70631 4" 


Kìm cắt phẳng bằng nhựa 


®Thép rèn Cr-V 
»Lưỡi xử lý nhiệt tần số cao 


*Thép rèn Cr-V 

*®Lưỡi xử lý nhiệt tần số cao 
®Đầu mỏng, kiểu lưỡi phẳng có lò xo 
*®Dùng để cắt linh kiện điện tử 


®Kiểu lưỡi cong với lò xo KHÔNG. Thông số kỹ thuật. Tối đa. Công suất cắt (mm) 4 
*® Dùng để cắt linh kiện điện tử : 
70641 5 Nhựa 03.0 6 36 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. Tối đa. Công suất cắt (mm) r7 \sz/ 70642 6" Nhựa 05.0 6 36 
70631 4 Dây đồng (1,8 6 36 4 70643 „ Nhựa 06.0 6 36 
,` Loại trừ khỏi các điêu khoản bảo hành trọn đời. ` Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
«“ .^ kÀ ~ ^ .^ kÃ 
Kìm cắt điện tử 70632 5" Kìm tuốt dây điện tử 70651 6” 
-a--.‹ 4 
'= ma 
~5 “.....: 
`. h 
®Thép rèn Cr-V 
®Lưỡi xử lý nhiệt tần số cao *Thép rèn Cr-V 
®Kiểu lưỡi cong với lò xo *®Lưỡi xử lý nhiệt tần số cao 
*Dùng để cắt linh kiện điện tử ®Ngoài ra chức năng vũ nữ thoát y với lò xo 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. Tối đa. Công suất cắt (mm) c7 sỹ ko\ KHÔNG. Thông số kỹ thuật. Tối đa. Công suất cắt (mm) ci sỹ 
70632 ." Dây đồng (2.0 6 36 14 70651 5" Dây đồng 2,3 6 36 
À Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. À Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
«“ .^ kÀ 4 .^ + 
Kìm cắt điện tử 70633 5" Kìm cắt cạnh điện tử 75101 ESD 5" 
S_ - L : 
®Thép rèn Cr-V ®Tay cầm làm bằng vật liệu chống tĩnh điện cho nơi làm việc chống tĩnh điện 
®Lưỡi xử lý nhiệt tần số cao ®Đường kính dây tối đa cần cắt: Ø1.3mm 
®Đầu mỏng, kiểu lưỡi phẳng có lò xo ®Lưỡi cắt có hình dạng mịn 
*®Dùng để cắt linh kiện điện tử ®Không thích hợp để cắt dây thép hoặc dây sắt 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. Tối đa. Công suất cắt (mm) c? \xz⁄f bo\ KHÔNG. L(mm) Độ dày cơ thể (mm) 2 \szf 
70633 n" Dây đồng (2.0 6 36 5 75101 125 2,5 6 72 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


ÁÀ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Kìm mũi dẹt điện tử 75121 ESD 5" 


l* L 


®Tay cầm làm bằng vật liệu chống tĩnh điện cho nơi làm việc chống tĩnh điện 
®Đường kính dây tối đa cần cắt: Ø1.6mm 

*Mạnh mẽ tiên tiến 

®Không thích hợp để cắt dây thép hoặc dây sắt 


ˆ L 


®Tay cầm làm bằng vật liệu chống tĩnh điện cho nơi làm việc chống tĩnh điện 


KHÔNG. L(mm) Độ dày cơ thể (mm) 


KHÔNG. L(mm) Œ \sz⁄, 


75102 125 3.0 


75121 150 6 72 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Kìm cắt cạnh điện tử 75103 ESD 5" 


ÁÀ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Kìm mũi cong điện tử 75131 ESD 5" 


®Tay cầm làm bằng vật liệu chống tĩnh điện cho nơi làm việc chống tĩnh điện 
*Đường kính dây tối đa cần cắt: Ø1.3mm 

®Lưỡi cắt có hình dáng đẹp với chốt an toàn 

'®Không thích hợp để cắt dây thép hoặc dây sắt 


l* L 


®Tay cầm làm bằng vật liệu chống tĩnh điện cho nơi làm việc chống tĩnh điện 


KHÔNG. L(mm) Độ dày cơ thể (mm) 


KHÔNG. L(mm) 


75103 120 2,5 


75131 145 


72 


ÁÀ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Kìm mũi dài điện tử 75111 ESD 5" 


®Tay cầm làm bằng vật liệu chống tĩnh điện cho nơi làm việc chống tĩnh điện 


KHÔNG. L(mm) 3 t 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Kìm mũi cong điện tử 70611A ESD 5" 


*Thép rèn Cr-Ni 
*®Lưỡi xử lý nhiệt tần số cao 
®Tay cầm TPR thoải mái 


75111 150 6 72 


KHÔNG. 'Thông số kỹ thuật. Tối đa. Công suất cắt (mm) 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
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7061A |5” Dây đồng Ø1.5, dây sắt Ø1.5, dây 


thép cứng Ø1.2 


Kìm mũi dài mini 70612A 5.5" Kìm mũi dẹt mini 70614A 5.5” 


® Thép Cr-Ni dùng cho. 


®Lưỡi xử lý nhiệt tần số cao *Thép rèn Cr-Ni 
®Tay cầm TPR thoải mái *®Lưỡi xử lý nhiệt tần số cao 
*®Tay cầm TPR thoải mái 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. Tối đa. Công suất cắt (mm) c? sỹ 
70612A | Đ,5” Dây đồng Ø1.5, dây sắt Ø1.5, dây 6 36 5.3 bong kmiobis.biere đ sỹ 
thép cứng Ø1.2 70614A | 5,5" 6 36 5,5 
Kìm mũi cong mini 70613A 5.5” Kìm chéo mini 70615A 5" 
— L3 
*Thép rèn Cr-Ni 
*Thép rèn Cr-Ni *®Lưỡi xử lý nhiệt tần số cao 
®Lưỡi xử lý nhiệt tần số cao ®Tay cầm TPR thoải mái 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. Tối đa. Công suất cắt (mm) ci sỹ 
BGIl 2 70615A |5” Dây đồng Ø1.5, dây sắt Ø1.5, dây 6 36 5.3 
thép cứng Ø1.2 


Chất liệu tay cầm được nâng cấp lên 
PP+TPR để tạo sự thoải mái 


Được làm bằng crom-nick- 
thép el cho tuổi thọ lâu 
dài 


® Thân máy được thiết kế cho dây chuyền lắp. 


làm việc cường độ cao và giảm mệt mỏi 


® Dầu chống gỉ nhập khẩu có khả năng 


chống gỉ cao 


Kìm cắt đầu mini 70616A 4.5" 


72503 
72502 
.. 
72501 : 
®Cr-Ni ste Ni L "| 
®Lưỡi xử lý nhiệt tần số cao 
®Tay cầm TPR thoải mái KHÔNG. Thông số kỹ tuuạL (tam) Tối đa. Công suất cắt (mm) c7 z8 
= 72501 6" 150 9 6 72 15,6 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. Tối đa. Công suất cắt (mm) c3 \xz8 
72502 sốg" 200 11 6 36 13 
70616A | 4,5" Dây đồng Ø1.5, dây sắt Ø1.5, dây 6 36 5.1 ` 
thép cứng Ø1.2 72503 10" 250 13 6 36 19,4 
Kìm mũi kim mini 70617A 6" 
®Tay cầm làm bằng vật liệu chống tĩnh điện cho nơi làm việc chống tĩnh điện 
*Thép rèn Cr-Ni 
®Lưỡi xử lý nhiệt tần số cao KHÔNG, L(mm) Đường kính tước dây (mm) (3c f#Ÿ 
®Tay cầm TPR thoải mái 
75141 150 0,8-2,6 6 72 10.9 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. ci \sz/ 75142 150 0,2-0,8 6 72 11:2 
70617A 6" 6 36 5.3 ÁÀ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
4 s W ~ & = ñ 
Kìm cắt ngang nhựa mini 70618A 5 Kìm tuốt dây tự động 91108 6.5 
l L ~| 
®lò rèn thép Cr-Ni . ˆ `. : : : ` si 
Tân sô cao ®Phạm vị tước dây: Dây đơn hoặc cáp dẹt có đường kính từ 0,5 đến 60mm 
*Tay cầm TPR thoải mái *Chú ý: Áp dụng các biện pháp bảo vệ thích hợp cho những người mới sử dụng lần đầu chưa 
chắc chắn về cách điều chỉnh lưỡi cắt vào đúng vị trí để tránh làm hỏng dây lõi (ví dụ như dán 
II vải cao su lên lưỡi cắt). 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. Tối đa. Công suất cắt (mm) c7? s% 
70618A "" Nhựa Ø3.0 6 36 53 KHÔNG. 'Thông số kỹ thuật. c \szÉ ko\ 
Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 91108 6,5" 6 36 10,4 
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Kìm tuốt dây có máy cắt Kìm tuốt dây cáp dòng G 91215 0,2-6mm: 


®Khả năng cắt dây cứng đường kính 1.0mm 

sLỗ tuốt dây chính xác, có thể dễ dàng bọc vỏ mà không làm hỏng lõi bên trong 
của dây điện 

® Dễ dàng cất giữ, tay cầm bằng nhựa thoải mái, dễ sử dụng 

®Sản xuất thép carbon cao tích hợp, không biến dạng 


Phạm vi tước dây: 
Tiêu chuẩn dây Mỹ Khu vực chéo. 


91201 20-30AWG 0,05-0,52mm2 

91202 10-20AWG 0,52-5,26mm 
KHÔNG. 'Thông số kỹ thuật. cai sỹ LoÏ 
91201 6" 12 96 14.6 
91202 ," 12 96 18,5 


Kìm tuốt dây tự động 91212, loại A 


® Được làm bằng nylon + sợi thủy tinh mang lại sự nhẹ nhàng và thoải mái 

*®Lưỡi hình chữ V không làm hỏng lõi dây 

®Thiết bị khóa được cung cấp để tiết kiệm không gian 

®Tích hợp lưỡi cắt bên hông để cắt 2 dây 

®Thiết bị giới hạn được cung cấp để kiểm soát phạm vi tước trong 5-12mm 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. ci sỹ 


91215 0,2-6mm: 6 = 


Kìm tuốt dây cáp dòng G 91217 4-28mm 


®Phạm vi tước: Ø0,5, 1,2, 1,6, 20mm 
®Hàm có khả năng đóng mở tự do, đảm bảo cầm nắm thoải mái. 


KHÔNG. Thông sổ kỹ thuật. Đường kính tước dây (mm) (3 1W 
6 


91212 Túi Ø0,5, 1,2, 1,6, 2 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Kìm tuốt dây tự động 91213, loại B 


f9 5ATA 920 


® Phạm vi tước: Ø1.0, 1.6, 2.0, 2.6, 3.2mm 


®Hàm có khả năng đóng mở tự do, đảm bảo cầm nắm thoải mái. 
®Được làm bằng nylon cho sự nhẹ nhàng và thoải mái 


®Mũi đặc biệt để tước chỉ trong một bước 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. Đường kính tước dây (mm) c? sỹ bo\ 
6 24 9,6 KHÔNG. Thông số kỹ thuật. 3 \z 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 91217 4-28mm 18 - 


91213 Váy Ø1, 1.6, 2, 2.6, 3.2 


91101 Kìm bấm cốt cho thiết bị đầu cuối D-SUB 8” 


91104 Kìm bấm cốt cho thiết bị đầu cuối đồng trục 9" 


®Chốt uốn đầu nối có độ chính xác cao để ấn vừa phải đầu nối vào dây cáp mà không 
làm hỏng đầu nối 
®Được làm bằng thép carbon với tay cầm bằng sợi thủy tinh 
®Cơ chế khóa có thể điều chỉnh được điều khiển dễ dàng bằng cách nhấn/thả tay cầm 
»Phạm vi uốn 
AWG Dung tích 
30-24AWG_ 0,05-0,25mm: 
22-18AWG  0,5-1mm: 


Hình dạng uốn «.c ^^. — 


Hình dạng uốn: đường đồng trục € 


_ 
$ 


. 


h 
L2 


~ 
^ 


®Chốt uốn đầu nối có độ chính xác cao để ấn vừa phải đầu nối vào dây cáp mà không 
làm hỏng đầu nối 

®Được làm bằng thép carbon với tay cầm bằng sợi thủy tinh 

®Cơ chế khóa có thể điều chỉnh được điều khiển dễ dàng bằng cách nhấn/thả tay cầm 

®Phạm vi uốn 
1,72mmz, 2,5mma:, 5,4mma, 6,48mm:, 8,2mmz 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. si t 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. 3 mỹ LoÏ 


91101 số" 6 20 16,7 


91104 9-1/2" 6 20 13.3 


91102 Kìm bấm cốt cho đầu cáp Châu Âu 8” 


91105 Kìm bấm cốt cho thiết bị đầu cuối cách điện 9” 


: L - 


®Chốt uốn đầu nối có độ chính xác cao để ấn vừa phải đầu nối vào dây cáp mà không 
làm hỏng đầu nối 

®Được làm bằng thép carbon với tay cầm bằng sợi thủy tinh 

®Cơ chế khóa có thể điều chỉnh được điều khiển dễ dàng bằng cách nhấn/thả tay cầm 

®Phạm vi uốn 
AWG Dung tích 
22-20ANG __ 0,5-0,75mm: 


Hình dạng uốn ˆ X.”] 


Hình dạng uốn k .”] 


®Chốt uốn đầu nối có độ chính xác cao để ấn vừa phải đầu nối vào dây cáp mà không 
làm hỏng đầu nối 

®Được làm bằng thép carbon với tay cầm bằng sợi thủy tinh 

®Cơ chế khóa có thể điều chỉnh được điều khiển dễ dàng bằng cách nhấn/thả tay cầm 

®Phạm vi uốn 


18-16AWG  1-1,5mm: AWG Dung tích 

16-14AWG  2,5mma 22-18AWG Đỏ 0,5-1,5mma 

1412AWG  4mma 16-14AWG Xanh 1,1-2,5mma 

1210AWG  6mma 12-10AWG Vàng 4-6mma 

KHÔNG. Thông số kỹ thuật. c7 ®% hoi KHÔNG. 'Thông số kỹ thuật. c \s⁄£ ko\ 
91102 số" 6 20 10.3 91105 cà 6 20 13 
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91106 Kìm bấm cốt cho thiết bị đầu cuối không cách điện 10" 


91109 Kìm bấm cốt cho đầu nối viễn thông 9” 


Hình dạng uốn W 


—— 


Lư 7———— 


®Chốt uốn đầu nối có độ chính xác cao để ấn vừa phải đầu nối vào dây cáp mà không 
làm hỏng đầu nối 

® Được làm bằng thép carbon với tay cầm bằng sợi thủy tinh 

®Cơ chế khóa có thể điều chỉnh được điều khiển dễ dàng bằng cách nhấn/thả tay cầm 

®Phạm vi uốn 
AWG Dung tích 


»Chốt uốn đầu nối có độ chính xác cao để ấn vừa phải đầu nối vào dây cáp mà không 
làm hỏng đầu nối 

*®Gấp mép để thuận tiện và tiết kiệm nhân công 

®Được làm bằng thép tấm cho độ chắc chắn mà không bị biến dạng 

®Đầu nối đa dạng từ đầu nối điện thoại đến đầu nối mạng, bao gồm 4P, 6P, 8P 

®Chức năng tuốt và cắt dây 

®Phạm vi uốn: 4P4C, 4P2C, 6P6C, 6P4C, 6P2C, 8P8C, 8P6C, 8P4C, 8P2C 

®Trong quá trình uốn, nếu tay cầm không thể nhả ra do kích thước uốn của đầu nối lớn hoặc dây quá 


n DAÊG 6/571 /3mIT2 chặt, hãy cố gắng kẹp tay cầm chặt hơn hoặc mở bằng tay, đây không phải là vấn đề về chất lượng sản 
14-12AWG 2,5-4mmz 3. 

phẩm. 
10-8AWG 6-8mmz 
7AWG 10mm: 

KHÔNG. Thông số kỹ thuật. L(mm) 4Œ mỹ 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. 3 \szf hoi 91109 9" 230 6 24 14 
91106 10-1/4" 1 20 13 Á Sản phẩm được bảo hành trọn đời của SATA (ngoại trừ sản phẩm tiên tiến nhất) 


91107 Kìm bấm cốt cho thiết bị đầu cuối không cách điện 9" 


91111 Kìm bấm cốt cho đầu nối D-SUB 7.5" 


Hình dạng uốn —< ^^ 


®Chốt uốn đầu nối có độ chính xác cao để ấn vừa phải đầu nối vào dây cáp mà không 
làm hỏng đầu nối 

® Được làm bằng thép carbon với tay cầm bằng sợi thủy tinh 

®Cơ chế khóa có thể điều chỉnh được điều khiển dễ dàng bằng cách nhấn/thả tay cầm 

®Phạm vi uốn 


Hình dạng uốn ch ^^ 


®Kìm bấm đầu nối có độ chính xác cao để ép vừa phải đầu nối vào dây cáp mà không 
làm hỏng đầu nối 

®Được làm bằng thép carbon với tay cầm bằng sợi thủy tinh 

®Cơ chế khóa có thể điều chỉnh được điều khiển dễ dàng bằng cách nhấn/thả tay cầm 

®Thích hợp để uốn chính xác các đầu nối máy tính nhỏ 


AWNG Dung tích »Phạm vi uốn: 

22-18ANG _ 0,5-1mm: AWG Dung tích 

16-14AWG __ 1,5-2,5mm: 30-24AWG _ 0,05-0,25mmz 

12-10AWG _ 4-6mma 22-18AWG _ 0,5-1mm: 

KHÔNG. Thông số kỹ thuật. c7 hsz£ KHÔNG. Thông số kỹ thuật. r7 tỡ ko\ 
91107 9" 6 20 13.1 9111 7,5" 6 36 15,5 
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Kìm bấm cốt cho ống bọc cuối 7,5" 


Kìm bấm cốt cho thiết bị đầu cuối không cách điện 7,5" 


®Kìm bấm đầu nối có độ chính xác cao để ép vừa phải đầu nối vào dây cáp mà không 
làm hỏng đầu nối 


Hình dạng uốn ® X”] 


Hình dạng uốn W 


Ô5ATA ›¡¡: 


h L s 


®Kìm bấm đầu nối có độ chính xác cao để ép vừa phải đầu nối vào dây cáp mà không 
làm hỏng đầu nối 

®Được làm bằng thép carbon với tay cầm bằng sợi thủy tinh 

®Cơ chế khóa có thể điều chỉnh được điều khiển dễ dàng bằng cách nhấn/thả tay cảm 

®Thích hợp để uốn chính xác các đầu nối trần nhỏ 

®Phạm vi uốn: 


® Được làm bằng thép carbon với tay cầm bằng sợi thủy tinh AWG Dung tích 
®Cơ chế khóa có thể điều chỉnh được điều khiển dễ dàng bằng cách nhấn/thả tay cầm 91115 24ANG 0,25mmz 
®Thích hợp để uốn chính xác các đầu nối nhỏ kiểu Châu Âu 16AWG 1,5mm› 
»Phạm vi uốn: 14AWG 2,5mmz 
AWG Dung tích 91116 22-18ANG _ 0,5-1mm: 
91112 26-14ANG 0,14-2,5mm› 16-14AWG 1,5-2,5mm› 
91213 24-10ANG 0,25-6mma 12-10AWG 4-6mmz 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. c7 hsz£ loi KHÔNG. Thông số kỹ thuật. c7 Szế loi 
91112 7,5"(0,14-2,5mm:) 6 36 15,8 91115 7,5"(0,25-2,5mm›) 6 36 15.3 
91113 7,5"(0,25-6mm›) 6 36 15,8 91116 7,5"(0,5-6mm:) 6 36 15,8 


91114 Kìm bấm cốt cho thiết bị đầu cuối cách điện 7,5" 


91117 Kìm bấm cốt dành cho đầu nối loại phích cắm mở 7,5" 


®Kìm bấm đầu nối có độ chính xác cao để ép vừa phải đầu nối vào dây cáp mà không 
làm hỏng đầu nối 

®Được làm bằng thép carbon với tay cầm bằng sợi thủy tinh 

®Cơ chế khóa có thể điều chỉnh được điều khiển dễ dàng bằng cách nhấn/thả tay cầm 

®Thích hợp để uốn chính xác các đầu nối cách điện nhỏ 

»Phạm vi uốn: 
AWG Dung tích 


Hình dạng uốn l ."]) “ 


Hình dạng uốn 4 ^^. 


————L ———¬ 


®Kìm bấm đầu nối có độ chính xác cao để ép vừa phải đầu nối vào dây cáp mà không 
làm hỏng đầu nối 

®Được làm bằng thép carbon với tay cầm bằng sợi thủy tinh 

®Cơ chế khóa có thể điều chỉnh được điều khiển dễ dàng bằng cách nhấn/thả tay cảm 

®Thích hợp để uốn chính xác các đầu nối phích cắm nhỏ 

®Phạm vi uốn: 
AWG Dung tích 


2422AWG 0,25-0,5mmz 22AWG 0,5mmz 

20-16AWG 0,75-1,/5mm: 18AWG 1.0mm: 

14AWG 2,0-2,5mmz 16AWG 1,5mm: 

KHÔNG. Thông số kỹ thuật. c7 ®% hoi KHÔNG. Thông số kỹ thuật. c \sZ£ ko\ 
91114 7,5" 6 36 15,8 91117 7,5" 6 36 15,8 
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91118 Kìm bấm cốt tự điều chỉnh cho ống bọc cuối 7" 


91119 Kìm bấm cốt đa năng dành cho đầu nối viễn thông 8" 


Hình dạng uốn m | 


®Các lỗ uốn đầu cuối có độ chính xác cao, đảm bảo độ chính xác khi uốn 


®Thiết bị bánh cóc tiết kiệm sức lao động, đảm bảo vận hành dễ dàng và gấp mép hiệu quả 

*Tự động điều chỉnh kích thước của đường gấp mép, đảm bảo không xảy ra lỗi gấp mép 
do khuôn ép không khớp và tạo thành hình cột tứ giác sau khi gấp mép 

®Kích thước nhỏ gọn, thao tác đơn giản, có nút điều chỉnh áp suất và nút nhả lực bánh cóc, 
đảm bảo tuổi thọ và hiệu quả sử dụng của sản phẩm 

®Phạm vi uốn: 


®Kìm bấm đầu nối có độ chính xác cao để ép vừa phải đầu nối trên dây cáp 
®Uốn dọc bằng bánh cóc để tiết kiệm nhân công và cải thiện hiệu quả uốn 

®Lò xo tích hợp với tay cầm TPR mềm mại, đơn giản và thanh lịch 

®Có khả năng cắt dây, tuốt dây và uốn dây, tuốt đôi xoắn tròn 


®Phạm vi kết nối từ điện thoại đến kết nối mạng, bao gồm 4P4C, 4P2C, 6P6C, 6P4C, 6P2C, 8P8C, 


8P6C, 8P4C, 8P2C 


®Trong quá trình uốn, nếu tay cầm không thể nhả ra do kích thước uốn của đầu nối lớn hoặc dây quá 
chặt, hãy cố gắng kẹp tay cầm chặt hơn hoặc mở bằng tay, đây không phải là vấn đề về chất lượng sản 


AWG Dung tích phẩm. 
28-7AWNG 0,08-10 2 
"¬ KHÔNG. Thông số kỹ thuật. c lxz8 hoi 
KHÔNG. "Thông số kỹ thuật. 3 Tự hoi 91119 sốa" 6 24 12.1 
91118 v 6 36 17,6 Á Sản phẩm được bảo hành trọn đời của SATA (ngoại trừ sản phẩm tiên tiến nhất) 
9111sA  Kìm bấm cốt lục giác tự điều chỉnh 7" (lục 91121 Kìm bấm cốt cho đầu nối D-SUB 8,5" 


giác) 


Hình dạng uốn Ì ® 


®Thích hợp cho việc uốn thiết bị đầu cuối lục địa 


®Lực uốn cao nhờ truyền lực hiệu quả 
*Nhỏ gọn và nhẹ 
*Độ bám nhỏ 


._Ắ. Š 
® Hình dạng uốn “2® 
| ú 


® Kích thước đường gấp nếp được điều chỉnh tự động theo hình lục giác, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi dây lỗ tròn ®Dung tích: 
®Núm điều chỉnh áp suất được cung cấp để thích ứng với các thiết bị đầu cuối khác nhau AWG Dung tích 
® Dung tích: 27-23AWG 0,1-0,25mmz 
Tiêu chuẩn dây Mỹ piện tích mặt cắt ngang 22-18AWG _ 0,5-1,0mmz 
24-10AWG 0,25-6mmz 16-13AWG _ 1,5-25mm: 
KHÔNG. 'Thông số kỹ thuật. c7 hsz£ ki KHÔNG. Thông số kỹ thuật. r7 tỡ koi 
91118A 7" 6 - - 91121 8,5" 6 36 20 


91126 Kìm bấm cốt cho thiết bị đầu cuối không cách điện 8,5" 


Hình dạng uốn sỶ 


Hình dạng uốn * '”]) 


_~ L = > 
®Lực uốn cao nhờ truyền lực hiệu quả 
®Nhỏ gọn và nhẹ ®Lực uốn cao nhờ truyền lực hiệu quả 
®Độ bám nhỏ ®Nhỏ gọn và nhẹ 
® Dung tích: *Độ bám nhỏ 
AWG Dung tích ®Dung tích: 
23-19AWG  0,25-0,75mmz AWG Dung tích 
18-16AWG _ 1,0-1,5mma 20-18AWG _ 0,5-1,0mmz 
14AWG 2,5mma 16-14AWG _ 1,5-25mm: 
12AWG 4.0mmz 12-10AWG 4.0-6.0mmz 
10AWG 6.0mmz 7AWG 10mm: 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. c7 hxz£ KHÔNG. 'Thông số kỹ thuật. c t 8 
91122 8,5" 6 36 20 91126 85" 6 36 20 


91125 Kìm bấm cốt cho thiết bị đầu cuối cách điện 8,5" 


Hình dạng uốn lÌ ."]) 


91127 Kìm bấm cốt dành cho đầu nối loại phích cắm mở 8,5" 


c] 
Hình dạng uốn ^. 


|~ >| >| 
®Lực uốn cao nhờ truyền lực hiệu quả ®Lực uốn cao nhờ truyền lực hiệu quả 
®Nhỏ gọn và nhẹ *Nhỏ gọn và nhẹ 
*Độ bám nhỏ ®Độ bám nhỏ 
® Dung tích: ®Dung tích: 
AWG Dung tích AWG Dung tích 
20-18AWG Đỏ 0,5-1,0mma 20-18AWG _ 0,5-1,0mmz 
16-14AWG Xanh 1,5-2,5mma 16-14AWG _ 1,5-25mm: 
12-10AWG Vàng 4.0-6.0mma 12-10AWG _ 4.0-6.0mm: 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. c7 ®% hoi KHÔNG. 'Thông số kỹ thuật. c \sZ£ ko\ 
91125 8,5" 6 36 20 91127 8,5" 6 36 20 
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91128 Kìm bấm cốt tự điều chỉnh cho ống bọc cuối 7" Kìm tuốt dây tự động 91132 7.5" 


Hình dạng uốn m | 


5ATA mì =--> 


- L ` 


®PVC-Dây đơn:Ø 0,70/1,35/1,70/2,30/2,70/3,50 mm 
® Dung lượng: 0,25/0,75/1,5/2,5/4/6 mm: 


KHÔNG. L Ứng dụng 3 \sz/ loi 


91132 T3 0,25/0,75/1,5/2,5/4/6mma 6 36 22, 


Kìm bấm cốt cho thiết bị đầu cuối 


*®Tự động điều chỉnh kích thước dây 
®Uốn vuông 4 uốn có răng cưa. Hồ sơ 
® Dung tích: 

AWG Dung tích 

28-5AWG 0,08-16mmz 


Hình dạng uốn W 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. c7 sỹ FoÌ 
91128 sài 6 36 16 


91141 


91142 


91143 


h, L ` 


*®Kìm bấm đầu cực mạnh, ấn vừa phải đầu cuối vào dây mà không làm hỏng đầu 
cuối 

®Với thiết bị bánh cóc, dễ vận hành 

®Vận hành uốn cho thiết bị đầu cuối trần khổ lớn 


®Dung tích: 
Tiêu chuẩn dây Mỹ Diện tích mặt cắt ngang 
91141 22-10AWG 0,5-6MMz 
91142 14-5AWG 2,5-16MM¿ 
®Điều chỉnh hoàn toàn tự động cho tất cả các dây dẫn rắn, nhiều sợi và sợi mịn có lớp cách điện PVC và 91143 7-2ANG 10-35MM: 
một số lớp cách điện đặc biệt 
® Dung tích: 0,03-10,0 mmz KHÔNG. Thông số kỹ thuật. L c3? sỹ lo\ 
®Máy cắt cáp bên trong 
91141 0,5-6MMa „” 6 - - 
KHÔNG. Thông sổ kỹ thuật. Ứng dụng #3 ko\ 91142 2,5-16MM› TP. 6 - + 
91131 7,5" 0,03-10,0 mmz 6 36 10 91143 10-35MM: 13" 6 


Kìm bấm cốt lục địa tiết kiệm năng lượng 


Kìm bấm cốt trần tiết kiệm năng lượng 


“ L 


91151 cho các nhà ga lục địa nhỏ 


„| - L N 


91152 cho các nhà ga lục địa 


®Cơ chế tiết kiệm lao động lệch tâm để dễ dàng gấp mép 


®Núm điều chỉnh áp suất được cung cấp để thích ứng với các thiết bị đầu cuối khác nhau 


Hình dạng uốn ˆ '”] 


Hình dạng uốn 


L1 


- L . L ~ 


91155 Thích hợp cho các thiết bị đầu cuối trần nhỏ 91156 Thích hợp cho thiết bị đầu cuối trần 


®Dung tích: 
Tiêu chuẩn dây Mỹ Diện tích mặt cắt ngang 
91151 24-19ANG 0,25-0,75MMa ®Cơ chế tiết kiệm lao động lệch tâm để dễ dàng gấp mép 
18-16AWG 1-1,5 triệu: ®Núm điều chỉnh áp suất được cung cấp để thích ứng với các thiết bị đầu cuối khác nhau 
14AWG 2,5 triệuz ®Dung tích: 
12AWG 4mmz: Tiêu chuẩn dây Mỹ Diện tích mặt cắt ngang 
TDAWG 6 triệu: 91155 22-16AWG 0,5-1,5MM¿ 
91152 24-19AWG 0,25-0,75MMz 14AWG 2,5 triệua 
18-16AWG 1-1,5 triệu: 12-10AWG 4-6MMa 
14AWG 2,5 triệu 91156 22-18AWG 0,5-1 triệu: 
12AWG 4mm: 16-14AWG 1,5-2,5 triệuz 
T10AWG 6 triệu: 12-10AW6 4-6MM¿ 
7AWG 10 triệu: 7AWNG 10 triệu: 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. L hsz£ KHÔNG. 'Thông số kỹ thuật. L c7 zÉ 
91151 0,25-6MM: 6,8" 6 - - 91155 0,5-6MMz 6,8" 6 - - 
91152 0,25-10MM› số" 6 - - 91156 0,5-10MM2 số" 6 - - 


Kìm bấm cốt cách điện tiết kiệm năng lượng 


Kìm tháo bu lông trượt 70501 


Hình dạng uốn h ."]) 


h - L ' 


l« L 


91153 Thích hợp cho các thiết bị đầu cuối cách 


điện nhỏ 


91154 Thích hợp cho các thiết bị đầu cuối cách điện 


®Cơ chế tiết kiệm lao động lệch tâm để dễ dàng gấp mép 


®Núm điều chỉnh áp suất được cung cấp để thích ứng với các thiết bị đầu cuối khác nhau 


®Dung tích: 

Tiêu chuẩn dây Mỹ Diện tích mặt cắt ngang 
91153 24-16AWG 0,25-1,5MM: 

16-14AWG 1,5-2,5 triệu2 
91154 22-16AWG 0,5-1,5MM¿ 

16-14AWG 1,5-2,5 triệu2 

12-10AWG 4-6MMz2 s ¬ đc bu, ¬ : - 3... 

®Hình dạng đầu và hình dạng răng được thiết kế đặc biệt để kẹp và tháo bu lông bị gỉ hoặc trượt 
= ® Được làm bằng Cr-V cho độ chắc chắn và tuổi thọ cao 

KHÔNG. Thông số kỹ thuật. L c? z8 
91153 0,25-2,5MMz 6,8" 6 - - KHÔNG, Thông số kỹ thuật. Công suất kẹp (3 1% Lo\ 
91154 0,5-6MMz sốgt - - 70501 cái M2-M6 6 36 6,4 


Kìm bấm cốt đầu cắm tiết kiệm năng lượng Kìm khớp trượt 


Hình dạng uốn 


^^. 


91157 
Thích hợp cho các đầu 
cắm nhỏ (28B) 


*Thép rèn Cr-Ni 
®Tay cầm dập nổi 


91158 
Thích hợp cho các đầu KHÔNG. Thông số kỹ thuật. c? tự LoÌ 
cắm nhỏ (48B) " 
70521 6 6 36 9 
70522 số" 6 36 10 


Kìm nối rãnh 


91159 


Thích hợp cho các thiết bị đầu cuối cầm 


® Cơ chế tiết kiệm lao động lệch tâm để dễ dàng gấp mép 


®Núm điều chỉnh áp suất được cung cấp để thích ứng với các thiết bị đầu cuối khác nhau 


® Dung tích: 

Tiêu chuẩn dây Mỹ Diện tích mặt cắt ngang 
91157 24-22AWG 0,25-0,5MM¿z 

24-18AWG 0,25-1MM: 
91158 22-18AWG 0,5-1 triệuz 

18-16AWG 1-1,5 triệu: 
91159 22ANG 0,5 triệu› 

D PB Áp J5 WING ®Hàm thẳng A6 và thân được rèn từ thép hợp kim CR-V 

14AWG 2,5 triệua 

12-10AWG 4-6MMz = 

KHÔNG. Thông số kỹ thuật. Đường kính ống áp dụng (mm) si sỹ 

KHÔNG. Thông số kỹ thuật. L r7 sỹ 70411 số B" 4-31 6 60 19.3 
91157 0,25-1MM: 6,8" 6 - 70412 10" 5-45 3 24 12.2 
91158 0,5-1,5MM2 6,8" 6 - 70413 12" 5-54 3 24 16,9 
91159 0,25-6MM: sốg" 6 - 70414 16" 10-92 3 18 26,9 


Kìm khớp trượt 


09251 5Pc. Bộ kìm kẹp vòng chuyển đổi 


®Hàm cong đôi và được rèn từ thép hợp kim Cr-V 


®Kìm bấm vòng 1 cái 
®2 đầu thẳng (1.2, 1.4) 


®M ấp độ 2pc (45°90° 
KHÔNG. Thông số kỹ tuạL (mm) Đường kính ống áp dụng(mm) 4+3 s% Zã lẹo cấp độ 2pc ( ) 
70511 6" 159 5-30 6 60 12.8 KHÔNG. c? sỹ ho\ 
70512 số" 294 6-36 48 17,5 09251 6 48 15,7 


Kìm vòng ngoài 72001 7", đầu thẳng 72005 Kìm vòng kẹp bên trong 7", đầu cong 


: 


*Thép rèn Cr-V ®Thép rèn Cr-V 
KHÔNG. Thông số kỹ thuậk(mm) Kích thước đầu tip(mm), Phạm vi vòng chụp c3 z8 KHÔNG. Thông số kỹ thuậk(mm) Kích thước đầu tip(mm), Phạm vi vòng chụp c Sỹ 
(mm) (mm) 
72001 M” 175 Ø1.7+/-0.2 19-60 6 36 7,8 72005 WC 175 Ø1.7+/-0.2 19-60 6 36 6,8 
72002 Kìm vòng ngoài 7", đầu cong Kìm vòng ngoài, đầu thẳng 


®Thép rèn Cr-V 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật(mm) Kích thước đầu tip(mm). Phạm vi vòng chụp c7 h¬zÊ 
b (mm) 
*Thép rèn Cr-V 72011 PB" 125 Ø1,30—0,3 22-10 6 36 6.1 
KHÔNG. Thông số kỹ thuậk(mm) Kích thước đầu tip(mm) Phạm vi vòng chụp c7 sỹ Lo\ Kiolkd z C kiể se bBEk: Kao là bà» kêu 
(mm) 72013 9" 225 Ø2,30—0,35 40-100 6 36 12.8 
72002 tài 175 Ø1.7+/-0.2 19-60 6 36 7,7 72014 HỆ 325 Ø3,20—0,35 85-140 6 24 13.2 


Kìm vòng ngoài, đầu cong 


*Thép rèn Cr-V 


KHÔNG. 'Thông số kỹ thuật(mm) Kích thước đầu tip(mm). Phạm vi vòng chụp 37 s 
(mm) 
*®Thép rèn Cr-V 72021 Phi 125 Ø1,30—0,3 22-10 6 36 6.2 
Vài 175 Ø1,80—0,3 19-60 6 36 tộy, 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật(mm) Kích thước đầu tip(mm). Phạm vi vòng chụp r7 tữ loÏ ke ai 
(mm) 72023 9Ð. 225 Ø2,30—0,35 40-100 6 346 12.8 
72004 VẢ 175 Ø1.7+/-0.2 19-60 6 36 6,8 72024 13" 325 Ø3,20—0,35 85-140 6 24 13.6 
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Kìm vòng kẹp bên trong, đầu thẳng Kìm vòng kẹp bên trong 13", đầu cong 


U, 
C2 


“ —. 
—— êm 


® 


»Thép rèn Cr-V là L " _ L N 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật(mm) Kích thước đầu tip(mm). Phạm vi vòng chụp c7 sỹ 
(mm) *Thép rèn Cr-V 
02 5 125 Ø1,58—05 bước 6 36 3.6 KHÔNG. Thông số kỹ thuậH(mm) Kích thước đầu tip(mm) Phạm vi vòng chụp cai sỹ 
72032 Tái 175 Ø1,80—0,3 19-60 6 36 6,8 (mm) 
72033 9" 225 Ø2,30—0,35 40-100 6 36 11.8 72044 13" 325 Ø3,20—0,35 85-140 6 24 12,5 
Kìm vòng kẹp bên trong 13", đầu thẳng Kìm vòng kẹp ngoài dòng G, đầu thắng 


® øB_ I 
—— *Được rèn và tạo hình từ vật liệu Cr-V có độ bền cao hơn 

®Thiết kế đầu tip đặc biệt với lực kẹp cao hơn 

®Bề mặt chống gỉ với lớp sơn đen chất lượng cao 

KHÔNG. Thông số kỹ tường kính đầu — chiều dài mẹo Ảnh chụp áp dụng c7 hsz£ ko\ 


Ø(mm) (mm) Phạm vi vòng D (mm) 
“ L " z0 |5" 0,9 12 3-10 6 120 16 
*Thép rèn Cr-V 73011 s" 1.3 1,5 10-25 6 120 16 
" 1.8 - 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật(mm) Kích thước đầu tip(mm). Phạm vi vòng chụp c7 sỹ kEsb va kGG¿c ỹ g5 k. 
(mm) 73013 ch 2.3 3,5 40-100 6 60 17 
72034 13" 325 Ø3,20—0,35 85-140 6 24 12,5 73014 18 322 4,5 85-140 6 60 28,5 
Kìm vòng kẹp bên trong, đầu cong Kìm vòng kẹp ngoài dòng G, đầu cong 
>, SÉI 
u, `: 


P7 _ 
5” « š ®Được rèn và tạo hình từ vật liệu Cr-V có độ bền cao hơn 
®Thiết kế đầu tip đặc biệt với lực kẹp cao hơn 
®Bề mặt chống gỉ với lớp sơn đen chất lượng cao 


L KHÔNG. Thông số kỹ tRuzờng kính đầu __ Chiều dài mẹo Ảnh chụp áp dụng #3 sỹ 
*Thép rèn Cr-V l "Ì Ø(mm) (mm) Phạm vi vòng D (mm) 
73020 “» 0,9 1,2 3-10 6 120 16 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật(mm) Kích thước đầu tip(mm). Phạm vi vòng chụp c7 sỹ Lo{ 
(mm) 73021 .” 15 1,5 10-25 6 120 16 
72041 =h 125 Ø1,30—0,3 22-10 6 36 5,4 73022 Ỷ 1.8 2,5 19-60 6 60 13 
72042 Ỷ? 175 Ø1,80—0,3 19-60 6 36 6,9 73023 9" 23 3,5 40-100 6 60 16,5 
72043 g" 225 Ø2,30—0,35 40-100 6 36 11.9 73024 13" 3.2 4,5 85-140 6 60 28 
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Kìm vòng kẹp bên trong dòng G, đầu thắng Kìm khóa, hàm cong 


®Được rèn và tạo hình từ vật liệu Cr-V có độ bền cao hơn 


®Thiết kế đầu tip đặc biệt với lực kẹp cao hơn 
®Bề mặt chống gỉ với lớp sơn đen chất lượng cao 


®Hàm làm bằng Cr-Mo cho độ dẻo dai cao 


KHÔNG. Thông số kỹ tường kính đầu _ chiều dài mẹo Ảnh chụp áp dụng cŒ? \sz8 hoi *Thân làm bằng thép hợp kim cao không bị biến dạng 
Ø(mm) (mm) Phạm vi vòng D (mm) ®Núm điều chỉnh trục vít, tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều chỉnh kích thước kẹp 
*®Hàm tròn có khả năng cắt 
73030 bM 0,9 1.2 8-13 6 120 16 
73031 n" 1.3 1,5 25-12 6 120 16 KHÔNG. Thông sốxỹ „uạL(nm) Độ mở tối đa(mm) c3 sỹ 
73032 Tái 1.8 2,5 19-60 6 120 24 71101 $ 144 37 6 24 54 
73033 9" 23 ác, 40-100 6 60 17 71102 ” 186 51 6 36 14 
73034 15" 3/2 4,5 85-140 6 60 28 71103 10" 244 63 6 36 20.6 
Kìm vòng kẹp bên trong dòng G, đầu cong Kìm khóa nhả nhanh, hàm cong 
(r- | 
®Được rèn và tạo hình từ vật liệu Cr-V có độ bền cao hơn 
®Thiết kế đầu tip đặc biệt với lực kẹp cao hơn 
®Bêề mặt chống gỉ với lớp sơn đen chất lượng cao 
KHÔNG. Thông số kỹ tường kính đầu chiều dài mẹo Ảnh chụp áp dụng cự? sỹ ko\ l L si 
Ø(mm) (mm) Phạm vi vòng D (mm) 
73040 3 0,9 1.2 8-13 6 60 8,5 
73041 m 1.3 1,5 25-12 6 60 8,5 KHÔNG, Thông số kỹ nuaL(m) Độ mở tối đa(mm) (37 T1 Lo\ 
73042 „ 1.8 25 19-60 6 60 13 71105 =3 144,3 37 6 72 18,5 
73043 g" 2.3 kEáci 40-100 6 60 17 71106 ” 186 51 6 48 22.1 
73044 13 3.2 4,5 85-140 6 60 28 71107 10" 226 63 6 36 24,6 


Kìm khóa, hàm thẳng 


®Hàm làm bằng Cr-Mo cho độ dẻo dai cao 
®Thân làm bằng thép hợp kim cao không bị biến dạng 


®Núm điều chỉnh trục vít, tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều chỉnh kích thước kẹp 
*®Hàm tròn có khả năng cắt 


KHÔNG. Thông sốxỹ huạL(rm) Độ mở tối đa(mm) c? sỹ ko\ KHÔNG. Thông số kỹ nuạL(rmtm) Độ mở tối đa(mm) cự? % Lo\ 
71001 .” 190 Bì 6 48 22,5 71202 MỆT 185 51 6 24 10.8 
71002 10" 220 63 6 36 24.8 71203 10" 224 57 6 36 21,5 


Kìm khóa mũi dài Kìm khóa nhả nhanh mũi dài 


* Phát hành nhanh 


®Hàm làm bằng Cr-Mo cho độ dẻo dai cao ®Hàm làm bằng Cr-Mo cho độ dẻo dai cao 
®Thân làm bằng thép hợp kim cao không bị biến dạng ®Thân làm bằng thép hợp kim cao không bị biến dạng 
'®Núm điều chỉnh trục vít, tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều chỉnh kích thước kẹp. ®Cơ chế nhả bằng một tay không có thiết bị kích hoạt thông thường của vise truyền thống để vận hành dễ dàng 
® Hàm tròn có khả năng cắt hơn 
®Tay cầm hai tông màu chống trượt và chống kẹp giúp thoải mái và giảm mệt mỏi 
KHÔNG. Thang số kÿthuạL (mm) Cắt tối đa Tối đa c? \xz⁄f bo\ 
Độ mở cạnh(mm) mở (mm) KHÔNG. mông sốkytuạL(mam) Độ mở tối đa(mm) c2i sỹ 
71301 G“ 169 7 62 6 24 5,7 71305 g 187 62 6 72 20,4 
71302 g. 225 23 86 6 12 5,8 71306 # 230 86 6 36 18.1 
Z kả ^ » Z „” ` ~ 
Kìm khóa nhả nhanh, hàm thăng Kìm khóa 71401 9”, hàm chữ U 
* Phát hành nhanh 
®Hàm làm bằng Cr-Mo cho độ dẻo dai cao 
®Thân làm bằng thép hợp kim cao không bị biến dạng 
®Cơ chế nhả bằng một tay không cần thiết bị kích hoạt thông thường của vise truyền thống để dễ dàng hơn NT. Ầ „ S 3n 
®Hàm làm bằng thép carbon cho độ bền cao. 
®Thân làm bằng thép hợp kim cao không bị biến dạng 
®Núm điều chỉnh trục vít, tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều chỉnh kích thước kẹp 
437 SỨ ^ca Thun Ha: = 
KHÔNG. Tháng số kỹ huạ (mm) Độ sâu (mm) Độ mở tối đa +3 hxs8 
(mm) 
71401 % 204 70 62 6 12 8.1 


Hiệu quả và an toàn “ 
+ Cơ chế phát hành được cung Z2 

tránh thiệt hại hiệu quả do hoạt 
động sai - 


: - z .ư. “.x 7⁄2 
= * Hàm và thân hàm tích hợp để tránh. ãy xương hoặc trượt hiệu quả 
* Nhiều mô-men xoắn tác dụng trực tiếp lên phôi mà không cần người dùng 
tạo thêm áp lực thông qua nguyên lý hoạt động của hàm và răng 


Kìm khóa 71501 8", Hàm rộng 


®Hàm làm bằng thép carbon cho độ bền cao 
®Thân làm bằng thép hợp kim cao không bị biến dạng 


'*®Núm điều chỉnh trục vít, tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều chỉnh kích thước kẹp 


KHÔNG. Thông số kỹ thuậL(Ẫm) Chiều rộng đầu kìm Độ mở tối đa c3 z8 
(mm) (mm) 
71501 sốã" 232 78,5 52 6 12 7.3 


71601 Kìm khóa 11”, hàm chữ C 


®Hàm làm bằng thép carbon cho độ bền cao 
®Thân làm bằng thép hợp kim cao không bị biến dạng 


®Núm điều chỉnh trục vít, tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều chỉnh kích thước kẹp. 


KHÔNG. Thông số kỹ tuạL (mm) Độ sâu(mm) Độ mở tối đa c7 sỹ Lo\ 
(mm) 

71601 11“ 273 78 98 6 12 10,4 

Kìm khóa 71701 19”, Kẹp xích 
|~ L ~ 

®Hàm làm bằng thép carbon cho độ bền cao 
®Thân làm bằng thép hợp kim cao không bị biến dạng 
®Núm điều chỉnh trục vít, tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều chỉnh kích thước kẹp. 

KHÔNG. Thông số kỹ thuậL (mm) Chiều dài chuỗi (mm) c7 sỹ 

71701 19" 714 485 6 12 9,9 
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Đoạn hàng không 4 5b = 


156-158 
".. 161 
Lưỡi cưa tròn 163-165 
158 
-—. Máy cắt cáp 159-160 
Cưa và lưỡi cưa 169-171 
Máy cắt hộp 171-178 
178-182 
182-186 
187 
Công cụ gỡ lỗi 187-190 


Nhã 


190 
: vào bộ chuyển đổi X 90 
Bộ nhấn và chết 191-1 92 


192-193 
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93101A Hàng Không Cắt 10", Cắt Bên Trái 


Công cụ cắt 


Máy cắt bu lông hạng nặng 


93501A 
93505A 
®Phù hợp chính xác, đảm bảo không bị lệch trong quá trình cắt 
'®Thiết kế vòng tròn an toàn và tay cầm bằng nhựa lớn, dễ cầm nắm 
®Tối đa. khả năng cắt: tấm thép cán nguội 1,2MM hoặc tấm thép không gỉ 0,7MM 
®Được làm bằng thép crom-vanadi. Cổng cắt được xử lý dập tắt đặc biệt, giúp đường cắt ®Tay cầm chống trượt hai màu 
mịn hơn và không bị nứt *®Lưỡi được rèn bằng thép Cr-V 
®Làm nguội tần số cao cho khả năng cắt cạnh 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. Sắt cán nguội Thép không gỉ cŒ? t bo\ . - . E _ 
tấm (mm) tấm (mm) KHÔNG. menassyKhả năng cắt Khảnăngcắt — Lưỡi (37 f#  Kð 
: cho lượng carbon thấp cho carbon trung bình phụ tùng 
93101A 10 1.2 0,8 : 6 0,37 thép (Ømm) thép (Ømm) tin 
"` Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 93501A giảt Ø3,5 Ø317 /⁄ 1 6 0,29 
9302A |12" (Ø5 Ø4 P93502A-01 1 4 0,82 
935034A |14" Ø7 Ø5 P93503A-01 1 4 0,97 
¬ z $ . & 3z 
93102A Hàng Không Cắt 10”, Cắt Bên Phải 9350 |18" Ø8 Ø6 Big 1 4A 1,55 
930A |24" Ø10 Ø8 P93505A-01 1 4 2,5 
9306A |30" (Ø13 Ø10 P93506A-01 1 4 3,95 
930A |36" (Ø16 Ø12 P93507A-01 1 4 5,5 
93s08A |42" @Ø19 Ø14 P93508A-01 1 2 7,95 
9309A |48" (@Ø22 Ø16 P93509A-01 1 2 9,65 


®Có sẵn ở dạng cắt thằng hoặc phải 
®Lưỡi cắt có răng cưa tránh trơn trượt khi cắt 
®Tay cầm TPR tạo cảm giác thoải mái khi cầm nắm 


® Lưỡi Cr-Mo được rèn và cứng để có tuổi thọ sử dụng lâu dài 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Kéo chống trượt 93121 8" 


*Khả năng cắt tối đa: tấm sắt cán nguội 1,2mm hoặc tấm inox 0,8mm 


KHÔNG. 'Thông số kỹ thuật. Sắt cán nguội Thép không gỉ c7 sỹ ko\ 
tấm (mm) tấm (mm) 
93102A | 1Ú” 1.2 0,8 - 6 
"` Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
Cắt hàng không, cắt thằng 
93103A 
93104A 


®Có sẵn ở dạng cắt thẳng, trái hoặc phải 
®Tay cầm TPR tạo cảm giác thoải mái khi cầm nắm 
*®Lưỡi cắt có răng cưa tránh trơn trượt khi cắt 


® Lưỡi Cr-Mo được rèn và cứng để có tuổi thọ sử dụng lâu dài 


thích hợp cho các loại vải có độ bền cao và độ bền cao như Kevlar 
®Lưỡi dao có răng cưa, sắc bén và có thể chống trượt 
®Thiết kế lưỡi dày và dài có thể tiết kiệm nhân công và ngăn ngừa biến dạng trong quá trình 
cắt 


® Quá trình mạ bề mặt giúp cải thiện khả năng chống mài mòn và kéo dài tuổi thọ sản phẩm 


*Khả năng cắt tối đa: tấm sắt cán nguội 1,2mm hoặc tấm inox 0,8mm 


Phạm vi ứng dụng: 


®Vải Kevlar, dây đồng, da, bìa cứng, tấm nhựa và tấm nhôm mỏng, dây mềm 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. Sắt cán nguội Thép không gỉ c7? s dưới 1mm 

tấm (mm) tấm (mm) 
93103A | 10” 1.2 0,8 - 6 0,38 KHÔNG, r? sỹ 
93104A | TÔ” 1.2 0,8 - 6 0,45 93121 10 40 số 8 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
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Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Kéo thép không gỉ 93122 7" 


Kéo điện đa năng 93125A 


®Lưỡi dao được làm bằng thép không gỉ cao cấp, phù hợp với nhiều môi trường khác nhau như gia 


đình, văn phòng, nhà xưởng, v.v. 


®Tay cầm được làm bằng hợp kim kẽm, thiết kế tay cầm bền và mở rộng để có thể sử dụng lâu 


dài. 
®Thiết kế lưỡi dài hơn có thể tiết kiệm công sức trong quá trình cắt. 
Phạm vi ứng dụng: 
» Dây đồng, da, bìa cứng, tấm nhựa và tấm nhôm mỏng 


®Lưỡi dao có răng cưa, sắc bén và có thể chống trượt 
»®Cổng cắt đặc biệt, thích hợp cho mọi loại cắt dây 


®Độ cứng lên đến HRC55+3 


KHÔNG. ®Œ# l⁄4 


KHÔNG. 


LxWxH (mm) 


93122 15 96 


20 


93125A 


150x80x18 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Kéo đa năng 93123 


ÁÀ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Mẫu thằng của Tinner's Snips 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật mm — Sắt cắn nguội Thép không gỉ c2i hxzÊ 
Tấm (mm) Tấm (mm) 

WnulybuikAn212910nk: AdlactbgiekE-dl0iflÐSRIEEHAI s0 ATM" 93302 luc 205 0,61 041 số8 48 
Lưỡi cắt có thiết kế răng chống trượt giúp tránh bị trượt trong quá trình cắt 

®Tay cầm bằng hợp kim nhôm, cắt mạnh hơn 93303 10" 270 0,78 0,45 36 

®Chống gỉ tổng thể, thích hợp với môi trường ẩm ướt 

93304 12" 331 0,91 0,63 6 24 

KHÔNG. LxWxH (mm) c? tự 93305 14' 360 1.2 0,7 6 24 

93123 200x85x12 - - 0,14 93306 16" 415 1.6 1 - 10 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


ÁÀ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Đoạn thẳng 


Cắt nhọn 


| 


®Thân rèn cho sức mạnh tốt 
®Lưỡi dao được gia công tinh xảo để cắt mịn 


*®Lưỡi nhọn để cắt dây cong thẳng, sang trái và sang phải 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật mm) — Sắt cắn nguội Thép không gỉ (37 W# ®Thân rèn cho sức mạnh tốt 
Tấm (mm) Tấm (mm) ®Lưỡi cắt được gia công tinh xảo cho hiệu suất cắt ổn định 
” 183 0,6 0,36 - 36 š 
ca: KHÔNG. Thông số kỹ thuật.Lmm) — Sắt Cán nguội Thép không gỉ cự? % koi 
93213 10” 260 0,7 0,45 - 24 Tấm (mm) Tấm (mm) 
93216 12" 312 0,9 0,7 - 24 93215 10" 263 0,6 0,45 - 24 - 
93219 16" 420,91,5 1.2 - 16 93218 12" 325,60,7 0,6 - 24 - 
"` Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. A Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
93214 Cắt Cong 10” Máy cắt dây cáp 93601 8” 
|~ 
®Tay cầm offset để giữ tay cầm phía trên vật liệu cắt để đảm bảo an toàn 
®Thân rèn cho sức mạnh tốt ®Lưỡi làm bằng Cr-V 
®Lưỡi dao được gia công tinh xảo để cắt mịn ®Có khả năng cắt dây đơn hoặc nhiều dây, dây thép lò xo, dây cáp,.. 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật mm) — Sắt cắn nguội Thép không gỉ c7 sỹ KHÔNG. L(mm) Tối đa. Công suất cắt (mm) c7 hsz£ 
Tất Tất 
EHIHIN) Smimi) 93601 190 Dây cáp Ø5 6 36 14 
93214 10" 285,70,7 0,45 - 24 


Dây thép lò xo Ø1.6 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


15/ 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Mẫu thẳng của Tinner's Snips 93473 Dao tuốt dây, lưỡi thằng 


L  “5ummmE. 


Lò xo có thể thu vào để dễ dàng cất giữ 


- L - 


®Với vít chống trượt có thể chống trượt trong quá trình cắt 

® Bắn nổ trên toàn bộ bề mặt để có vẻ ngoài thẩm mỹ 

®Lưỡi cắt được làm cứng bằng cách làm nguội tần số cao giúp cắt mịn 
®Toàn bộ sản phẩm đã được xử lý nhiệt nên có độ bền cao 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. L(mm) c7 s 
93201 số §" 205 6 48 0,4 ®Lưỡi dao siêu hoàn thiện sắc bén và bền bỉ 
®Dùng để bàn giao dây, cáp trong ngành điện lực và các ngành liên quan 

93202 10" 255 6 36 0,5 

93203 12" 305 6 24 0,8 KHÔNG. cữ? z4 

93204 14" 355 5 20 1 93473 10 40 Đ./ 
A Loại trừ khỏi các điêu khoản bảo hành trọn đời. A Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
93603 Máy cắt dây cáp 24" 93474 Dao tuốt dây, lưỡi cong 


®Lưỡi làm bằng Cr-V ®Lưỡi dao siêu hoàn thiện sắc bén và bền bỉ 
®Có khả năng cắt một hoặc nhiều dây cáp và dây cáp *®Bao gồm lưỡi cắt hình liềm, có dẫn hướng trượt trên đầu cắt mà không làm hỏng lõi cáp. 
®Tay cầm làm bằng hợp kim nhôm nhẹ và bền 


*®Dùng để bàn giao dây, cáp trong ngành điện lực và các ngành liên quan 


KHÔNG. L(mm) Tối đa. Công suất cắt (mm) cai sỹ 
93603  |625 Dây cáp Ø12mm 1 4 10 bÉ Shi Eui KÁ 
Cáp 150mm: 93474 10 40 5,9 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. ÁÀ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


qÑ Kéo thợ điện 93105 7" 93107 Kéo thợ điện, lưỡi cong 7" 


®Lưỡi dao có răng cưa, sắc bén và có thể chống trượt 
®Có rãnh chống trượt đặc biệt giúp cắt dây dễ dàng 

®Độ cứng lên tới HRC55+/-3 

®Được thiết kế với lưỡi cắt nhỏ để cắt các vật cứng 
®Với lò xo tự căng, sử dụng dễ dàng hơn nhiều 

®Khớp bắt vít có thể điều chỉnh để bảo trì dễ dàng 


Phạm vi ứng dụng: ®Lưỡi dao được gia công chính xác, sắc bén và bền bỉ 
sCáp đồng 4 dây, dây câu ®Tay cầm tiện dụng hai tông màu giúp chống trượt và thoải mái 
»©0,5mm Dây mềm sau *®Lưỡi cắt góc nhỏ để cắt vật cứng 
*Da, bìa cứng, tấm nhựa, tấm nhôm mỏng ®Lò xo tự căng để vận hành thuận tiện 
®Không sử dụng nó để cắt dây thép. ®Khớp bắt vít có thể điều chỉnh để bảo trì dễ dàng 
KHÔNG. c2? từ loi KHÔNG. c7 t 
93105 10 40 7,8 93107 10 40 8.2 
"` Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. A Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
93106 Kéo thợ điện 8" Máy cắt cáp đồng trục 93108 Electricians 7" 


®Lưỡi dao siêu chính xác, sắc bén và bền 
®nhôm đồng 10mm 

®Độ cứng lên tới HRC55+/-3 

®Với lò xo tự căng, sử dụng dễ dàng hơn nhiều 
®Khớp bắt vít có thể điều chỉnh để bảo trì dễ dàng 


®Lưỡi dao được gia công chính xác, sắc bén và bền bỉ 
®Tay cầm tiện dụng hai tông màu giúp chống trượt và thoải mái 
*Lưỡi cắt góc nhỏ để cắt vật cứng 


®Lò xo tự căng để vận hành thuận tiện Phạm vi ứng dụng: 
®Khớp bắt vít có thể điều chỉnh để bảo trì dễ dàng *Khả năng cắt: Cáp đồng-alumi Mas ®10mm 
KHÔNG. c? tữ KHÔNG. r7 \sz⁄? 
93106 10 40 8.2 93108 10 40 7,9 
"` Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. À Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
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Máy cắt cáp hạng nặng 93109 7" 


®Lưỡi dao siêu chính xác, sắc bén và bền 
®nhôm đồng 10mm 

®Độ cứng lên tới HRC55+/-3 

®Với lò xo tự căng, sử dụng dễ dàng hơn nhiều 
®Khớp bắt vít có thể điều chỉnh để bảo trì dễ dàng 


Phạm vi ứng dụng: 
*®Khả năng cắt: Cáp đồng-alumi Mas ®10mm 


®Kéo dài lưỡi cắt, cắt tiết kiệm nhân công hơn 
*®Tay cầm đối xứng, thuận tiện sử dụng cả tay phải và tay trái 


KHÔNG. #3 mỹ 


93109 10 40 82 


93127 4 24 5 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Máy cắt chéo 93110 Electricians 7" 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


'© 


®Với lưỡi dao siêu sắc và bền 
®Thích hợp cho việc vận hành nhà máy điện tử 
®Lò xo tự co giãn, sử dụng thuận tiện hơn 


Phạm vi ứng dụng: 

®cáp đồng 4 dây 

»©0,5mm Dây mềm sau 
®Vòi nhựa 

'®Không sử dụng nó để cắt dây thép. 


—⁄> 


»Lưỡi mạ titan dày để cắt nặng 
®Tay cầm offset giữ tay cầm phía trên vật liệu cần cắt để đảm bảo an toàn 


®Tay cầm bọc cao su tạo cảm giác thoải mái 


KHôNG. 3 tØ 


KHôNG. 3 l4 jã 


93110 10 40 7.4 


93128 4 24 7.1 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


93126 Kéo hạng nặng có tay cầm cao su 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


®Lưỡi mạ titan dày để cắt nặng 


*®dày lên ®Lò xo giấu kín giúp vận hành dễ dàng và tránh bị kẹt 
sGiẫu ®Tay cầm kim loại xuyên qua cho độ bền cao 
®co cao su ®Tay cầm bọc cao su mở rộng tạo cảm giác thoải mái 
KHÔNG. c7 t KHÔNG. c7 t7 
93126 93129 4 24 8,5 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Á\ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Máy khoan xoắn HSS-TiN 


lf:——xl 


L2 


4 


® Sản phẩm này được làm bằng thép tốc độ cao. Mũi khoan được hình thành bằng cách mài hoàn toàn với kích thước chính xác 
®Lớp phủ TiN trên bề mặt được sử dụng để tăng tốc độ cắt một cách hiệu quả và kéo dài tuổi thọ 


10 cái. MŨI KHOAN XOẮN HSS-TIN 


5 cái. MŨI KHOAN XOẮN HSS-TIN 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
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KHÔNG. Thông sốkỹ thuật (mm) — Li(mm) L2(mm) (3 Yÿ KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) L1(mm) L2(mm) (œ@®Ó TW 
52110A 1 12 34 20 400 - 52190A |9 81 125 3 30 - 
52115A 1,5 18 43 20 400 - 52195A | 9,5 81 125 5 30 - 
52120A |2 24 49 20 400 - 52200A | 10 87 133 5 30 - 
52125A | 2,5 30 57 20 400 - 52205A | 10,5 87 133 5 30 - 
52128A 2,8 33 61 20 400 - 52210A 11 94 142 5 30 - 
52130A 3 33 61 20 400 - 52215A 11,5 94 142 5 30 - 
52132A  |3.2 36 65 20 400 - 52220A | 12 101 151 5 30 ˆ 
52133A 3.3 36 65 20 400 - 52225A 12,5 101 151 5 30 - 
52135A | 3,5 39 70 20 400 - 52230A | 13 101 151 5 30 - 
52138A 3,8 43 75 10 60 - Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 

52140A |4 43 75 10 60 - 

521422A | 4.2 43 „5 10 60 - 

52145A 4,5 47 80 10 60 - 

52148A 4,8 52 86 10 60 - 

52150A |5 52 86 10 60 - 

52152A | 5.2 52 86 10 60 - 

52155A 5,5 57 93 10 60 - 

52160A | Sĩ 93 10 60 - 

52165A 6,5 63 101 10 60 _ 

52168A 6,8 69 109 10 60 - 

52170A | Z7 69 109 10 60 - 

52175A 7,5 69 109 10 60 _ 

52ig0A | SỐ 8 75 117 10 50 - 

52185A 8,5 75 117 10 50 _ 


52906A 6Pc. Bộ mũi khoan xoắn HSS-TiN 


Máy khoan xoắn coban 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm). c \sz 
52906A | 2,3,4,5,6,8 - 100 11,5 
ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 
52910A 10Pc. Bộ mũi khoan xoắn HSS-TiN 
HSS 
ft 
I=mil 
135 
NÝ))u 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm). c? ® Lo\ 
52910A 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 - 80 20.6 


Ñ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


52919A 19Pc. Bộ mũi khoan xoắn HSS-TiN 


§) 


KHÔNG. 


Thông số kỹ thuật. (mm) 


52919A 


1,1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10 


ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


®Được làm bằng thép tốc độ cao vanadi M35 có chứa coban, máy khoan xoắn hỗ trợ vận 


hành trên các vật liệu hợp kim và không hợp kim dưới HB250 như thép đúc, gang, phụ kiện 
đúc khuôn, kim loại màu, nhôm, nhựa cứng. 


10 cái. Máy khoan xoắn coban 


KHÔNG. Thông sốkỹ thuật (mm) —— L†(mm) L2(mm) -- 
52310 1.0 12 34 20 400 
52315 1,5 20 40 20 400 
52320 2.0 24 49 20 400 
52325 2,5 30 57 20 400 
52328 2,8 33 61 20 400 
52330 3.0 33 61 20 400 
52332 3.2 36 65 20 400 
52333 3.3 36 65 20 400 
52335 3,5 39 71 20 400 
52338 3,8 43 75 10 60 
52340 4.0 43 75 10 60 
52342 42 43 75 10 60 
52345 4,5 47 85 10 60 
52348 4,8 52 86 10 60 
52350 5.0 52 86 10 60 
52352 52 52 86 10 60 
52355 5,5 57 93 10 60 
52360 6.0 S7 93 10 60 
52365 6,5 63 101 10 60 
52368 6,8 69 109 10 60 
52370 7,0 69 109 10 60 
52375 7,5 69 109 10 60 
52380 8,0 75 117 10 50 
52385 8,5 75 117 10 50 


AÀ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


ĐEN AE CHÒSD T0 IEPBSD 52819 19Pc. Bộ mũi khoan xoắn Cobalt 


KHÔNG. Thông sốkỹ thuật (mm) — LT(mm) L2(mm) đœ 

52390 |9,0 81 125 5 30 8,9 135" 
52395 9,5 81 125 5 30 9,5 S2} 
52400 10,0 87 133 5 30 11 Lê] 
52405 10,5 87 133 E) 30 11.9 

52410 11.0 97 142 5 30 13,5 4 
52415 11,5 97 142 5 30 14,7 6B 
52420 12.0 101 151 5 30 16.3 

52425 12,5 101 151 5 30 17,7 

52430 13.0 101 151 5 30 19 


Á\ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


52806 6Pc. Bộ mũi khoan xoắn Cobalt 


® Được làm bằng thép tốc độ cao M35 với 5% coban 

® Bit được hình thành bằng cách mài với kích thước chính xác 

®Chống trượt với chức năng tự định tâm 135°góc cứu trợ đôi 
®Ren mịn cho tốc độ cắt cao hơn và tuổi thọ dài hơn 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm). c® tw LoŸ 


52819 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10 5 40 19 


Ñ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


®Được làm bằng thép tốc độ cao M35 với 5% coban 


® Bịt được hình thành bằng cách mài với kích thước chính xác F4 `e 
®Chống trượt với chức năng tự định tâm 135°góc cứu trợ đôi Đá mài 


®Ren mịn cho tốc độ cắt cao hơn và tuổi thọ dài hơn 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) CC t LoŸ 


52806 2,3,4,5,6,8 10 100 11 


Ñ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


52810 10 Cái. Bộ mũi khoan xoắn Cobalt 


sTốc độ mài cao 

®Lưới sợi thủy tinh 3 lớp, có độ an toàn cao và độ bền quay đạt tiêu chuẩn Châu Âu 
®Thích hợp cho các công cụ truyền động phổ biến trên thị trường 

®Mài bề mặt 

®Làm sạch sẹo hàn 

®Vát mép và làm mờ 


KHÔNG. Đường kính ngoài (mm) ID (mm) độ dày Đơn hàng tối thiểu c2 hz£ 
(mm) số lượng (cái) 
55200 100 16:00 6glờo0 200 25 200 2.9 
®Được làm bằng thép tốc độ cao M35 với 5% cob: 
Kiaitittlpitbtuieinivdtugbntabdl 55220 | 100 16:00 xgem 200 25 200 1.44 
Bit được hình thành bằng cách mài với kích thước chính xác 
®Chống trượt với chức năng tự định tâm 135°góc cứu trợ đôi 55221 100 16:00 gtðbú 200 25 200 29 
®Ren mịn cho tốc độ cắt cao hơn và tuổi thọ dài hơn 
55222 125 22,23 6giờ00 100 25 100 4.4 
KHÔNG. 'Thông số kỹ thuật. (mm). c7 t 55223 150 22,23 6 giờ 00 100 25 100 6,4 
52810 1,2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 10 80 21 55224 180 22,23 6giờ 00 50 10 50 3,8 
Á Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
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Bánh xe cắt Đĩa nắp 


®Cắt nhanh với ít gờ và ít biến dạng hơn 

®Độ an toàn cao và độ bền quay đạt tiêu chuẩn Châu Âu 

®Có khả năng cắt tấm kim loại và các tấm tường mỏng có độ dày không quá 1,6mm 
®Có khả năng cắt các vật liệu rắn và profile có độ dày tiêu chuẩn 

®Lưỡi cắt đường ray để cắt đường ray xe lửa và tàu điện ngầm 


KHÔNG. Đường kính ngoài (mm) ID (mm) độ dày Đơn hàng tối thiểu  cƒ? sỹ 
(mm) số lượng (cái) ®Kích thước hạt khác nhau có sẵn cho các yêu cầu mài khác nhau về độ mịn bề mặt 

55002 105 T 1,00 400 25 A00 0,6 ®Mài mềm với độ rung thấp và tiếng ồn thấp 

®Áp suất vận hành thấp 
55010 105 16:00 1,20 600 25 600 0,6 ®Đĩa lưng 7 lớp sợi quang có độ an toàn cao, phù hợp với các loại ổ đĩa thông dụng trên thị trường 
cưiá 355 sa 2,60 25 5 25 32 *Mài bề mặt với các cỡ hạt 40, 60, 80 và 120 mắt lưới có sẵn 

®Làm sạch hạt hàn 
55018 400 32:00 3,00 20 E) 20 4,8 »Vát mép và làm mờ 
KhiESEi kuài kkoxu 1 VỆ SẾP su khu Mới, KHÔNG. Đường kính ngoài (mm) ID (mm) Số lượng Đơn hàng tối thiểu <2 sỹ 
55033 100 16:00 2,50 400 25 400 1.1 (Các) lưới số lượng (cái) 
55040 105 16:00 1,20 600 25 600 0,6 55401 100 16 40 200 10 200 
55041 107 16:00 1,20 600 25 600 0,6 55402 100 16 60 200 10 200 
55046 125 22,23 1,60 400 25 400 1.1 55403 100 16 80 200 10 200 
55049 125 22,23 3,00 200 25 200 2.1 55404 100 16 120 200 10 200 
55050 150 22,23 1,60 200 25 200 1.6 55411 125 22/23 40 100 10 100 
55053 150 22,23 3,00 150 25 150 3.3 55412 125 22,23 60 100 10 100 
55054 180 22,23 1,60 200 25 200 2.6 55413 125 22,23 80 100 10 100 
55057 180 22,23 3,00 100 25 100 4,8 55414 125 22,23 120 100 10 100 
55070 300 25h40 3,00 25 5 25 2,8 55421 180 22,23 40 50 E) 50 
55075 355 25h40 3,00 25 5 25 3,8 55422 180 22,23 60 50 b) 50 
55080 400 32:00 3,20 20 5 20 4,8 55423 180 22,23 80 50 5 50 
55090 355 25h40 4 giờ00 10 5 10 4,5 55424 180 22,23 120 50 5 50 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. ÁÀ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Đĩa Flap Zirconia Đĩa nắp 


Ứng dụng 

*Đổ xô vào mặt sau để dán nhanh bằng máy mài khí nén hoặc điện 

®Đáp ứng yêu cầu đánh bóng bề mặt của bề mặt kim loại, bột trét, sơn, gỗ, nhựa và các vật liệu composite 
khác nhau 

Sự giới thiệu 

®Cỡ hạt P80-P240 dùng với máy mài có độ lệch tâm 5mm để mài thô bề mặt 
bột trét, kim loại hoặc gỗ 

®Cỡ hạt P320 - P600 sử dụng với máy mài có độ lệch tâm 2,5mm để mài mịn trước khi 


phun 
Đĩa tự dính 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật (mm) FỌn gói (cái/Gói Đơn hàng tối thiếu c2 % 
hộp bên trong) (pc/case) số lượng/thùng 
55602 Ø125xP80 100 1000 1000 100 1000 1 
55604 Ø125xP120 100 1000 1000 100 1000 1 
55606 Ø125xP180 100 1000 1000 100 1000 1 
55608 Ø125xP240 100 1000 1000 100 1000 1 
55610 Ø125xP320 100 1000 1000 100 1000 1 
55611 Ø125xP400 100 1000 1000 100 1000 1 
55613 Ø125xP600 100 1000 1000 100 1000 1 
s= *e 
Xác Cè 
tf“r. “ở 
, 8 — ai 
`. #4 ˆ 
Đĩa Tự Dính, 6 Lỗ 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật (mm) FỌn® gói (cái/Gói Đơn hàng tốithiểu rẾ z4 koi 
hộp bên trong) (pc/case) số lượng/thùng 
55622 Ø125xP80 100 1000 1000 100 1000 1 
55624 Ø125xP120 100 1000 1000 100 1000 1 
55626 Ø125xP180 100 1000 1000 100 1000 1 
55628 Ø125xP240 100 1000 1000 100 1000 1 
55630 Ø125xP320 100 1000 1000 100 1000 1 
55631 Ø125xP400 100 1000 1000 100 1000 1 
RĐ dụng hố các kích cỡ hạt khác nhau Và cốc yêu cầu mài khác nhau của bề mặt phôi = Ø125xP600 100 1000 1000 100 1000 1 
®Mài mềm với độ rung thấp và tiếng ồn thấp 
'®Cấu trúc tấm lưng sợi 10 lớp có độ an toàn cao, phù hợp với các dụng cụ truyền động phổ thông có công suất 
cao trên thị trường đồ ...—. 
*Mài bề mặt với các cỡ hạt 40, 60, 80 và 120 mắt lưới có sẵn PP y«e 
sLưới 40 và 60 để mài phôi hợp kim nhôm 810 1" 
®Thích hợp để mài bề mặt và cạnh của hợp kim nhôm, thép không gỉ, thép crom và niken, thép .#. “<6 
hợp kim thấp, thép hợp kim cao và gang, và làm sạch vết hàn li ` x2 
KHÔNG. 'Thông số kỹ thuật. (mm) OD mxoaSố lượng tối thiểu c7 \z8 z : : 
(mm) (mm) Lưới (eS) — sang Đĩa Tự Dính, 15 Lỗ 
26 YAg CẤU KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) Ï FỌN gói (cái/Gói Đơn hàng tối thiểu c sỹ 
55501 125xP40x22,23 125 22,23 40 100 10 100 0,5 hộp bên trong) (pc/case) số lượng/thùng 
55502 125xP60x22,23 125 22,23 60 100 10 100 0,5 55662 Ø150xP80 100 1000 1000 100 1000 1 
55503 125xP80x22,23 125 22,23 80 100 10 100 0,5 55664 Ø150xP120 100 1000 1000 100 1000 1 
55504 125xP120x22,23 125 22,23 120 100 10 100 0,5 55666 Ø150xP180 100 1000 1000 100 1000 1 
55505 180xP40x22,23 180 22,23 40 80 10 80 0,7 55668 Ø150xP240 100 1000 1000 100 1000 1 
55506 180xP60x22,23 180 22,23 60 80 10 80 0,6 55670 Ø150xP320 100 1000 1000 100 1000 1 
55507 180xP80x22,23 180 22,23 80 80 10 80 0,6 55671 Ø150xP400 100 1000 1000 100 1000 1 
55508 180xP120x22,23 180 22,23 120 80 10 80 0,6 55673 Ø150xP600 100 1000 1000 100 1000 1 
"` Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. À Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
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Pad cọ rửa công nghiệp (Xanh) 


56025 20 miếng cọ rửa thương mại 150X100MM 


®Thích hợp để làm sạch thép không gỉ, nhôm, đồng và các vật liệu kim loại khác, cũng 
như loại bỏ các gờ, kéo dây và trộn 

®Mài mềm: Nó có thể phù hợp với tất cả các loại bề mặt phôi, chẳng hạn như bề mặt cong và góc 

®Cấu trúc đàn hồi: ngăn chặn và rách 

®Mài nguội: Nó sử dụng cấu trúc ba chiều dạng lưới mở để tránh biến dạng và đổi 
màu do quá nhiệt trong quá trình xử lý 


“2S 


®Làm sạch nhanh: các hạt khử nhiễm và sợi phân bố đều 

®Dễ dàng vệ sinh: Cấu trúc mở để dễ dàng rửa sạch cặn và bụi bẩn 

®Thích hợp để làm sạch các dụng cụ nhà bếp và vệ sinh khác nhau, kể cả nồi có vết cháy 
sém hoặc ố vàng 

®Thích hợp để làm sạch các loại cặn nặng và dầu mỡ nặng của lò sưởi nhà bếp, thiết bị nướng 
bánh, dụng cụ nấu ăn, v.v. 


Ghi chú: 
= ®Sản phẩm này có lực cạo mạnh. Vui lòng kiểm tra nó trên diện tích nhỏ trước khi sử dụng 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm). c3 sỹ 
56005 150X230MM(6"X9"); 150X230MM (6"X9") : 100 : KHÔNG. Thăng số lý thuật, 0 runỷ (37c fŸ bo{ 
56006 125X200MM(5"X8"); 125X200MM (5"X8") - 100 - 56025 150X100MM 20 - - 


A Loại trừ khỏi các điêu khoản bảo hành trọn đời. 


Tấm cọ rửa công nghiệp (Đỏ/Xám) 


A Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


56026 8 miếng xốp chà sàn thương mại 140X70MM 


56008/56009 56008/56009 


Thích hợp để làm sạch thép không gỉ, nhôm, đồng và các vật liệu kim loại khác, cũng 
như loại bỏ các gờ, kéo dây và trộn 

®Mài mềm: Nó có thể phù hợp với tất cả các loại bề mặt phôi, chẳng hạn như bề mặt cong và góc 

*Cấu trúc đàn hồi: ngăn chặn và rách 

®Mài nguội: Nó sử dụng cấu trúc ba chiều dạng lưới mở để tránh biến dạng và đổi 
màu do quá nhiệt trong quá trình xử lý 


®Làm sạch kép: Hiệu quả làm sạch kép của bề mặt cát trung bình và bề mặt xốp 

®Ứng dụng rộng rãi: Nó có thể làm sạch hầu hết các loại nồi, bát, dụng cụ nấu ăn, v.v. 

®Thích hợp để làm sạch các dụng cụ nhà bếp và vệ sinh khác nhau, kể cả nồi có vết cháy 
sém hoặc ố vàng 

®Thích hợp để làm sạch các loại cặn nặng và dầu mỡ nặng của lò sưởi nhà bếp, thiết bị nướng 
bánh, dụng cụ nấu ăn, v.v. 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) c7 \sz/ boi hi chứ: 
®Sản phẩm này có lực cạo mạnh. Vui lòng kiểm tra nó trên diện tích nhỏ trước khi sử dụng 
56008 150X230MM(6"X9"); 150X230MM (6"X9") - 100 - 
56009 125X200MM(5"X8"); 125X200MM (5"X8") ~ 100 - KHÔNG. Thöng sổ lý thuật; tri 3 „8 
56015 150X230MM(6"X9"); 150X230MM (6"X9") - 100 - 56026 140X70MM 20 - - 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


À Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Tệp quay 


Dấu kích thước cho giữa quay cacbua 


Loại răng giũa quay 


Úh Seo) ' ' — bộ 2= 
| —b — ị 
~ h ~ 
Răng đơn M Răng kép X Răng thô C 
Dũa quay hợp kim được sử dụng với máy mài khuôn chạy điện hoặc khí nén. Nó & 
3 vuấi 3 An". h & ma. MỘT c D G F Ụ M 
chủ yếu được sử dụng để xử lý và làm sạch các đường bay, gờ và mối hàn của KZ 
các bộ phận đúc, rèn và hàn cũng như cắt tỉa cạnh, vát cạnh, v.v.; các loại giữa B =4 ' r4 
quay khác nhau và ứng dụng được khuyến nghị của chúng như sau: 
Tập tin quay hợp kim một răng Tập tin quay hợp kim răng thô 
F¬= ˆA &@ he ——" —_ ` = ki -- ~-..ÏỶ. Ỷỷ— xằ—m—- tản “—.` 
53715 53735 53755 53716 53736 53756 
&——— «@# ---— ~§ — 2 — _.— 
53725 53745 53765 Bộ 40 53746 ninh 


®Nó chủ yếu được sử dụng để gia công chung thép, thép đúc, gang, thép không gỉ và các vật 
liệu kim loại khác 


®Nó chủ yếu được sử dụng để gia công các kim loại màu như đồng, nhôm, nhựa, v.v. với hiệu 
quả loại bỏ chip tốt 


.óne. | Kiểu Răng pường kính đầud«  Đườngkínhthân Tổngchềudi ƒ2 mác. | KiỂU Răng Đường kính đầu dx  Đườngkínhthân Tổngchẽudai cẾ? ẰÝ JỔ 
kiểu chiều dài (mm) dz(MM) tôi(MM) kiểu chiều dài Lạmm) dz(MM) AWg 
sms |MỘTM  1ozo 6 60 20 - - smz |MỘTC  toøo 6 60 20 - - 
53725 |C M 10X20 6 60 20 - e 5327 |C € 10X20 6 60 20 - s 
5335 |D M 10X9 6 49 20 - - s33; |D C 10X9 6 49 20 - - 
5345 |F M 10X20 6 60 20 - - 5347 |F C 10X20 6 60 20 - - 
5375 | M 10X25 6 65 20 - - s37 |L C 10X25 6 65 20 - - 
5ø |M M 10X20 6 60 20 - - s3ø7 |M C 10X20 6 60 20 - - 
Tập tin quay hợp kim răng kép Bộ 


53717 


53727 53747 


®Nó chủ yếu được sử dụng để gia công thép, thép đúc, gang, thép không gỉ và các vật liệu kim loại 
khác với ứng dụng rộng rãi nhất 


kóne | KÏỂU RĂnG pường kính đầud«  Đườngkínhthân Tổngcheudi ý 7 Zð 
kiểu chiều dài l:(mm) dz(MM) tôi(MM) 
5316 |MM ỘT X 10X20 6 60 20 - - 
53726 |C X 10X20 6 60 20 - - 
s33 |D X 10X9 6 49 20 - - 
5346 |F X 10X20 6 60 20 - - 
5356 | X 10X25 6 65 20 - - 
536 |M_ X 10X20 6 60 20 - - 


®Nó chủ yếu được sử dụng để gia công thép, thép đúc, gang, thép không gỉ và các vật liệu kim loại 
khác với ứng dụng rộng rãi nhất 


KHÔNG. Kiểu Danh sách các mục trong bộ 


53701 M A1020M06,C1020M06,D1009M06,F1020M06,L1025M06 - 6 ` 


A1020M06, C1020M06, D1009M06, F1020M06 và L1025M06 


A1020X06,C1020X06 - 6 = 
A1020X06, C1020X06,D1009X06,F1020X06,L1025X06 


5302 |X 


53706 |X A0616X06,A1020X06,C1020X06,C1225X06,D1009X06,F1020X06,F12 - 6 - 
25X06,G1020X06,G1025X06,M1225X06 
A0616X06, A1020X06, C1020X06, C1225X06, D1009X06, F1020X06, 


F1225X06, G1020X06, G1025X06 và M1225X06 


Á\ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
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Lưỡi cưa tròn 


Lưỡi cưa chuyển động qua lại 5pc 


Cắt gỗ 


®Lý tưởng để cắt tất cả các loại gỗ mềm, gỗ cứng, ván ép, MDF, v.v. 
®Cắt vật liệu có độ sâu lên tới 22mm 


*93320S: Đối với vật liệu gỗ, lý tưởng để cắt thẳng gỗ cứng và mềm, ván dăm, ván ép, nhựa 
(6-100mm), Cắt nhanh và cắt chìm. 


®93321S: Đổi với vật liệu gỗ, áp dụng để cắt nhanh gỗ thô không có đỉnh (15-190mm), cắt tỉa gỗ tham lam 
(đường kính <190mm), gỗ nhiên liệu (đường kính 15-190mm) 


Cắt gỗ 


®Thiết kế răng thay thế giúp vận hành nhanh chóng, dễ dàng = 
®Thích hợp để kết hợp với máy mài góc, cưa tròn cầm tay, v.v. KHÔNG. Thông số kỹ thuật. Đơn hàng tối thiểu #3 t? 
số lượng (bộ/thùng) 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) Biến số Gói (cái/ œŒ tỹ Lo\ 933205 | 152x19.0x1,30mm 4,2mm/6T 90 6 90 11.9 
Đường kính răng trường hợp) 
Vòng (mm) 933215 240x19.0x1,30mm 5,0mm/5T 60 6 60 20.6 
53601 Ø110x1.6x20 30T 16 100 25 100 0,5 ho 
ẪỶ= pm mạ HH — “.-...sễxnne 
 -ẶẶ— ——” _NIEEONGEEEEEEEEEEED. 
53612 Ø180x21x254 60T 20 50 - 50 0,7 Cắt gỗ bằng đỉnh 
53621 Ø230x2.4x25,4 60T ' 25 = 250,7 933255: Đối với vật liệu gỗ và kim loại, áp dụng để cắt gỗ bằng đinh/kim loại, ván dăm (10- 100mm), 
53622 Ø230x2.4x25,4 80T & 25 P 25 07 nhựa nguyên khối và nhựa gia cố sợi thủy tinh (8-50mm), cắt đường cong. 
: Ũ h 3 SN : h XS 8 
*93326S: Đối với vật liệu gỗ và kim loại, áp dụng để cắt gỗ bằng đinh/kim loại, ván dăm (10- 
53631 Ø254x2,5x25,4 60T „ 20 5 20 0/7 250mm), nhựa và nhựa gia cố bằng sợi thủy tinh, profile. 
Ẻ HH HẠ HEEN He VI hiếp TỶ... nậgg 
T Ø254x2,5x25,4 80T : 20 ` 20 0/7 933275: là, với vật liệu gỗ & kim loại, áp dụng để cất gỗ bằng đinh/kim loại (5-250mm), 
tấm kim loại, nhôm định hình (3-10mm), nhựa gia cố sợi thủy tinh (250mm). 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. Đơn hàng tối thiểu c3? sỹ 
số lượng (bộ/thùng) 
93325S 152x18.0x1,25mm 4,2mm/6T 90 6 90 13.6 
93326s | 300x19.0x1,25mm 4,2mm/6T 48 6 48 17,7 
93327S 300x19.0x0,90mm 1,8-2,6mm/10-14T 60 6 60 15.2 
Cắt nhôm 
®Thích hợp để cắt các loại nhôm định hình, nhựa PVC, tấm composite, v.v. 
® Răng cưa làm bằng hợp kim cấp công nghiệp với thiết kế răng giai đoạn 
®Cắt laser được áp dụng cho khe cảm mở rộng và đường im lặng để giảm độ rung và tiếng ồn 
® Đường kính có sẵn: 254mm(10"), 305mm(12") và 355mm(14") cho các công cụ truyền động phổ thông trên thị trường 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) Biến số Gói (cái/ c sỹ „8 
Đường kính răng trường hợp) 
Vòng (mm) 
53633 Ø254x2.6x25,4 100T - 20 - 20 0/7 
53634 Ø254x2.6x25,4 120T - 20 - 20 0,7 Cắt kim loại 
53641 Ø305x2,8x30 100T 25,4 10 ` 10 0/7 *93330S: Đối với vật liệu gỗ và kim loại, áp dụng để cắt gỗ bằng đinh/kim loại, pallet (4-100mm), 
53642 Ø305x2,8x30 120T 25,4 10 h 10 07 tấm dày vừa (2-8mm), ống và thanh định hình (-100mm), 
®93331S: Đối với vật liệu kim loại, áp dụng để cắt thằng tấm kim loại dày (3-8mm), ống và biên dạng đặc 
53651 Ø355x3.2x30 100T 25,4 55 - 5 0,7 (đường kính 5-100mm) 
mm" Ø355x3.2x30 120T 25,4 25 ' 5 0/7 ¬ Đối với vật liệu kim loại, áp dụng để cắt thẳng tấm kim loại dày (1,5-4mm), ống và biên dạng 
(đường kính 5-100mm) 
®93333S: Đối với vật liệu kim loại, áp dụng để cắt thẳng kim loại tấm dày (3-8mm\), ống và biên dạng đặc 
(đường kính 10-175mm) Độ phẳng linh hoạt và cắt nhanh. 
®93334S: Đổi với vật liệu kim loại, áp dụng để cắt thẳng kim loại tấm mỏng (1,5-4mm), ống và biên dạng (đường 
kính 5-175mm\). Cắt ngang linh hoạt. 
®93335S:. Áp dụng để cắt tấm kim loại (độ dày: 4-12mm), biên dạng ống (dia. (175mm) 
®93336S: Đối với vật liệu gỗ và kim loại. Áp dụng cho gỗ cắt thẳng có đinh/kim loại, tấm kim loại 
(2-10mm), ống và thanh định hình (đường kính <175mm), cắt phẳng linh hoạt. 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. Đơn hàng tối thiểu .# sỹ 
E2 LỲ . ốI bộ/thù 
Cắt kim loại Số lượng (bội thăng) 
„ ".. ' .. "".. - `. 933305 __ | 150x19.0x0,90mm 1,4-3,4mm/8-18T 90 6 90 13,8 
®Lý tưởng để cắt kim loại đen như thép kênh, thép vuông, dầm chữ I, sắt góc, ống 
vuông, ống tròn mạ kẽm rỗng, RODS, v.v., tương thích với việc cắt các ống đồng và 933315 150x19.0x0,90mm 1,8mm/14T 90 6 90 13,8 
nhôm khác 
®0°thiết kế cào để hấp thụ sốc trong quá trình cắt các loại kim loại khác nhau kết hit 15012:050,301Ắm.1,4THHỦ TếT 30 6 30 13,8 
®Có các phôi cắt bằng laze với bộ ổn định để giảm tiếng ồn và độ rung. 93333S 228x19.0x0,90mm 1,8mm/14T 90 6 90 19.9 
—— 93334S | 228x19.0x0,90mm 1,4mm/18T 90 6 90 19.9 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) Con số Gói (cái/ c# sỹ „8 
răng kuờng bai 93335S | 228x25,4x1.10mm 2.5-3.2mm/8-10T 48 6 48 22,5 
53666 Ø305x2.6x25,4 60T 5 - 5 0,6 93336S_ | 228x19.0x1,25mm 1,8-2,6mm/10-14T 48 6 48 22,9 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Á\ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


93404 Máy cưa mini 6" Máy cưa cầm tay hạng nặng 93515 18" 


®Tay cầm làm từ cao su mầm (TPR) và nhựa kỹ thuật ABS giúp chống trượt, chống rung và tạo cảm giác 


thoải mái 
*®Tay cầm bằng nylon đúc phun, thoải mái và bền ®Lưỡi cưa làm từ chất liệu SK5 cho độ sắc bén và độ bền cao 
®Vui lòng sử dụng lưỡi cưa 93411# ®Răng mài 3 mặt giúp cắt dễ dàng tiết kiệm nhân công, áp dụng cho cưa gỗ 
KHÔNG. 'Thông số kỹ thuật. cŒ hsz£ loi KHÔNG. 'Thông số kỹ thuật. c % 
93404 6"(150mm) - 24 4.3 93515 187 ˆ 24 ˆ 
Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. ÁÀ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Cung nhôm Cung Nhôm Mini 93518 10" 


kử $3 


Chứa lưỡi cưa lưỡng kim linh hoạt 93407 
93401A 


®Tay cầm bằng nhôm làm từ cao su mềm (TPR) và nhựa kỹ thuật ABS giúp chống trượt, chống rung và 
tạo cảm giác thoải mái 
®Thích ứng với lưỡi cưa 10"/12" để vận hành trong không gian nhỏ 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. c3 \zƒ 


93518 10" „ 48 5 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
93402A 


Máy cưa nhôm 93405 12" 


93513 


®Tay cầm bằng nhôm làm từ cao su mềm (TPR) và nhựa kỹ thuật ABS giúp chống trượt, giảm sốc và 
tạo cảm giác thoải mái 

*Thích ứng với lưỡi cưa 12" cho 45°và 90°lắp và cắt 

®Cung 12" chứa lưỡi cưa lưỡng kim linh hoạt 93407 

®Cung 6" cho lưỡi cưa 93411 


hiổNG: Thông số kỹ thuật. c7 sỹ Lo\ ®Bao gồm lưỡi cưa lưỡng kim linh hoạt 93407# 
P ®Với tay cầm thoải mái 
93401A Cung nhôm nhẹ 12” - 24 # 
93402A _ | Cung nhôm nặng 12" - 24 - KHÔNG. Thông sổ kỹ thuật. Œ hx hoi 
93513 Cung nhôm nặng 6" - 24 - 93405 12"(300mm) - 24 15,9 
"` Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. ,` Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
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Máy cưa tay cầm gỗ 93413A 


93537 LƯỠI CƯA TỈA NHIỆT ĐỘ NẶNG 12" 


®Thân máy có kết cấu thanh thép chắc chắn, chắc chẳn và bền bỉ, nhẹ, đã vượt qua bài kiểm tra độ căng 115 kg 
®Tay cầm bằng gỗ sồi, thoải mái và thanh lịch 
*®Nên sử dụng lưỡi cưa lưỡng kim mềm SATA hoặc lưỡi cưa HHS 


®Lưỡi cưa được làm từ chất liệu SK5 sắc bén và bền bỉ 

®Thiết kế răng ba mặt giúp cưa dễ dàng và dễ dàng, chủ yếu được sử dụng để cưa gỗ 
ướt như cành cây sống 

®Nó phù hợp với máy cưa vòng 93536 12" 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. œ3 \sz? 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. ? tỹ 


93413A 12" 6 24 0,59 


93537 12" 10 60 0,11 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


93414A Máy cưa sắt có thể điều chỉnh 10"/12" 


ÁÀ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


CƯA TAY GẤP 


PP“ 


® Sản phẩm này được thiết kế để có thể thu vào, nhẹ và linh hoạt, đồng thời có thể lắp đặt bằng lưỡi cưa 10" và 12", 


giúp sản phẩm có thể di chuyển được. 
»Bộ căng và bu lông bướm để buộc lưỡi cưa đã được xử lý nhiệt và có tuổi thọ 
cao hơn 


*®Lưỡi cưa được làm bằng chất liệu SK5 sắc bén và bền bỉ. 

®Thiết kế răng ba mặt giúp cưa dễ dàng và dễ dàng, chủ yếu được sử dụng để cưa gỗ 
ướt như cành cây sống 

®Tay cầm được bọc cao su mềm có tác dụng chống trơn trượt, chống sốc, mang lại cảm giác cầm 
nắm thoải mái 


*®Nên sử dụng lưỡi cưa lưỡng kim mềm SATA hoặc lưỡi cưa HHS = 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. c7 sỹ 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. c3 \sz? 93522 6G” 6 24 0,21 
93414A 10/12" 6 24 0,46 93526 9” 6 24 0,34 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


93536 Cưa Cắt Tỉa Hạng Nặng 12" 


ÁÀ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Lưỡi cưa sắt HSS 12" 


(ÑSATA và... SK + vị 
... 
PIN SN FIYA rầa FYN NA 0A r6  tctittt 


®Lưỡi cưa được làm từ chất liệu SK5 sắc bén và bền bỉ 

®Thiết kế răng ba mặt giúp cưa dễ dàng và dễ dàng, chủ yếu được sử dụng để cưa gỗ 
ướt như cành cây sống 

®Tay cầm được bọc cao su mềm có tác dụng chống trơn trượt, chống sốc, mang lại cảm giác cầm 
nắm thoải mái 

®Máy cưa vòng và vỏ bọc được thiết kế như một hệ thống tích hợp để lưu trữ và di chuyển 


®Toàn bộ lưỡi cưa được làm bằng thép tốc độ cao nhập khẩu, giúp lưỡi cưa sắc bén, chắc chắn 
và có thể cắt mịn 

®Răng siêu hoàn thiện giúp cưa thằng và nhanh chóng 

®Nó đã trải qua quá trình xử lý nhiệt bằng lò chân không nên độ cứng tổng thể của nó có thể lên tới 
HRC63-66 

®Nó áp dụng để cắt các kim loại như thép không gỉ, thép hợp kim, thép chịu lực, thép 
cacbon, thép lò xo, gang, nhôm và đồng 


thuận tiện KHÔNG. Thông số kỹ thuật. c? sỹ 
®Chứa một lưỡi cưa vòng 12" với số model 93537 
93416 18 răng 100 1000 18.3 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. c7 sỹ LoÌ 93417 24 răng 100 1000 18.1 
93536 12" 6 24 0,26 93418 32 cái răng 100 1000 18.1 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Á\ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
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Lưỡi cưa sắt lưỡng kim 12" Máy cắt hộp nhọn bằng thép không gỉ 93611 9X73MM 


[ L "| ® Lưỡi dao bằng thép không gỉ đảm bảo độ bền và chống rỉ sét 
®Đuôi có thiết bị chụp và có chức năng kẹp bút 
®Hãy lựa chọn lưỡi dao SATA 93617 làm bằng chất liệu SK2 nhập khẩu từ Nhật Bản để có độ sắc bén và 


độ bền cao 
Không. cŒ tỡ 
93611 12 48 s 


ÁÀ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


®Răng được làm bằng thép tốc độ cao, cạnh sau được làm bằng thép lò xo chất lượng cao và 
được hàn bằng chùm tia điện tử. 

®Nó có độ đàn hồi tuyệt vời, răng chắc khỏe và sắc bén, do đó nó có thể mang lại khả năng cắt mịn 
và độ dẻo dai tốt. 


Máy cắt hộp nhôm nặng 


®Lưu ý: Vui lòng đeo PPE như kính bảo hộ trong quá trình sử dụng 


KHÔNG. | Thôngsðkỹ thuật L(mm) đ W Km 
93406 18 răng 310 100 500 9,5 
93407 24 răng 310 100 1000 18,9 
93408 32 cái răng 310 100 500 9,5 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


93411 3Pc. Lưỡi cưa sắt mini 6" 


93612: Hãy chọn lưỡi dao SATA 93433A, 93436, 93437 và 93616 làm bằng chất liệu SK2 nhập khẩu từ Nhật 
Bản để đảm bảo độ sắc bén và độ bền cao 


93613: Hãy chọn lưỡi dao SATA 93438 làm bằng chất liệu SK2 nhập khẩu từ Nhật Bản để có độ sắc bén và 
độ bền cao 


®Thân máy làm bằng nhôm và phủ cao su mềm (TPR) tạo cảm giác thoải mái 
®Thiết kế đối xứng cho cả thao tác tay trái và tay phải 


®3 cái. màn hình đóng gói 


®Răng cưa đàn hồi, chắc chắn và sắc bén giúp cắt mịn 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. c7 \sz£ hoi 
KHÔNG, L(mm) Bao gồm 2+7 f 93612 18X100 số 8 48 = 
93411 152 3PC 12 144 4,5 93613 25X125 6 36 - 
"` Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. À Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
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Máy cắt hộp đa năng 93641 


Máy cắt hộp tiện ích hạng nặng 93643 


CCólhả năng lu trữ SIuBlda 


®Thân máy làm bằng nhôm và phủ cao su mềm (TPR) tạo cảm giác thoải mái 

®Năm lưỡi hình thang được lưu trữ bên trong để dễ dàng truy cập. 

® Hãy lựa chọn lưỡi SATA 93434A và 93435A làm bằng chất liệu SK2 nhập khẩu từ Nhật Bản để có độ 
sắc bén và độ bền cao 


5 


"tê kh năng lu trữ5lưỡ đe 


®Thân máy làm bằng nhôm và phủ cao su mềm (TPR) tạo cảm giác thoải mái 

sCó khả năng thay lưỡi nhanh và cắt đai an toàn 

®Năm lưỡi hình thang được lưu trữ bên trong để dễ dàng truy cập 

®Hãy lựa chọn lưỡi SATA 93434A và 93435A làm bằng chất liệu SK2 nhập khẩu từ Nhật Bản để có độ 
sắc bén và độ bền cao 


KHôNG, 3 b/ loi 


KHôNG. 43 ỹ 8ã 


93641 số 8 48 - 


93643 số 8 48 - 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Máy cắt hộp an toàn và tiện ích 93642 


A Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Máy cắt hộp núm tiện ích 93646 


5 


Cô kh nàng lu 095 đào 


®Thân máy làm bằng nhôm và phủ cao su mềm (TPR) tạo cảm giác thoải mái 

®Tự động phục hồi lưỡi dao để đảm bảo an toàn và tin cậy 

® Năm lưỡi hình thang được lưu trữ bên trong để dễ dàng truy cập. 

®Hãy lựa chọn lưỡi SATA 93434A và 93435A làm bằng chất liệu SK2 nhập khẩu từ Nhật Bản để có độ 
sắc bén và độ bền cao 


5 


Cổ 1h năng lu t0Slư đạo 


®Thân máy làm bằng nhôm và phủ cao su mềm (TPR) tạo cảm giác thoải mái 

®Núm được sử dụng để khóa chắc chắn 

®Năm lưỡi hình thang được lưu trữ bên trong để dễ dàng truy cập. 

®Hãy lựa chọn lưỡi SATA 93434A và 93435A làm bằng chất liệu SK2 nhập khẩu từ Nhật Bản để có độ 
sắc bén và độ bền cao 


KHÔNG. đ3 tợ 


KHÔNG. 43 t 8 


93642 số 8 48 - 


93646 số 8 48 - 


"` Loại trừ khỏi các điêu khoản bảo hành trọn đời. 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Máy cắt hộp tiện ích gấp 93647 


93616 110 BộTitaniumBoxCutterBladewith8Sections18X100MM 


®Thân máy làm bằng nhôm và phủ cao su mềm (TPR) tạo cảm giác thoải mái 

®Thiết bị thay đổi lưỡi đặc biệt được cung cấp để vận hành đơn giản và nhanh chóng. 

® Hãy lựa chọn lưỡi SATA 93434A và 93435A làm bằng chất liệu SK2 nhập khẩu từ Nhật Bản để có độ 
sắc bén và độ bền cao 


® Được làm bằng chất liệu SK2 nhập khẩu từ Nhật Bản cho độ sắc nét và độ bền cao. 


®Lưỡi cắt được xử lý qua quy trình mạ titan đặc biệt để kéo dài tuổi thọ 


®10 miếng trong một gói có vỏ nhựa 


®Thích hợp cho máy cắt hộp SATA 93422A, 93425A,93428, 93429, 93430, 93482 và 93612 


KHÔNG. Sốlượng L(mm)W(mm) độdày Sốlượng #7 % kLoÌ 


lưỡi dao (mm) phần 


93647 số 8 48 : 


93616 10 100 18 0,5 số 8 


10 


80 - 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Xẻng nhôm 93621 18X100MM 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


93617 10 BộHộp nhọnLưỡi cắt có 9 phần 9X73MM 


®Đầu nhôm cho độ bền cao cùng tay cầm làm bằng chất liệu ABS chống trượt 
®Đuôi tay cầm rỗng để kết nối với thanh nối dài 
®Hãy lựa chọn lưỡi dao SATA 93433A, 93436, 93437 và 93616 được làm bằng chất liệu SK2 nhập khẩu từ Nhật Bản để 


có độ sắc bén và độ bền cao 


® Được làm bằng chất liệu SK2 nhập khẩu từ Nhật Bản cho độ sắc nét và độ bền cao. 
®10 miếng trong một gói có vỏ nhựa 
®Thích hợp cho máy cắt hộp SATA 93611 


RHÔNG, Sốlượng L(mm)W(mm) độdày sSốlượng Z2 SỞ hoi 
KHÔNG. c? sỹ lưỡi dao (mm) phần 
93621 số 8 48 - 93617 10 73 9 0,4 9 10 120 - 


ÁÀ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Máy cắt hộp an toàn 93622 


'®Thân máy được làm bằng hợp kim nhôm cho độ chắc chắn và bền bỉ 

Lưỡi dao tùy chỉnh để đảm bảo an toàn 

®Một lưỡi dao đặc biệt được lưu trữ bên trong để dễ dàng sử dụng 

®Hãy chọn lưỡi cắt hộp SATA 93618 để có độ sắc bén và độ bền cao 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


93618 2 Bộ Lưỡi Cắt Hộp 


®Đầu bọc nylon dày cho độ bền và an toàn 


KHÔNG, #3 tỹ 


93622 số 8 48 - 


93618 24 144 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
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Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Dao cắt nhựa 93422A, 8 điểm, 18x100mm 


í 
(Ø : Trạm kiến thức công cụ 


Đặc điểm của lưỡi cưa: 

®Lưỡi cưa lưỡng kim SATA: Răng làm bằng thép tốc độ cao chất 
lượng cho độ bền cắt cao và tuổi thọ cao Vật liệu mặt sau làm 
bằng thép lò xo hợp kim cho độ bần, độ đàn hồi và an toàn tốt Xử 
lý nhiệt bằng lò chân không để cải thiện tính chất cơ học 


® Được sản xuất bằng phương pháp phun khuôn bằng nhựa kỹ thuật 
®(ABS), có túi đựng dao bằng thép không gỉ. Bền ®Lưỡi cưa thép tốc độ cao SATA: Được làm bằng thép tốc độ cao 


®Vui lòng sử dụng lưỡi dao SATA 93433A,93437 của Nhật Bản 


«Chất liệu SK2 nhập khẩu, sắc bén và bền bỉ nhập khẩu cho độ cứng và độ bền cao, đặc biệt thích hợp cho 


cung cưa gấp, có hiệu suất cắt cao và mặt cắt phẳng và không bị 


KHÔNG, Km % xoắn hay biến dạng. Được xử lý nhiệt trong lò chân không để tối 
93425Ä 10 80 55 đa hóa hiệu suất tính chất cơ học; lỗ chốt ở cả hai đầu của lưỡi 
"an. cưa được tôi luyện hai lần để có tuổi thọ dài hơn và độ an toàn 
Oại trừ \ÖIi các điều loán bảo hành trọn đời. 
cao hơn 
93481 Dao bấm có tay cầm cao su, 13 điểm, 9x80mm bo 
7 
se : 
2 
4 
3 
2 
1 
0 
Lưỡi 1 Lưỡi 2 Lưỡi 3 Lưỡi 4 Lưỡi 5 


—®#— Thương hiệunộiđịãảA  — Thươnghiệunộiđan  =—®= SATA 


®Tay cầm TPR/ABS bằng vật liệu kép 
®Vỏ lưỡi bằng thép không gỉ dày hơn để mang lại độ bền cao hơn 
®Vui lòng sử dụng lưỡi dao SATA 93432A được làm bằng vật liệu SK2 nhập khẩu Nhật Bản, sắc bén và 


TC. Thươnghiệu nước ngoài A —— Thương hiệu nước ngoài B 


bền bỉ 
=. .= % *Hiệu suất cắt của lưỡi cưa HSS (trục dọc là thời gian 
cắt thanh thử nghiệm (HRC37) (đơn vị: phút), trục 
93481 12 72 4,5 s ¬-.- 4 
hoành là số lần cắt) 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


93482 Dao bấm có tay cầm cao su, 8 mũi, 18x100mm Lựa chọn lưỡi cưa 


Nhựa cứng 


Thép carbon thấp 


®Tay cầm TPR/ABS bằng vật liệu kép 
®Vỏ lưỡi bằng thép không gỉ dày để mang lại độ bền cao hơn 
®Vui lòng sử dụng lưỡi dao SATA 93433A.93737 được làm bằng chất liệu SK2 nhập khẩu Nhật Bản, sắc bén 
và bền bỉ 
Thép tốc độ cao 


KHÔNG. đŒ tỡ 
93482 12 72 9,2 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


93483 Dao bấm có tay cầm cao su, 7 mũi, 25x125mm 93486 Dao tiện ích gấp 


®Vỏ hợp kim kẽm bền, vật liệu TPR/ABS 


®Tay cầm TPR/ABS bằng vật liệu kép ® Bộ thay thế lưỡi độc đáo, giúp việc thay thế lưỡi trở nên thuận tiện 
®Vỏ lưỡi bằng thép không gỉ dày để mang lại độ bền cao hơn ®Thân máy có thể gập nhỏ và di động 
®Vui lòng sử dụng lưỡi dao SATA 93438 được làm bằng vật liệu SK2 nhập khẩu Nhật Bản, sắc bén và ®Vui lòng sử dụng lưỡi SATA 93434A,93435A được làm bằng nguyên liệu nhập khẩu Nhật Bản 
bền bỉ ®SK2, giúp chúng sắc nét và bền bỉ 
KHÔNG. #3 tỡ KHÔNG. c? \sz£ 
93483 6 36 8,7 93486 số 8 48 8,8 
"` Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. À Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
93438 10Pc. Lưỡi dự phòng, 7 điểm, 25x125mm Dao cắt hợp kim kẽm 93424A, 13 điểm, 9x80mm 


®Được làm bằng chất liệu SK2 nhập khẩu từ Nhật Bản, sắc bén và bền bỉ ®Thân dao làm bằng hợp kim kẽm phủ sơn bóng trên bề mặt và ổ cắm dao bằng thép không gỉ, 
®10 lưỡi dao trong một gói, 2 màu đen và 8 màu bạc chắc chắn và bền 
®Thích hợp cho máy cắt hộp SATA 93483 ®Lưỡi SATA 93432A làm bằng chất liệu SK2 nhập khẩu từ Nhật Bản sắc bén và bền bỉ 
KHÔNG. si tợ KHÔNG. cŒ )sz 
93438 12 72 16 93424A 12 72 4,5 
"` Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. À Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
Dao tiện ích hạng nặng 93485 Dao cắt hợp kim kẽm 93425A, 8 mũi, 18x100mm 


®Vỏ hợp kim kẽm, tay cầm bằng vật liệu TPR/ABS 


®5 miếng lưỡi dự phòng ®Thân dao làm bằng hợp kim kẽm phủ sơn bóng trên bề mặt và ổ cắm dao bằng thép không gỉ, 
®Vui lòng sử dụng lưỡi SATA 93434A,93435A được làm bằng nguyên liệu nhập khẩu Nhật Bản chắc chẳn và bền 
®SK2, giúp chúng sắc nét và bền bỉ ®Lưỡi SATA 93432A làm bằng chất liệu SK2 nhập khẩu từ Nhật Bản sắc bén và bền bỉ 
KHÔNG. r2 t? KHÔNG. c? t® 
93485 số 8 48 10.8 93425A số 8 48 6.2 
"` Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. À Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
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93426 Dao bấm bằng nhựa, 13 điểm, 9x80mm 


Dao cắt đứt ubber Grip, 8 mũi, 18x100mm 


®Được sản xuất bằng cách phun khuôn bằng nhựa kỹ thuật (ABS), có túi đựng dao bằng thép 
không gỉ. Bần 

®Vui lòng sử dụng lưỡi SATA 93432A được nhập khẩu từ Nhật Bản 

»Chất liệu SK2 sắc bén và bền bỉ 


®Ổ cắm máy cắt bằng thép không gỉ được phủ bằng vật liệu composite hai tông màu cao su mềm (TPR) và nhựa 
thuật (ABS) để tạo sự thoải mái 

*Tự động nạp lưỡi để thay thế lưỡi đơn giản và an toàn 

®Có khả năng lưu trữ ba lưỡi cắt hộp 18mm 

®Lưỡi SATA 93433A, 93436 và 93437 làm bằng chất liệu SK2 nhập khẩu từ Nhật Bản, sắc bén 
và bền bỉ 


kỹ 


KHÔNG. #3 t 


93426 10 80 2.6 


93428 12 72 9,5 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


93427 Dao bấm có tay cầm cao su, 13 điểm, 9x80mm 


ÁÀ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


93429 Dao bấm bằng nhựa, 8 điểm, 18x100mm 


®Ổ cắm máy cắt bằng thép không gỉ được phủ bằng vật liệu composite hai tông màu cao su mềm (TPR) và nhựa kỹ 


thuật (ABS) để tạo sự thoải mái 
®Tự động nạp lưỡi để thay thế lưỡi đơn giản và an toàn 
®Có khả năng lưu trữ 3 lưỡi cắt hộp 9mm, phù hợp với không gian hẹp và cắt chính xác 
®Lưỡi SATA 93432A làm bằng chất liệu SK2 nhập khẩu từ Nhật Bản sắc bén và bền bỉ 


® Được sản xuất bằng phương pháp phun khuôn bằng nhựa kỹ thuật (ABS), có túi đựng dao bằng thép không 
gỉ. Bền bỉ 

®Vui lòng sử dụng lưỡi dao SATA 93433A,93437 của Nhật Bản 

»Chất liệu SK2 nhập khẩu, sắc nét và bền: 


KHôNG. 3 tØ 


KHÔNG. 43 tỹ 


93427 12 72 4 


93429 10 80 5.6 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


93432A 10Pc. Lưỡi dự phòng, 13 điểm, 9x80mm 


® Được làm bằng chất liệu SK2 nhập khẩu từ Nhật Bản, sắc bén và bền bỉ 
®10 lưỡi dao trong một gói, 2 màu đen và 8 màu bạc 
®Thích hợp cho máy cắt hộp SATA 93424A, 93426 và 93427 


Á\ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


93430 Dao cắt công nghiệp, 8 mũi, 18x100mm 


Em. 
5 


tô hả năng lưu 75 08 dạo 


Lưỡi khóa 


®Thân máy cắt bằng hợp kim kẽm với lớp sơn bóng trên bề mặt và ổ cắm máy cắt bằng thép không gỉ tạo sự 


thoải mái 

®Núm xoay được cung cấp trên đầu để khóa lưỡi cắt để cắt chính xác và chuyên nghiệp 

*Tự động nạp lưỡi để thay thế lưỡi đơn giản và an toàn 

®Có khả năng lưu trữ năm lưỡi cắt hộp 18mm 

®Lưỡi SATA 93433A, 93436 và 93437 làm bằng chất liệu SK2 nhập khẩu từ Nhật Bản, sắc bén 
và bền bỉ 


KHÔNG. Sốlượng L(mm)W(mm) độdày sSốlượng #7 sỹ 
lưỡi dao (mm) phần KHÔNG. c7 ® 
93432A | toa 80 9 0,4 13 10 120 2.9 93430 số 8 48 11.4 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Á\ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


93433A 10Pc. Lưỡi dự phòng, 8 điểm, 18x100mm 
( 
(Ø : Trạm kiến thức công cụ 


© SATAHEIA' Lợi thế về hiệu suất của lưỡi dao 


250 
E 
@ø 
£ 150 
§ 
® Được làm bằng chất liệu SK2 nhập khẩu từ Nhật Bản, sắc bén và bền bỉ =) 
®10 lưỡi dao trong một gói, 2 màu đen và 8 màu bạc s 100 
®Thích hợp cho máy cắt hộp SATA 93424A, 93426 và 93427 EỊ 
x8 
= 50 
KHÔNG. Sốlượng L(mm)W(mm) độdày sSốlượng c£7 % Lo\ s 
lưỡi dao (mm) phần 0 
93433A- | na 100 18 0,5 số 8 10 80 6,8 50 100 150 200 250 
Số lần cắt (lần) 
À Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
'—#— SATA (vật liệu SK2 nhập khẩu) '—®— Lưỡi dao gia dụng A (vật liệu SK5). 
'—#— Thương hiệu Nhật Bản (vật liệu. ==$—= Lưỡi gia dụng B (Thép mangan) 


_....___. SK5)Thương hiệu Mỹ (vật liệu SK2) 


93436 10Pc. Lưỡi dự phòng, 8 điểm, 18x100mm Tính năng lưỡi dao: 
® Sắc 
- Được làm từ chất liệu SK2 nhập khẩu từ Nhật Bản cho độ cứng lưỡi dao 
cao 
- Lưỡi cắt được trải qua quá trình mài đặc biệt để cải 
thiện độ sắc nét và độ bền 


® Tiết kiệm 
- Cải thiện tuổi thọ sử dụng so với các sản phẩm tương tự trên thị 
trường 


Ghi chú: 
® Được làm bằng chất liệu SK2 nhập khẩu từ Nhật Bản, sắc bén và bền bỉ z) ` Ä HC Am 
*10 lưỡi dao trong một gói 1) Đeo kính bảo hộ khi sử dụng lưỡi dao 
®Gói hộp đơn giản, tiết kiệm chỉ phí 2) Trả lưỡi dao về tay cầm sau khi sử dụng 

®Thích hợp cho máy cắt hộp SATA 93422A, 93425A, 93428, 93429 và 93430 3) Vứt bỏ lưỡi dao đã sử dụng đúng cách 


4) Giữ lưỡi dao xa tầm tay trẻ em 


BIðNG, Sốlượng L(mm)W(mm) độdày Sốlượng Z7 #Z 
lưỡi dao (mm) phần 


93436 10chiếc 100 18 0,5 số 8 30 180 13,4 


Sơ đồ thay lưỡi dao tự động 


ÁÀ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


€) Nhấn nút lên trên và _ € Nhấn nút trở lại phía 
tháo lưỡi dao dưới 


93437 10Pc. Lưỡi dự phòng, 15 điểm, 18x100mm 


® Được làm bằng chất liệu SK2 nhập khẩu từ Nhật Bản, sắc bén và bền bỉ Ô) Nhấn nút một lần nữa _ Ệ Rút phích cắm của nắp 
*Lưới dao 15 phần cho tuổi thọ đài hơn để tự động thay thế sau, nhét lưỡi dao vào 
®10 lưỡi dao trong một gói, 2 màu đen và 8 màu bạc ng = » 4 `. 
®Thích hợp cho máy cắt hộp 93422A, 93425A, 93428, 93429 và 93430 lưỡi dao rãnh của nắp sau và bẻ 
dọc theo nếp gấp (Lưu ý: 
KHÔNG, Sốlượng Lịmm)W(mm) độdày Sốlượng 4Ý bẻ từng phần một để 
lưỡi dao (mm) phần 


tránh lưỡi dao bay ra) 


93437 10chiếc 100 18 0,5 15 10 80 6,8 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
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93434A 10Pc. Lưỡi tiện ích dự phòng 


03901 5Pc. Bộ giữa mini, 185mm 


T=h)ế? 


=7 


Tháo lưỡi dao an toàn 


“›` h 


—  “———_—- 
—  % _"—=" =—=..., 
E— ——  —  ^'€Đ@ lh n5. 
——————.  ——.--.-..— 


*Nhập khẩu nguyên hộp từ Nhật Bản 


KHÔNG. Mẫu cắt tên sản phẩm 
03923 Tệp cắt thứ hai phẳng nhỏ 
03943 Tệp cắt thứ hai nửa vòng nhỏ 
® Được làm bằng chất liệu SK2 nhập khẩu từ Nhật Bản, sắc bén và bền bỉ 
®10 lưỡi dao trong một gói 03963 Tệp cắt thứ hai hình vuông nhỏ 
®Hộp lưỡi dao an toàn để dễ dàng tiếp cận và tránh chấn thương tay 03975 Tệp cắt thứ hai vòng nhỏ 
®Thích hợp cho máy cắt hộp SATA 93441, 93442, 93443 và 93446 - 
03995 Tệp cắt nhỏ ba hình vuông thứ hai 
KHÔNG. Số lượng L(mm) W(mm) độ dày 
lưỡi dao (mm) KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm). c2i sỹ 
93434A | touäấc 60 19 0,6 03901 185 5 60 


À Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


93435A 100Pc. Lưỡi tiện ích dự phòng 


ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


03902 5Pc. Bộ giữa mini, 200mm 


® Được làm bằng chất liệu SK2 nhập khẩu từ Nhật Bản, sắc bén và bền bỉ 


*®Nhập khẩu nguyên hộp từ Nhật Bản 


KHÔNG. Mẫu cắt tên sản phẩm 
03924 Tệp cắt thứ hai phẳng nhỏ 
03944 Tệp cắt thứ hai nửa vòng nhỏ 


®10 lưỡi dao trong một gói 03964 Tệp cắt thứ hai hình vuông nhỏ 
®Hộp lưỡi dao an toàn để dễ dàng tiếp cận và tránh chấn thương tay 03976 Tệp cắt thứ hai vòng nhỏ 
®Thích hợp cho máy cắt hộp SATA 93441, 93442, 93443 và 93446 : 
03996 Tệp cắt nhỏ ba hình vuông thứ hai 
KHÔNG. Số lượng L(mm) W(mm) độ dày 
lưỡi dao (mm) KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm). c? sỹ 
93435A | toochiếc 60 19 0,6 03902 200 5 60 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


03903 5Pc. Bộ giữa mini, 215mm 


03904 3Pc. Bộ tập tin phẳng nhỏ 


_ _ ——===_ `... 
mmm—_— _~—=ứS set ) 
—-----......-— 
==-.ẹcS.—==~- 
nh 


*Nhập khẩu nguyên hộp từ Nhật Bản 


© 
«ý.  hởnngg hs) 
———===—==®®aeni.— 


KHÔNG. Mẫu cắt tên sản phẩm 
®Nhập khẩu nguyên hộp từ Nhật Bản 
03925 Tệp cắt thứ hai phẳng nhỏ 
03945 Tệp cắt thứ hai nửa vòng nhỏ KHÔNG. Mẫu cắt tên sản phẩm 
03965 Tệp cắt thứ hai hình vuông nhỏ 03924 Tập tin cắt thứ hai phẳng mini 200mm 
03977 Tệp cắt thứ hai vòng nhỏ 03925 Tập tin cắt thứ hai phẳng mini 215mm 
03997 Tệp cắt nhỏ ba hình vuông thứ hai 03926 Giữa cắt phẳng phẳng mini 185mm 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) c7 % ko{ KHÔNG. 'Thông số kỹ thuật. (mm) c? szế Lo\ 
03903 215 5 60 18,8 03904 3Pc. Bộ tập tin phẳng nhỏ 5 125 17,4 


Ñ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 
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Á Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


Tập tin cắt phẳng Bastard 


Tệp nhỏ (Một mảnh) 


Mẫu cắt 


®Sản phẩm được làm bằng thép công cụ carbon đặc biệt, có độ cứng thân giữa lên tới 63 ~ 66HRC 
®Răng giữa có hình dạng và độ sâu đồng đều, đảm bảo hiệu quả giữa cao 1-Cắt thô 2-Cắt thứ 
hai 3-Cắt nhẫn 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật L(mm) ® 1W Km 
03911 6" 262 12 96 11.4 
03912 sốä" 315 12 96 16.3 
03913 10" 365 12 72 18,8 
03914 12" 430 12 48 212 *Nhập khẩu nguyên hộp từ Nhật Bản 
Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. mm Mẫu từng phần Tên sản phẩm 3 tg 
03923 Tập tin cắt thứ hai phẳng mini 185mm 10 250 9 
03924 Tập tin cắt thứ hai phẳng mini 200mm 10 250 12,5 
Tệp cắt phẳng thứ hai 
03925 Tập tin cắt thứ hai phẳng mini 215mm 10 250 6.3 
Mẫu cắt J}.: 03926 Giữa cắt phẳng phẳng mini 185mm 10 250 8,7 
03943 File cắt thứ hai nửa vòng nhỏ 185mm 10 250 9,2 
03944 File cắt thứ hai nửa vòng nhỏ 200mm 10 250_ 13.2 
'_: - =&&xw J => 03945 File cắt thứ hai nửa vòng nhỏ 215mm 10 250 18,7 
03946 Giữa cắt nhẫn nửa tròn mini 185mm 10 250 9,8 
b L 1 03963 Tệp cắt thứ hai vuông nhỏ 185mm 10 250 7,8 
®Sản phẩm được làm bằng thép công cụ carbon đặc biệt, có độ cứng thân giữa lên tới 63 ~ 66HRC któiti Tập cắt thứ hai vuông nhỏ 200mm 10 250 10.8 
®Răng giữa có hình dạng và độ sâu đồng đều, đảm bảo hiệu quả giữa cao 1-Cắt thô 2-Cắt thứ 03965 Tệp cắt thứ hai vuông nhỏ 215mm 10 250 15.3 
42 221⁄2 03975 '®) File cắt thứ hai tròn nhỏ 185mm 10 250_ 6,5 
KHÔNG. Thông sổ kỹ thuật. L(mm) 27 SỞ ko\ 03976 Ọ Tệp cắt thứ hai tròn nhỏ 200mm 10 250 9,2 
03915 6" 262 12 96 11.4 03977 œ File cắt thứ hai tròn nhỏ 215mm 10 250 13 
03916 sốa" 315 12 96 15,9 03995 A File cắt thứ hai hình vuông nhỏ 185mm 10 250 10.3 
03917 10" 365 12 72 18,8 03996 A Tệp cắt thứ hai hình vuông nhỏ 200mm 10 250_ 11.7 
03918 12" 430 12 48 21.6 03997 A File cắt thứ hai hình vuông nhỏ 215mm 10 250_ 16,5 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Tập tin cắt phẳng mịn 


Mẫu cắt 


l* L ~| 


®Sản phẩm được làm bằng thép công cụ carbon đặc biệt, có độ cứng thân giữa lên tới 63 ~ 66HRC 
®Răng giữa có hình dạng và độ sâu đồng đều, đảm bảo hiệu quả giữa cao 1-Cắt thô 2-Cắt thứ 
hai 3-Cắt nhẫn 


ÁÀ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Tập tin cắt nửa vòng khốn 


Mẫu cắt —. 


®Sản phẩm được làm bằng thép công cụ carbon đặc biệt, có độ cứng thân giữa lên tới 63 ~ 66HRC 
®Răng dũa có hình dạng và độ sâu đồng đều, đảm bảo hiệu quả giữa cao 


KHÔNG. Thông số ký thuật. L(mm) (3c Sỹ KHÔNG. Thông số ký thuật. L(mm) 43c #Ở 

03919 6" 262 12 96 11.4 03931 6" 262 12 96 11.7 
03920 số8" 315 12 96 16.1 03932 sốä" 315 12 96 18,7 
03921 10" 365 12 72 18,8 03933 10" 365 12 72 22,7 
03922 12" 430 12 48 21.2 03934 12" 430 12 48 24,5 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Á\ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Tập tin cắt nửa vòng thứ hai Tệp cắt vuông thứ hai 


Mẫu cắt th nm# Mẫu cắt EN: 


l- L "| ~ L | 
®Sản phẩm được làm bằng thép công cụ carbon đặc biệt, có độ cứng thân giữa lên tới 63 ~ 66HRC ®Sản phẩm được làm bằng thép công cụ carbon đặc biệt, có độ cứng thân giữa lên tới 63 ~ 66HRC 
®Răng dũa có hình dạng và độ sâu đồng đều, đảm bảo hiệu quả giũa cao. ®Răng dũa có hình dạng và độ sâu đồng đầu, đảm bảo hiệu quả giữa cao 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. L(mm) cự? sỹ ko\ KHÔNG. 'Thông số kỹ thuật. L(mm) c7 % Lo\ 
03935 6" 262 12 96 11.9 03955 6" 262 12 96 9,7 
03936 sốg" 315 12 96 18.3 03956 sốg" 315 12 96 13.3 
03937 10” 365 12 72 22,6 03957 10" 365 12 72 15,5 
03938 12" 430 12 48 24,6 03958 12" 430 12 48 19.6 
AÀ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. À Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
^ˆ h 2 h Mi ` ^ . ^ h 
Tập tỉn cất mịn nửa vòng Tệp cat Vuong mịn 
Mẫu cắt — Mẫu cắt N: 
h L " E L " 
®Sản phẩm được làm bằng thép công cụ carbon đặc biệt, có độ cứng thân giữa lên tới 63 ~ 66HRC ®Sản phẩm được làm bằng thép công cụ carbon đặc biệt, có độ cứng thân giữa lên tới 63 ~ 66HRC 
®Răng dũa có hình dạng và độ sâu đồng đều, đảm bảo hiệu quả giữa cao ®Răng dũa có hình dạng và độ sâu đồng đầu, đảm bảo hiệu quả giữa cao 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. L(mm) r2 tữ KHÔNG. Thông số kỹ thuật. L(mm) c7 t hoi 
03939 6" 262 12 96 12 03959 6" 262 12 96 9,5 
03940 sóg" 315 12 96 18.2 03960 sốa" 315 12 96 13.2 
03941 10” 365 12 72 224 03961 10" 365 12 72 15,6 
03942 12" 430 12 48 24,9 03962 12" 430 12 48 19,5 
"` Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. À Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
Tệp cắt hình vuông Bastard Tập tin cắt vòng thứ hai 
Mẫu cắt Mẫu cắt ©, 
k L " - L =| 
®Sản phẩm được làm bằng thép công cụ carbon đặc biệt, có độ cứng thân giũa lên tới 63 ~ 66HRC ®Sản phẩm được làm bằng thép công cụ carbon đặc biệt, có độ cứng thân giữa lên tới 63 ~ 66HRC 
®Răng dũa có hình dạng và độ sâu đồng đều, đảm bảo hiệu quả giũa cao ®Răng dũa có hình dạng và độ sâu đồng đầu, đảm bảo hiệu quả giữa cao 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. L(mm) c2? tợ KHÔNG. 'Thông số kỹ thuật. L(mm) c3 \z4 
03951 B" 262 12 96 9,5 03971 8" 262 12 96 5,2 
03952 sốã" 315 12 96 13,5 03972 sốn 315 12 96 11.9 
03953 10” 365 12 72 15,5 03973 TÔ” 365 12 72 13,5 
03954 12" 430 12 48 19,5 03974 13" 430 T2 48 16,6 
"` Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. À Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
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Tệp cắt ba giây vuông 


03802 10Pc. Bộ giữa kim các loại 4x160mm 


Mẫu cắt FAN 


Đường kính thanh tròn * chiều dài đầy đủ: 4160mm 


M⁄/ 


E 
®Thích hợp để giữa các phôi nhỏ và các bộ phận chính xác 
Giới thiệu sản phẩm duy nhất 
Phần Mẫu Tên sản phẩm 
HN) Tập tin kim phẳng 
cLN File kim tròn nhọn File 
kim vuông nhọn 
®Sản phẩm được làm bằng thép công cụ carbon đặc biệt, có độ cứng thân giữa lên tới 63 ~ 66HRC A Tập tín kim hình tam giác đều nhọn 
®Răng dũa có hình dạng và độ sâu đồng đầu, đảm bảo hiệu quả giữa cao Ð Tập tin kim tròn nhọn 
(cm ) Tập tin kim phẳng hai mặt nhọn 
= — Tập tin kim cắt nhọn 
ÔNG. lông số kỹ thuật. L ~ ï 3 thế ^ x 
NẺ cử Eöb<2illbiE (MP) 4 Dũa kim hình tam giác một mặt 
03991 6" 262 12 9 12.7 <> nhọn Dũa kim tròn dẹt nhọn 
c>Ò Tập tin kim hình bầu dục nhọn 
03992 sốä" 315 12 96 21.1 
03993 10" 365 12 72 25.1 KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm). c t boi 
03994 12" 430 12 48 26,7 03802 4x160 5 60 13.2 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


03801 10Pc. Bộ giữa kim các loại 3x140mm 


Á\ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


03803 10Pc. Bộ giữa kim các loại 5x180mm 


Đường kính thanh tròn * chiều dài đầy đủ: 3x140mm 


Đường kính thanh tròn * chiều dài đầy đủ: 5x180mm 


⁄ š\⁄ 


®Thích hợp để giữa các phôi nhỏ và các bộ phận chính xác 


Giới thiệu sản phẩm duy nhất 
Phần Mẫu Tên sản phẩm 


®Thích hợp để giữa các phôi nhỏ và các bộ phận chính xác 


Giới thiệu sản phẩm duy nhất 
Phần Mẫu Tên sản phẩm 


HN: Tập tin kim phẳng NH: Tập tin kim phẳng 

ta File kim tròn nhọn File ` File kim tròn nhọn File 

EMỊ kim vuông nhọn b kim vuông nhọn 

^ Tập tin kim hình tam giác đầu nhọn ^ Tập tin kim hình tam giác đều nhọn 

'©) Tập tin kim tròn nhọn '©) Tập tin kim tròn nhọn 

lo Tập tin kim phẳng hai mặt nhọn ch Tập tin kim phẳng hai mặt nhọn 

co: Tập tin kim cắt nhọn ng Tập tin kim cắt nhọn 

Dũa kim hình tam giác một mặt đ Dũa kim hình tam giác một mặt 

=` nhọn Dũa kim tròn dẹt nhọn c> nhọn Dũa kim tròn dẹt nhọn 

cơ Tập tin kim hình bầu dục nhọn cÒ Tập tin kim hình bầu dục nhọn 
KHÔNG. 'Thông số kỹ thuật. (mm) c? sỹ KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) c2 hasÍ 
03801 3x140 5 60 8,5 03803 5x180 5 60 23.3 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Á\ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


03804 10Pc. Bộ giữa kim kim cương Riffler các loại 3 x 140mm 


03810 10Pc. Bộ giữa kim cương 3x140mm 


»\⁄ 


— 
_—Ỳ_  Ẵ—_, 


®Đường kính thanh tròn * chiều dài đầy đủ: 3 * 140mm 
®Thích hợp để giữa các phôi đặc biệt và các bộ phận chính xác 


SÀN Tư 
X SẼ xi 


À\J//⁄⁄ 


®Được làm bằng thép #45 mạ điện có đính đá có độ cứng cao, đạt hiệu quả làm việc cao 
®Thích hợp để hoàn thiện giữa kim loại có độ cứng cao như hợp kim cứng và cho máy cắt thép hợp kim được tôi 


hoặc thấm nitơ, dụng cụ mài, đồ gá, v.v. 
®Chiều dài của dũa kim: 3X140mm (đường kính thanh tròn X chiều dài tổng thể) 
Chiều dài bề mặt làm việc: 50mm 


Kích thước hạt: D 150 


KHÔNG. Mẫu cắt tên sản phẩm 

03811 Tập tin kim cương phẳng 

03812 —. Dũa kim nửa vòng nhọn bằng kim cương 
03813 Tập tin hình vuông nhọn kim cương 

03814 A Tập tin tam giác đều có mũi nhọn kim cương 
03815 '®) Dũa kim tròn nhọn kim cương 
03816 Cư 2 Dũa tròn/phẳng hai mặt nhọn kim cương 
03817 ng: Tập tin dao nhọn kim cương 

0388 | g” Tập tin hình tam giác một mặt có mũi nhọn kim cương 
03819 Lm) Tập tin hình tròn/phẳng nhọn hình kim cương 

03820 Lm) Tập tin chéo nhọn kim cương 


KHÔNG. 3 tữ 


KHÔNG. 3 k⁄4 


03804 5 60 8,7 


03810 10 40 6.2 


Á\ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


03805 10Pc. Bộ giữa kim cương các loại 3x140mm 


Á\ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


03811 Dũa kim dẹt kim cương 3x140mm 


® Đường kính thanh tròn * chiều dài đầy đủ: 3 * 140mm 


®Thích hợp để giữa các phôi đặc biệt và các bộ phận chính xác 


Tập tin kim phẳng 


® Đường kính tay cầmxChiều dài tổng thể: 3x140mm 
®Chiều dài bề mặt làm việc: 50mm 


Kích thước hạt: D 150. 


03805 5 60 8,8 


03811 10 500 7.4 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
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Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


03812 Dũa kim nửa đầu nhọn kim cương 3x140mm 03832 Dũa kim nửa đầu nhọn kim cương 4x160mm 


Giữa kim nửa tròn nhọn? „+ Giũa kim nửa tròn nhọn? 


® Đường kính tay cầmxChiều dài tổng thể: 3x140mm ® Đường kính tay cầmxChiều dài tổng thể: 3x140mm 
®Chiều dài bề mặt làm việc: 50mm ®Chiều dài bề mặt làm việc: 50mm 
® Kích thước hạt: D 150 ® Kích thước hạt: D 150 
KHÔNG. c3 % KHÔNG. c sg 
03812 10 500 7 03832 10 500 11 
P` Loại trừ khỏi các điêu khoản bảo hành trọn đời. ` Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
03815 Dũa kim tròn nhọn kim cương 3x140mm 03835 Dũa kim tròn nhọn kim cương 4x160mm 
Tập tin kim tròn nhọn '®) Tập tin kim tròn nhọn ©; 


® Đường kính tay cầmxChiều dài tổng thể: 3x140mm ® Đường kính tay cầmxChiều dài tổng thể: 3x140mm 
®Chiều dài bề mặt làm việc: 50mm ®Chiều dài bề mặt làm việc: 50mm 
® kích thước hạt: D 150 Kích thước hạt: D 150. 
KHÔNG. Œ3 t KHÔNG. 43 tØ LoÏ 
03815 10 500 6,8 03835 10 500 10.9 
À Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. À Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
03831 Dũa kim dẹt kim cương 4x160mm 03851 Dũa kim dẹt kim cương 5x180mm 


Tập tin kim phẳng Tập tin kim phẳng 


® Đường kính tay cầmxChiều dài tổng thể: 3x140mm ® Đường kính tay cầmxChiều dài tổng thể: 3x140mm 

®Chiều dài bề mặt làm việc: 50mm ®Chiều dài bề mặt làm việc: 50mm 

Ê Kích thước hạt: D 150. Kích thước hạt: D 150. 
KHÔNG, #Œ# l4 KHÔNG. ## t 
03831 10 500 11.8 03851 10 500 18,4 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. ÁÀ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


03852 Dũa kim nửa đầu nhọn kim cương 5x180mm 03830 10Pc. Bộ giữa kim cương 4x160mm 


Giữa kim nửa tròn nhọn ? „+ 


*Được làm bằng thép #45 mạ điện với đá có độ cứng cao, đạt hiệu quả làm việc cao. 

®Thích hợp để hoàn thiện giữa kim loại có độ cứng cao như hợp kim cứng và cho máy cắt thép hợp kim được tôi 
hoặc thấm nitơ, dụng cụ mài, đồ gá, v.v. 

®Chiều dài của dũa kim: 4X160mm (đường kính thanh tròn X chiều dài tổng thể) 


Chiều dài bề mặt làm việc: 50mm 


—— F;244752291cc 73222 + Kích thước hạt: D 150. 
—GE00/0091E2481(62i2%0f/tEE=SHH—>—= 


KHÔNG. Mẫu cắt tên sản phẩm 
03831 Tập tin kim cương phẳng 
03832 Dũa kim nửa vòng nhọn bằng kim cương 


03833 


Tập tin hình vuông nhọn kim cương 


03834 Tập tin tam giác đều có mũi nhọn kim cương 


03835 Dũa kim tròn nhọn kim cương 


03836 Dũa tròn/phẳng hai mặt nhọn kim cương 


03838 


Tập tin hình tam giác một mặt có mũi nhọn kim cương 


® Đường kính tay cầmxChiều dài tổng thể: 3x1401 
TEEN G5, SAH) VỀU,HỘI ỐNG HỘI ĐIỆN THẺ HN 03839 mme Tập tin hình tròn/phẳng nhọn hình kim cương 


®Chiều dài bề mặt làm việc: 50mm 
# Kích thước hạt: D 150 03840A 


A 
© 
Š 
03837 | Tập tin dao nhọn kim cương 
dt 
_= 
= 


Tập tin chéo nhọn kim cương 


KHÔNG. 3 từ [oi KHÔNG. œ3 từ 


03852 10 500 17.2 03830 10 40 9,2 
"` Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. A Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
03855 Dũa kim tròn nhọn kim cương 5x180mm 03850 5Pc. Bộ giữa kim cương 5x180mm 
Tập tin kim tròn nhọn Ồ, Đường kính thanh tròn * chiều dài đầy đủ: 5X180mm Chiều 


dài mặt phẳng làm việc: 70mm 


————- ®Được làm bằng thép #45 mạ điện với đá có độ cứng cao, đạt hiệu quả làm việc 


cao. 

®Thích hợp để hoàn thiện giữa kim loại có độ cứng cao như hợp kim cứng và cho máy cắt thép hợp 
kim được tôi hoặc thấm nitơ, dụng cụ mài, đồ gá, v.v. 

®Chiều dài giữa kim: 5x180mm (đường kính thanh tròn X chiều dài tổng thể) 
Chiều dài bề mặt làm việc: 70mm 


Kích thước hạt: D 150 


KHÔNG. Mẫu cắt tên sản phẩm 
03851 Tập tin kim cương phẳng 
03852 .. Dũa kim nửa vòng nhọn bằng kim cương 
03853 Tập tin hình vuông nhọn kim cương 
'® Đường kính tay cầmxChiều dài tổng thể: 3x140mm 03854 Á Tập tin tam giác đều có mũi nhọn kim cương 
®Chiều dài bề mặt làm việc: 50mm _ : 
' Kích thước hạt: D 150 03855 Ọ Dũa kim tròn nhọn kim cương 


KHÔNG. #37 \szƒ KHÔNG. #3 \s⁄/ 


03855 10 500 03850 10 40 


"` Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. A Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
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03860 3Pc. Bộ giữa kim cương 3x140mm 03880 3Pc. Bộ giữa kim cương 5x180mm 


Chiều dài tập tin kim: 3x140mm 

(Đường kính thân* toàn bộ chiều dài) 
Chiều dài 
50mm Độ mịn: 150 mắt lưới 


ìt phẳng làm việc: 


———— =m—————— 
Ca... —— 


*Được làm bằng thép #45 mạ điện với đá có độ cứng cao, đạt hiệu quả làm việc *Được làm bằng thép #45 mạ điện với đá có độ cứng cao, đạt hiệu quả làm việc 
cao. cao. 
®Thích hợp để hoàn thiện giũa kim loại có độ cứng cao như hợp kim cứng và cho máy cắt thép hợp ®Thích hợp để hoàn thiện giữa kim loại có độ cứng cao như hợp kim cứng và cho máy cắt thép hợp 
kim được tôi hoặc thấm nitơ, dụng cụ mài, đồ gá, v.v. kim được tôi hoặc thấm nitơ, dụng cụ mài, đồ gá, v.v. 
®Chiều dài giữa kim: 3x140mm (đường kính thanh tròn X chiều dài tổng thể) ®Chiều dài giữa kim: 5x180mm (đường kính thanh tròn X chiều dài tổng thể) 
Chiều dài bề mặt làm việc: 50mm Chiều dài bề mặt làm việc: 70mm 
Kích thước hạt: D 150 Kích thước hạt: D 150 
KHÔNG. Mẫu cắt tên sản phẩm KHÔNG. Mẫu cắt tên sản phẩm 
03811 Tập tin kim cương phẳng 03851 Tập tin kim cương phẳng 
03812 L0 2 Dũa kim nửa vòng nhọn bằng kim cương 03852 Lm 2 Dũa kim nửa vòng nhọn bằng kim cương 
03815 '®) Dũa kim tròn nhọn kim cương 03855 'Ồ©) Dũa kim tròn nhọn kim cương 
KHÔNG. r7 tự KHÔNG. c2? ® hoi 
03860 10 40 2.2 03880 10 40 4,9 
A Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. A Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
^ 2s” . 2 Z 
03870 3Pc. Bộ giữa kim cương 4x160mm Cây cưa lõ 


Chiều dài tập tin kim: 4x160mm 

(Đường kính thân* toàn bộ chiều dài) 
Chiều dài mặt phẳng làm việc: 
50mm Độ mịn: 150 mắt lưới 


53401 


*Được làm bằng thép #45 mạ điện với đá có độ cứng cao, đạt hiệu quả làm việc 
cao. 53402 
®Thích hợp để hoàn thiện giữa kim loại có độ cứng cao như hợp kim cứng và cho máy cắt thép hợp 
kim được tôi hoặc thấm nitơ, dụng cụ mài, đồ gá, v.v. 
®Chiều dài giũa kim: 4x160mm (đường kính thanh tròn X chiều dài tổng thể) 
Chiều dài bề mặt làm việc: 50mm 


Kích thước hạt: D 150 


®Thân trục cưa lỗ, dùng để kết nối cưa lỗ và mâm cặp khoan, đồng thời đóng vai trò định 


KHÔNG. Mẫu cắt tên sản phẩm vị khi cưa lỗ hoạt động 
03831 Tập tin kiim cương phẳng ĐhỤ khoan cấp hướng BỤSG kh bằng hợp kim tiếp bại độ cao có độ cứng Xung tụ : 

®Lò xo thoát nhanh, giúp lấy đĩa tròn ra dễ dàng hơn sau khi cắt Lưu ý: Vui 
03832 . Dũa kim nửa vòng nhọn bằng kim cương lòng đeo PPE như kính bảo hộ trong quá trình sử dụng 
03835 '®) Dũa kim tròn nhọn kim cương = == = 

.oe |  ](mm) ÿ (mm) 4# % 
KHÔNG. đŒ3 \xz8 53401 14-30 9.5 10 160 17.3 
03870 10 40 3.3 53402 32-152 THỊ 6 73 16 
"` Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. À Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Máy cưa lỗ lưỡng kim 


93451 2Pc. Bộ công cụ gỡ lỗi 


~—— Œ ——> 


®Máy cưa lỗ lưỡng kim SATA, có răng làm bằng thép tốc độ cao có độ cứng HRC65-68, khả 
năng cắt mạnh, chất liệu mặt sau có độ dảo dai tốt, đảm bảo an toàn khi sử dụng 
®Thiết kế biên dạng răng đặc biệt, đạt được khả năng loại bỏ phoi mịn và hiệu quả cắt cao 


®Độ đồng tâm có độ chính xác cao cho phép lực tác động lên răng đều hơn, kéo dài tuổi thọ của máy cưa 


lỗ và đảm bảo chất lượng cũng như độ chính xác của lỗ. 
®Được sử dụng để cắt gỗ, nhôm, đồng, thép carbon thấp, gang và thép không gỉ 
Vui lòng thêm chất làm mát trước khi sử dụng 


Lưu ý: Vui lòng đeo PPE như kính bảo hộ trong quá trình sử dụng 


®Gồm 1 tông đơ mini và 1 lưỡi tông đơ thông thường 
®Được sử dụng để cắt cạnh của phôi có hình dạng sau: Lỗ 
sâu 

Hố 

Cạnh cong 

Lỗ thẳng 


KHôNG. 3 tỹ 


93451 15 150 6 


ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


93452 3Pc. Bộ công cụ gỡ lỗi 
KHÔNG. Đường kính cắt (mm) SAE cự? sỹ ko\ : 9 cụ g 
53301 16 5/8" 10 200 7.3 ;ZZ=.Ố 

C3 
53302 19 3/4" 10 200 8.43 
53303 20 25/32" 10 200 9 s 
53304 22 7/8" 10 200 9 
53305 25 la 10 200 13,8 
53306 30 1-3/16" 10 200 18,8 
53307 32 1-1/4" 10 120 10.6 
53308 35 1-3/8" 10 120 12,4 $ À . đ ciê ". 

*Bao gồm 1 tông đơ, 1 lưỡi mài tiêu chuẩn và 1 lưỡi mài loại nặng 
53309 38 1-1/2" 10 120 13.9 ®Được sử dụng để cắt cạnh của phôi có hình dạng sau: Lỗ 

sâu 
53310 44 1-3/4 6 108 13.2 Hố 
53311 51 2" 6 108 16.2 Cạnh cong 
Lỗ thăng 

53312 57 2-1/4" 6 72 13.6 
53313 60 2-3/8" 6 72 14.4 KHÔNG. c7 sỹ 
53314 64 2-1/2" 6 72 15,6 93452 số 8 « + 


ÁÀ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Máy khoan thí điểm 53501 80mm 


® Được làm bằng hợp kim thép tốc độ cao 
®Thích hợp cho 53401 và 53402 


ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


93453 5Pc. Lưỡi mài tiêu chuẩn 


®Được sử dụng để cắt các cạnh của phôi làm bằng thép, nhôm, v.v.; 
®Được làm bằng thép tốc độ cao M2 (HSS), độ cứng của lưỡi lên tới 62-64HRC 
®Đường kính lưỡi: 3,2 mm 


53501 20 640 10.6 


93453 12 - - 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
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Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


ặng 


93457 3Pc. Bộ cạp 


®Để cắt cạnh của hầu hết các phôi gia công như những phôi làm bằng thép không gỉ; 


®Được làm bằng thép tốc độ cao M35 (HSS), bổ sung thêm nguyên tố coban (Co), đạt độ bền cao và khả 


năng cắt mạnh mẽ. Độ cứng của lưỡi lên tới 63HRC; 
®Đường kính lưỡi: 3,2 mm. 


KHÔNG, #3 tØ 


93454 12 960 20.6 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


93455 5Pc. Lưỡi mài loại vừa 


@œ 


®Dùng cho các phôi làm bằng đồng và gang, có thể vận hành bằng cả hai tay 

®Được làm bằng thép tốc độ cao (HSS), độ cứng của lưỡi lên tới 62-64HRC 

®Đường kính lưỡi: 3,2 mm 

®Được sử dụng cùng với SATA 2Pc. bộ công cụ gỡ lỗi 93451 và SATA 3pc. bộ công cụ mài giũa 93452 


>>" 


Œ@ 


®Tay cầm đặc biệt: áp dụng cho các đầu cắt thay đổi nhanh khác nhau; 
®Áp dụng cho tất cả các loại tay; 
®Mâm cặp có thể điều chỉnh và cố định chiều dài của đầu cắt. 


SATA 93460 

®Máy cạo hình tam giác có thể đảo ngược; 

®Độ cứng của lưỡi lên tới 58-60HRC; 

® Kích thước lưỡi dao: 80x®4,2 mm; 

® Được sử dụng rộng rãi trong gia công và sản xuất khuôn mẫu; 

®Được sử dụng để cạo, cắt và mài các dụng cụ và vật đúc làm bằng nhiều vật liệu khác nhau. 


SATA 93461 

®máy cạo tam giác HSS; 

®Độ cứng của lưỡi lên tới 62-64HRC; 

®Kích thước lưỡi cắt: 75x- Đầu cắt có thể được vận hành trong không gian hạn chế hơn; 

® Được sử dụng để cạo, cắt tỉa và làm mờ các vật thể làm bằng nhiều vật liệu khác nhau. 
*®Mục này là vật tư tiêu hao và không được bảo hành trọn đời SATA. 


KHôNG. 3 l4 


KHÔNG. 43 Sỹ oi 


93455 10 


93457 10 - - 


ÁÀ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


93456 5Pc. Lưỡi mài cho nhựa 


®Dùng cho vật liệu nhựa 

®Được làm bằng thép tốc độ cao (HSS), độ cứng của lưỡi lên tới 62-64HRC 

®Đường kính lưỡi: 3,2 mm 

®Có thể vận hành trong các lỗ có đường kính nhỏ tới 1,5 mm 

® Được sử dụng cùng với SATA 2Pc. bộ công cụ gỡ lỗi 93451 và SATA 3Pc. bộ công cụ mài giữa 93452 


ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


93458 2Pc. Bộ cạp hình tam giác có thể đảo ngược 


®Tay cầm đặc biệt: Có khả năng thay lưỡi nhanh chóng 

Thích hợp cho nhiều hình dạng bàn tay khác nhau 

®Đầu cặp có thể điều chỉnh để khóa chiều dài lưỡi cắt 

®Máy cạo hình tam giác hai đầu vừa SATA 93460: 

®Thích hợp để cạo, cắt tỉa và loại bỏ gờ của các dụng cụ vật liệu và vật đúc khác nhau 
®Áp dụng cho gia công và sản xuất khuôn mẫu 


Ê kích thước lưỡi dao 80*4.2mm 


KHÔNG. #3  >⁄4 


93456 10 - - 


93458 10 - - 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


93459 2Pc. Bộ cạp hình tam giác có thể đảo ngược ¡ giữa quay hạng nặng 93462 


= 


CÀ DAIA sexzz 


®Tay cầm đặc biệt: Có khả năng thay lưỡi nhanh chóng 


® Thích hợp cho nhiều hình dạng bàn tay khác nhau 


®Đầu cặp có thể điều chỉnh để khóa chiều dài lưỡi cắt ®Có khả năng vát cạnh bên trong thủ công nhanh chóng 
®Máy cạo tam giác nhỏ SATA 93461 làm bằng thép tốc độ cao HSS: ®Áp dụng cho tay cầm của tông đơ 3 mảnh SATA 93452 
Thích hợp để cạo, cắt tỉa và loại bỏ các vật liệu khác nhau ®Thích hợp cho tông đơ đối trọng tay quay SATA 93463: 
®Mẹo áp dụng trong không gian hẹp. ®Phạm vi khẩu độ áp dụng: 1-16,5mm 

® Kích thước lưỡi dao 75*3.2mm. ® Được làm bằng thép tốc độ cao HSS 


KHÔNG. #3 t? KHÔNG. 3 t 


93459 10 - - 93462 10 - - 
Á Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 
Máy cạo tam giác có thể đảo ngược 93460 93463 Lưỡi vát mũi khoan 


c - 


Phạm vi khẩu độ vát bên trong áp dụng: 1-16,5mm 


®Thích hợp để cạo, cắt tỉa và loại bỏ gờ của các dụng cụ vật liệu và vật đúc khác nhau 
®Áp dụng cho gia công và sản xuất khuôn mẫu ®Được làm bằng thép tốc độ cao HSS 
Ê Kích thước lưỡi dao 80*4.2mm ®Áp dụng cho tay cầm của tông đơ mini 2 mảnh SATA 93451 và tông đơ 3 mảnh SATA 93452 


KHÔNG. 7 từ KHÔNG. @Œ t M8 


93460 10 - - 93463 10 - - 
À Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. À Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
Máy cạo tam giác HSS 93461 93464 Lưỡi mài mòn rãnh chữ O bên trong 


Thích hợp để cạo, cắt tỉa và loại bỏ các vật liệu khác nhau ®Thích hợp để loại bỏ gờ của rãnh hình chữ O có chiều rộng dưới 3 mm 
®Mẹo áp dụng trong không gian hẹp. ®Được làm bằng thép tốc độ cao HSS 
Kích thước lưỡi dao 75*3.2mm ®Áp dụng cho tay cầm của tông đơ mini 2 mảnh SATA 93451 và tông đơ 3 mảnh SATA 93452 


KHÔNG. #3 tơ KHÔNG. œ3 tư 


93461 10 - - 93464 10 - - 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
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93466 Lưỡi vát trục ngoài 


Cờ lê vòi thép 


® Được làm bằng thép tốc độ cao HSS 
®Áp dụng cho tay cầm của tông đơ mini 2 mảnh SATA 93451 và tông đơ 3 mảnh SATA 93452 


50405 


50406. 50407 


®Được làm bằng thép có tuổi thọ cao hơn cờ lê hợp kim kẽm 
sBề mặt bị đen 


® Tay căm bằng thép có thể tháo rời để sử dụng trong không gian hẹp. 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. c7 tỡ 


50405 M3-M12 10 60 9,2 
RHÔNG, c3 \sz/ 50406 M5-M20 10 * - 
93466 10 - - 50407 M9-M27 10 ˆ ˆ 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


50401 Cờ lê vòi & khuôn vặn 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Cờ lê khuôn tròn bằng thép 


ˆÔã Độ xoay vòng cung nhỏ hơn 5°cho không 
gian quay hẹp 


®Với chức năng xoay vòng cung nhỏ hơn 5° ,nó có thể được xoay trong một không gian hẹp để đảm bảo rằng bộ 


®Được làm bằng thép có tuổi thọ cao hơn cờ lê hợp kim kẽm 
*Bề mặt bị đen 


® Tay cầm bằng thép có thể tháo rời để sử dụng trong không gian hẹp. 


chuyển đổi vòi và khuôn được khóa KHÔNG. Thông số kỷ thuật. c3? \szf 

®Thông qua các nút mũi tên, có thể thực hiện đảo ngược nhanh chóng và dễ dàng, sao cho bộ điều hợp vòi và khuôn 
sân : R Ngàn Ri_ 50411 M3-M12 10 60 12,5 

có thể được xoắn nhanh chóng mà không cần đảo ngược thủ công 
®Tay cầm được đánh bóng và mạ điện hoàn toàn giúp cầm nằm thoải mái và vận hành lâu dài 50412 M14 10 k ) 
® Được sử dụng với bộ chuyển đổi vòi 50421/50422 và bộ chuyển đổi khuôn 50423 

50413 M16-M20 10 ˆ ˆ 
KHÔNG. #3 tØ 50414 _ | M22-M24 10 : š 


50401 20 40 13 


®Tích hợp tất cả các công việc gia công thép giúp sản phẩm phù hợp với các ứng dụng tải và mô-men 
xoắn cao. Hàm có độ dẻo dai và độ cứng bề mặt tốt. 

»Ba vị trí sau được thiết lập: Nhanh tay trái, nhanh tay phải và cố định. Cờ lê này 
bền hơn cờ lê bánh cóc hợp kim kẽm thông thường. 

®Được trang bị bánh cóc hai chiều để siết chặt tay cầm vuông của vòi. Thanh mở rộng có thể điều 
chỉnh với các rãnh ở cả hai đầu để định vị quả bóng một cách dễ dàng. 

®Ideal để khai thác ở các trạm nhỏ. 


ÁÀ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Nhấn vào bộ chuyển đổi 


®Chức năng khóa tự động để loại bỏ dễ dàng và an toàn 

®Thiết kế nắp mâm cặp có lò xo để tháo lắp nhanh chóng 

®Được trang bị một thanh mở rộng đơn giản để chạm vào một trạm nhỏ 
®Thích hợp cho vòi M3-M4 


KHÔNG: Thông sẽ kỹ uại hân ống L(mm) bốn phía bốn phía cđ sự kof ®Nó có thể được sử dụng với một cờ lê bánh cóc có vòi và khuôn hoặc trực tiếp với cần vận hành 
Đườngkính Khai mạc Kẹp 
(mm) (mm) Phạm vi (mm) KHÔNG. Thông số kỹ thuật. c7 tỹ 
50403 M3-M8 85 21 2,6-5,5 2/4-5,5 6 48 11 50421 M3-M4 20 40 7,8 
50404 M5-M12 110 23 4,6-8 4,5-8 6 48 16 50422 M5-M12 20 40 9,8 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Á\ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


190 


Bộ chuyển đổi khuôn 50423 M3-M12 


50452 32 Cái. Bộ khuôn và khuôn ren thô HSS 


" 


® Đường ray dẫn hướng khóa xoắn được cấp bằng sáng chế, để đảm bảo độ đồng tâm chính xác của khuôn ren 
®Áp dụng cho khuôn tròn đẳng cự 


Được sử dụng với cờ lê bánh cóc có vòi và khuôn đã được cấp bằng sáng chế 


®Độ chính xác cao với toàn bộ quá trình phay 

®Xử lý bề mặt oxit hơi để làm cho việc khai thác mượt mà hơn 

®Vòng đời dài hơn so với các loại vòi và khuôn truyền thống khác 

®Phạm vi ứng dụng: Dùng để gia công vật liệu thép cacbon, thép hợp kim và gang 
đúc, v.v. 

®21 cái. Nhấn vào Bộ (M3x0.5,M4x0.7,M5x0.8,M6x1.0,M8x1.25,M10x1.5,M12x1.75)x3Pc. 

®7Pc. Bộ khuôn (M3x0.5,M4x0.7,M5x0.8,M6x1.0,M8x1.25,M10x1.5,M12x1.75) 

®1 cái. Cờ lê vòi có thể điều chỉnh M3-M12 

®1 cái. Khuôn Cổ M3-M12 

®1 cái. Cái vặn vít 

®1 cái. Máy đo bước ren 


KHÔNG. +3 tữ 


KHôNG. 43 Sỹ mã 


50423 20 40 G7 


50452 - 10 16.1 


Á\ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


50451 40Pc. Bộ khuôn và khuôn ren thô HSS 


Á Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


50453 21 Cái. Bộ Tập Chỉ Thô HSS 


®Bộ 21Pc.Tap: M3x0.5. M4x0.7., M5x0.8. M6x1.0. M8x1,25. M10x1.5. M12x1,75 

®Bộ khuôn 7Pc.: M3x0.5. M4x0.7. M5x0.8, M6x1.0. M8x1,25, M10x1.5, M12x1,75 

®Bộ trích xuất 5Pc.Threaded 

®1Pc.Ratcheting Tap Cờ lê 

®Bộ chuyển đổi 2Pc.Tap M3-M4,_ M5-M12 

®Bộ chuyển đổi 1Pc.Die M3-M12 

®1 cái. Tay cầm 

'®1Pc.CRV Khóa lục giác 4MM 

®1 Bộ thước đo bước ren 

®Cờ lê chốt và vòi vặn SATA cung cấp mô-men xoắn cao hơn, giúp thao tác nhanh 
hơn và bền hơn 

® Quá trình phay hoàn chỉnh để làm cho khuôn có độ chính xác cao hơn 

®Xử lý bề mặt oxit hơi để giúp quá trình khai thác êm ái hơn, vòng đời dài hơn so với các vòi truyền thống khác 

®Được sử dụng để gia công vật liệu thép cacbon, thép hợp kim và gang đúc, v.v. 


®Độ chính xác cao với toàn bộ quá trình phay 

®Xử lý bề mặt oxit hơi để làm cho việc khai thác mượt mà hơn 

®Vòng đời dài hơn so với các loại vòi và khuôn truyền thống khác 

®Phạm vi ứng dụng: Dùng để gia công vật liệu thép cacbon, thép hợp kim và gang 
đúc, v.v. 

®21 cái. Nhấn vào Bộ (M3x0.5,M4x0.7,M5x0.8,M6x1.0,M8x1.25,M10x1.5,M12x1.75)x3Pc. 


KHÔNG. 3 t 


KHÔNG. 3 bs⁄J loi 


50451 1 số 8 


50453 - 20 15 


Á Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


1951 


ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


50454 Bộ xoắn thép thô tốc độ 22 chiếc 


50457 7Pc. Bộ công cụ xâu chuỗi 


®14 nón nón/ nón chéo: M3X0.5, M4X0.7, M5X0.8, M6X1, M8X1.25, M10X1.5, M12X1.75 
®Xoắn 7 chiếc:Ø2,5,Ø3.3,Ø4.2,Ø5,Ø6,8,Ø8,5,Ø10.2 

®1 cờ lê vòi thép M3-M12 

»®Chịu quá trình mài 

® Bề mặt chịu quá trình oxy hóa bằng hơi nước để khai thác mịn mà không cần kết dính 


*Tuổi thọ dài hơn so với vòi thông thường 


KHôNG. 3 t loi 


50454 - 9 - 


Ñ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


50455 Bộ khuôn xoắn thép tốc độ 37 pc 


®Được làm bằng thép tốc độ cao HSS 6542 và được mài hoàn toàn 


®Tiết kiệm thời gian và lao động. Hoạt động một lần có thể hoàn thành toàn bộ quá trình như 


khoan, khai thác, gỡ lỗi/khoan 
®Được thiết kế với vòi quay lại sau khi gõ nhẹ, để tránh làm hỏng ren sau khi khoan quá mức 
®Sau khi gõ nhẹ, mũi khoan quay ngược lại để thoát ra 


®Tốc độ khai thác thường chậm hơn tốc độ khoan và nên bôi một ít chất bôi trơn 


®Phạm vi ứng dụng: nói chung, gia công thép cacbon, thép hợp kim, gang, v.v. 


®Thông số kỹ thuật mũi khoan đa năng 6 chiếc: M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1.0, M8x1.25, M10x1.5 


®Giá đỡ từ tính thay đổi nhanh 1⁄4" 


KHÔNG. #3 mỹ 


50457 5 10 4 


ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


5 pc Máy Thô Thép Tốc Độ 


GB 


Góc chủ đề Vật liệu Tiêu chuẩn Số lượng chủđề 


đn 


Khai thắc 


50608 


50616 


Mài bề mặt ren phía sau 


50622 
®Bề mặt chịu quá trình oxy hóa bằng hơi nước để khai thác mịn mà không cần kết dính 
*Tuổi thọ dài hơn so với vòi thông thường 
®Thích hợp để gia công thép carbon, thép hợp kim và gang 
KHÔNG. Thông số kỹ thãậtóng đá Chủ đề L Chân su¿ cniam ci SzÉ 
(MM) (mm) (mm) Chiều rộng đường kính chiều sâu 
(mm)(mm) 2xd 
(mm) 
50603 M3 0,5 11 48 3,15 2,59 20 120 4 
50604 M4 0,7 13 53 4 3.15 12 20 120 5 
50605 M5 0,8 16 58 5 4 15 10 80 5,8 
*14 nón nón/ nón chéo: M3X0.5, M4X0.7, M5X0.8, M6X1, M8X1.25, M10X1.5, M12X1.75 50606 |M6 Í 13 66 63 5 18 10 80 78 
®Khuôn 7 chiếc: M3X0.5, M4X0.7, M5X0.8, M6X1, M8X1.25, M10X1.5, M12X1.75 50608 M8 1,2522 72 số8 6324 10 80 11.4 
®Xoắn 7 chiếc:22,5,Ø3.3,Ø4.2,Ø5,Ø6,8,Ø8,5,Ø10.2 - 
® Máy vặn vít 5 chiếc: NO.1, N0.2, N0.3, N04, N0.5 50610 M10 1,524 80 10 số8 30 5 60 14 
°1 cờ lê vòi thép M3-M12 søa |M12 17529 89 9 10 36 5 60 15 
®1 cờ lê khuôn thép M3-M12 
*1 tuốc nơ vít đặc biệt 50614 M14 2 30 95_ 11.2 9 28 6 - - 
søø |Ml62 32 1021225 10 32 Š_ &@_ é 
®Chịu quá trình mài 
®Bề mặt chịu quá trình oxy hóa bằng hơi nước để khai thác mịn mà không cần kết dính 50618 M18 2,537 112 14 11.236 6 - - 
*Tuổi thọ dài hơn so với vòi thông thường 
50620 M20 2,537 112 14 11.240 2 - - 
KHÔNG. r2 sỹ 50622 M22 2,538 118 16 12,544 2 - - 
50455 - - - 50624 M24 3 45 130 18 14 48 2 - - 


ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


ÁÀ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Mũi taro thủ công bằng thép tốc độ (Đặt) 


Khuôn thô HSS 


®Bề mặt chịu quá trình oxy hóa bằng hơi nước để khai thác mịn mà không cần kết dính 
*Tuổi thọ dài hơn so với vòi thông thường 

®Áp dụng cho máy 

®Thích hợp để gia công thép carbon, thép hợp kim và gang 


KHÔNG. Thông số kỹ thâậbóng đá Chủ đề L Chân suu¿ shiâm c7 sỹ koi 
(MM) (mm) (mm) Chiều rộng đường kính chiều sâu 
(mm)(mm) 2xd 
(mm) 
50703 M3 0,5 T11 48 3,15 2,56 30 - ˆ 
50704 M4 0,7 13 53 4 3.158 30 - - 
50705 M5 0,8 16 58 5 4 10 30 - : 
50706 MG †1 19 66 6.3 5 12 30 - ˆ 
50708 M8 1,2522 72 số8 6.316 20 - - 
50710 M10 1,524 80 10 số8 20 20 - ˆ 
50712 M12 1/7529 89 9 71 24 20 - : 


Ñ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


5 cái. Mũi khoan/Tap HSS 


®Tiết kiệm thời gian và nhân công. Thao tác một lần có thể hoàn thành toàn bộ quá trình bao gồm 
khoan, khai thác, gỡ lỗi và khoét lỗ 

®Được thiết kế với vòi quay lại sau khi gõ nhẹ, để tránh làm hỏng ren sau khi khoan quá mức 

®Sau khi gõ nhẹ, mũi khoan sẽ quay ngược lại để thoát ra 

®Tốc độ khai thác thường chậm hơn tốc độ khoan và nên bôi một ít chất bôi trơn 

®Phạm vi ứng dụng: nói chung, gia công thép cacbon, thép hợp kim, gang, v.v. 


Cảnh báo: 

®Phải đeo kính bảo hộ để tránh nguy hiểm có thể bị vỡ 
®Cẩn thận với tác hại của mạt bay khi sử dụng 
®Không chạm vào lưỡi cắt bằng tay 


KHÔNG. mang ssx Ghiều dài ren vít lục giác Độsâucủa  cế2 sỹ Lo\ 
Bước (mm) (mm) Đường kính chân ren 
(mm) (mm) 3xd(mm) 
50803 M3 0,5 99 52,37,2 9 10 80 6 
50804 M4 07 12 52437,2 12 10 80 6 
50805 M5 0,8 12 56,67,2 15 10 80 7 
50806 M6G_ 1,012 56,6 7,2 18 10 80 6 
50808 M8 1,2514 57,27,2 24 10 80 số 8 
50810 M10 1,50 24 57,97,2 30 5 60 số 8 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
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Góc chủ đề Vật liệu 


50904 50916 


®Thép tốc độ HSS 6542 
®Ứng dụng: Thích hợp để gia công xuyên lỗ thép cacbon, thép hợp kim và gang 


Cảnh báo: 

»Chú ý đến nguy cơ hư hỏng và đeo kính bảo hộ 

®Khi sử dụng có chip bay ra ngoài; chú ý đến an toàn để tránh bị thương. Không chạm vào lưỡi 
dao bằng tay 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. Bước vít (mm) ODxđộ dày c7 hxz£ 
(mm) 
50903 M3 0,5 25x9 10 120 5,8 
50904 M4 0,7 25x9 10 120 5,8 
50905 M5 0,8 25x9 10 120 5,8 
50906 M6 1 25x9 10 120 5,8 
50908 M8 1,25 25x9 10 120 5.2 
50910 M10 1,50 25x9 10 120 5.2 
50912 M12 1,75 25x9 10 120 4,9 
50914 M14 2.0 38X14 10 - - 
50916 M16 2.0 45X18 10 - - 
50918 M18 2,5 45X18 10 - - 
50920 M20 2,5 45X18 10 - - 
50922 M22 2,5 55X22 5 - - 
50924 M24 3.0 55X22 =) - - 


ÁÀ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Công cụ tấn công 
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Công cụ tấn công 


Thanh kẹp 09161 5Pc. Bộ cú đấm 


mg 


L 
|jm 
® Được làm bằng 60Cr-V, đảm bảo tính chất cơ học vượt trội 
®Bề mặt được mạ crom đảm bảo khả năng chống gỉ cao 
®Được làm bằng thép hợp kim cho độ bền cao và độ dẻo dai tốt : N 
lụt n0 001023205 2ýBE1 s vàng cụ có TY ¬- KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) 
®Được xử lý nhiệt để có độ cứng đồng đầu và khả năng chịu tải mạnh 
® Bề mặt được sơn tĩnh điện mang lại sự sang trọng và khả năng chống gỉ sét mạnh mẽ 90751 Cú đấm trung tâm 4x120 
= 90752 Cú đấm côn 3x120 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) E(mm) S(mm) L(mm) rT tữ 
90753 Đục Lỗ 4x150 
92551 18x400 22 18 400 4 24 20 
90754 Mũi Đục 5x130 
92552 20x600 24 20 600 4 16 25,4 
90755 Đục Lạnh 12x130 
92553 22x800 26 22 800 4 số8 20.7 
92554 22x1000 26 22 1000 4 số8 26 KHÔNG. c7 \z⁄4 LoÌ 
92556 25x1500 30 25 1500 2 4 25,8 09161 20 40 14.4 
Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. Ñ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 
Lam việc ở bar 09162 6Pc. Bộ đục lỗ ghim 


X⁄⁄2 Ầ 
In ® Được làm bằng Cr-V, đảm bảo tính chất cơ học vượt trội 


*Bề mặt được mạ crom đảm bảo khả năng chống gỉ cao 


L 
[ 5 L—N.) Ƒ lại KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) 
K=—— 90771 Cú đấm 2x150 
90772 Đục Lỗ 3x150 
s Äec lu & š # rễ Tố. 3 
Được làm bằng thép hợp kim cho độ bền cao và độ dẻo dai tốt 90753 Đục Lỗ 4x150 
®Đầu kẹp móng tay đa năng có thể sử dụng rộng rãi và có hiệu quả tốt 
®Bề mặt được sơn tĩnh điện mang lại sự sang trọng và khả năng chống gỉ sét mạnh mẽ 90774 Đục Lỗ 5x150 
90775 Đục Lỗ 6x150 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) C(mm) S(mm) L(mm) c7 \xz/ hoi 
90776 Đục Lỗ 8x150 
92561 18x400 22 18 400 4 16 17.3 
92562 18x600 22 18 600 4 16 25,2 KHÔNG. c7 \z8 
92564 20x1000 24 20 1000 2 số8 25,7 09162 6 24 17,5 
Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 
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09163 3Pc. Bộ đục 9Pc. Bộ bấm số 


¡TẾ ST 


lễ 
H: Ậ 
® Được làm bằng Cr-V (chrome- tính chất cơ học cao cấp Trưng wihdbiag 
®Nhựa phun bề mặt, I665 *Độ cứng cao ¬ 
®Phủ sơn bóng lên bề mặt để chống gỉ 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) 
KHÔNG. L((mm) W(mm) H:(mm) H:(mm) W@®4Ã 14W 
90784 Đục Lạnh 20x200 
90800 7 7 60 3 10 100 21.6 
90785 Đục Lạnh 22x250 
90801 7,5 7,5 60 4 5 50 13.1 
90786 Đục Lạnh 25x300 
90802 8,8 8,8 63 5 5 50 18 
KHÔNG. c2? từ LoÌ 90803 10 10 65 6 5 50 23,7 
09163 3 6 12.2 90804 12 12 69 số 8 5 20 14.1 
Á Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. Ñ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 
09164 13Pc. Bộ đục lồ 27Pc. Bộ đục lỗ chữ cái 


® Được làm bằng 60Cr-V (thép mạ crôm-vanadi) đảm bảo độ bền và độ dẻo dai cao 
*Bề mặt mạ crom, đảm bảo khả năng chống gỉ cao 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) 
90751 Cú đấm trung tâm 4x120 90776 Đục Lỗ 8x150 
90762 Cú đấm trung tâm 5x150 | 90752 Cú đấm côn 3x120 “Phòng cơ nghệ thuật 
®Độ cứng cao 

90771 Cú đấm 2x150 90755 Đục Lạnh 12x130 »®Phủ sơn bóng lên bề mặt để chống gỉ 
90772 Đục Lỗ 3x150 90782 Đục Lạnh 15x150 = 

KHÔNG. L((mm) W(mm) H:(mm) Hz(mm) cai sỹ 
90753 Đục Lỗ 4x150 90783 Đục Lạnh 18x175 

90805 7 7 60 3 5 30 19.1 
90774 Đục Lỗ 5x150 90754 Mũi Đục 5x130 

90806 7,5 7,5 60 4 5 20 14.9 
90775 Đục Lỗ 6x150 

90807 8,8 8,8 63 5 5 20 21 
KHÔNG. c? t 90808 10 10 65 6 3 12 17 
09164 4 số 8 11,5 90809 12 12 69 số 8 2 số8 16,8 

ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


Cú đấm chính diện 


Sản xuất tiên tiến 


công nghệ được áp dụng 


KHÔNG, Đường kính cuối làm việc Đường kính thanh L(mm) 2+7 Sỹ koi 
một (mm) b(mm) 

90751 4 số 8 120 10 300 16,5 

90762 5 10 150 10 120 14 


cú đấm ghim 


KHÔNG. Đường kính cuối làm việc Đường kính thanh Límm) c7 sỹ ko 
một (mm) b(mm) 
90771 2 số 8 150 10 200 12.2 
90772 3 số 8 150 10 200 12.2 
90753 4 số 8 150 10 300 17,9 
90774 5 số 8 150 10 200 12.9 
90775 6 10 150 10 120 12.1 
90776 số 8 10 150 10 120 13.2 
sỉ r 4 
L b 
KHÔNG, Đường kính cuối làm việc Đường kính thanh L(mm) 2+7 SỰ 
một (mm) b(mm) 
90752 3 số 8 120 10 300 17.2 
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^ Công nghệ ủ độc đáo được — 
^=—= - áp dụng để chống va đập — 
KnE—— —— mạnh hơn = 


Được làm bằng CR-V cho độ 
cứng cao hơn, độ dẻo dai tốt 
hơn và tuổi thọ dài hơn 


Ứng dụng đục tác động 


Cú đấm chính diện 
‹ = 3] 


Chủ yếu được sử dụng để định vị và đánh dấu trước khi khai thác trong bảo 
trì cơ khí, lắp đặt, xây dựng, sửa chữa ô tô và các ngành công nghiệp khác 


cú đấm ghim 


sẻ: 5] 

Chủ yếu được sử dụng để bảo trì cơ khí, lắp đặt, bảo dưỡng xe đạp, 
xe máy, ô tô và các ngành công nghiệp khác cần có chân. Dung sai 
kích thước của mỗi đầu làm việc của chày chốt được kiểm soát chặt 
chẽ để đảm bảo vừa khít với kích thước của các chốt tương ứng. 


Cú đấm côn 
: = | 


Chủ yếu được sử dụng để bảo trì cơ khí, lắp đặt, bảo dưỡng xe đạp, xe 
máy, ô tô và các ngành công nghiệp khác cần có chốt (chân côn). Dung 
sai kích thước của mỗi đầu làm việc của chày chốt được kiểm soát chặt 
chẽ để đảm bảo vừa khít với kích thước của các chốt tương ứng. Cú đấm 
côn cũng có thể được sử dụng để vát mép. 


Đục lạnh mũi đục 


| 


Chủ yếu được sử dụng để tạo rãnh, loại bỏ xỉ hàn, tạo hình và chạm 
khắc trong bảo trì cơ khí, lắp đặt, xây dựng, sửa chữa ô tô, kỹ thuật đá 
và kỹ thuật bê tông và các ngành công nghiệp khác. 


T S] 


Đục lạnh 92309 Búa vuốt tay cầm ngắn bằng sợi thủy tỉnh 


') 
‹© 
>| 2 
L b 
KHÔNG. Đường kính cuối làm việc Đường kính thanh L(mm) (37c fÿ ` _. \ 
một (mm) b(mm) \ ' 
90755 12 số 8 130 10 250_ 17,5 
90782 15 10 150 10 120 15,4 |* L "| 
90783 18 12 175 10 80 16,5 
Đục lạnh 
®Tay cầm ngắn để thao tác trong không gian hẹp. 
Tay cầm PP + TPR tạo cảm giác thoải mái 
®Đầu búa từ thích hợp để cố định móng tay, được sơn tĩnh điện để chống gỉ và sang 
trọng 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. L(mm) 4Œ \=⁄8 


Á\ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


>| *] 2 
L b Búa vuốt rèn một mảnh 


KHÔNG. Đường kính cuối làm việc Đường kính thanh L(mm) (6® 1% “a 
một (mm). b(mm) 


90784 20 14 200 6 48 15.1 

90785 22 17 250 6 24 14,8 

90786 25 18 300 4 16 14,5 
mũi đục 


| 
bi] ® Được rèn bằng thép carbon trung bình với bề mặt được đánh bóng hoàn toàn 
L b ®Tay cầm đúc phun đôi (chất liệu mềm PP & TPR) tạo cảm giác thoải mái 
®Tay cầm chống sốc hai tông màu hình chữ P 
®Búa tích hợp cho độ an toàn cao hơn 


HÔNG. Đường kính cuối làm việc Đường kính thanh Lịmm) 2+7 v2 kh HE Củng) TA) £< Kỹ 
một (mm) b(mm) 92331 1Ib 331 4 24 22,5 
90754 5 số 8 130 10 250_ 16,5 92332 1,25 lb 350 4 24 23,4 


Búa tạ có tay cầm bằng sợi thủy tỉnh 


92352 Máy hàn Búa cân 0,6 Lb. 


|~+ L >| 


>| 
" . ®Đầu phẳng để loại bỏ các vết gỉ khỏi phôi trước khi hàn 
*»Thiết kế lõm và lồi ở cả hai bên của tay cầm để điều khiển hướng gõ ®Đầu tịp sơn mài đen + tay cầm bằng gỗ óc chó 
®Đáy có hình gậy bóng chày chống trơn trượt 
KHÔNG. Đường kính cuối làm việc Đường kính thanh cự? sỹ Si Hho nhiệt si, bá P 5 
#§Eiäm) b(mm) 92352 0,6 Ib 180 6 36 17,9 
92341 2,5 lb 361 4 12 18,4 
92342 3lb 400 4 12_ 21.2 ' 
sẽ. .J[ä IE 3Ú0 Ẵ". và. 7 Búa đồng Hickory Sledge 
92344 6lb 910 2 6 25 
92345 8lb 910 2 6 30,7 
92346 10 Ib 910 2 4 37 
92347 12 lbs 910 2 4 28.1 
92348 14 lbs 910 - 72 30,8 
92349 16 lbs 910 - 2 17,8 l- L .Ì 
*Đầu búa làm bằng chất liệu đồng có 99% đồng đỏ cho độ cứng vừa phải, tránh gây hư 
92351 Máy hàn sứt búa 0,5 Lb. ma nhiều bề mặt khác nhau 
®Tay cầm làm bằng hickory nhập khẩu mang lại sự thoải mái và dẻo dai 
KHÔNG. Thông số k thuật L(mm) đc 1V 
92365 1Ib 310 6 36 21 
92366 2lb 320 6 24 27 
92367 3lb 360 6 18 31 
Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
92371 Rìu 1,25 Lbs. 
b L 
* Da bảo vệ 
áo khoác cung cấp 
®Được rèn bằng thép carbon trung bình, bề mặt đầu được đánh bóng hoàn toàn, ống sắt chống gỉ mạ 
crom + vòng sắt + tay cầm TPR thân thiện với môi trường và lưỡi dao được xử lý nhiệt để có độ sắc bén 
*Đầu nhọn để loại bỏ xỉ hàn Ba 6i 
®Đầu tip sơn mài đen + tay cầm bằng gỗ óc chó Kn ... tông  .% 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. L(mm) Km. 92371 1,25 lb 330 6 24 22.1 
92351 0,5 lb 295 6 48 17.2 Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


I5 


Vồ cao su Búa kỹ sư Hickory 


—_.__ —— , | 


®Đầu búa làm bằng thép carbon cao giúp chống va đập 
®Tay cầm làm bằng hickory Mỹ mang lại cảm giác thoải mái và dẻo dai 
L„ L d »Công nghệ nhúng đặc biệt được áp dụng để ngăn đầu búa rơi ra 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. L(mm) 3 \z8 
92401 200 285 số8 16 5.2 
92402 300 300 số8 16 số 8 
KHÔNG. Thông sổ kỹ thuật. L(mm) 2+7 ko\ 92403 400 320 4 số8 4,7 
92912 1Ib 315 6 36 26,2 92404 500 320 4 số8 6 
92913 1,5lb 331 4 16 20.2 92405 800 350 4 số 8,8 
Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 92406 1000 360 4 số8 10.7 
Búa bóng Hickory Búa mặt mềm Hickory 
ah m — 
L L : 
®Đầu búa làm bằng thép cacbon cao giúp chống va đập *Đầu búa làm bằng thép carbon cao giúp chống va đập 
sCông nghệ nhúng đặc biệt được áp dụng để ngăn đầu búa rơi ra ®Tay cầm làm bằng hickory Mỹ mang lại cảm giác thoải mái và dẻo dai 
®Tay cầm làm bằng gỗ óc chó Mỹ cho cảm giác thoải mái và dẻo dai ®Công nghệ nhúng đặc biệt được áp dụng để ngăn đầu búa rơi ra 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. L(mm) c7 sỹ ko\ KHÔNG. Đường kính đầu búa (mm) L(mm) ci sỹ 
92311 0,5lb 290 6 12 5,4 92501 22 260 6 12 2,5 
92312 1Ib 350 6 12 9,2 92502 28 303 6 12 3 
92313 1,5lb 360 6 12 12 92503 35 320 6 12 4,8 
92314 2lb 390 6 12 15.2 92504 45 323 6 12 6,6 
92315 2,5lb 400 4 số8 12,5 92505 60 380 4 số8 số8 
Búa Hickory Claw Đầu búa mềm có ren 


E——L—— 


k L "| 


®Búa được làm bằng vật liệu phenolic amin và sẽ không bị biến dạng, nứt hoặc để lại tàn dư. 
®Sự kết hợp tốt giữa độ cứng của búa và bề mặt vật liệu, loại bỏ sự mài mòn và vết 


"Công nghệ nhúng đặc biệt được áp dụng để ngăn đầu búa rơi ra IỀRTHEDIDPMIEE 

®Tay cầm làm bằng gỗ óc chó Mỹ cho cảm giác thoải mái và dẻo dai _. ng .= = 
KHÔNG. Thông sổ kỹ thuật. L(mm) 27 92521 22 6 180 8.1 
92321 0,5 lb 275 6 12 5 92522 28 6 144 số 8 
92322 0,8 Ib 308 6 12 T—) 92523 35 6 96 

92323 1Ib 330 6 12 8,5 92524 45 6 48 6 
92324 1,25 lb 335 6 12 9 92525 60 6 48 số 8 
92325 1,5 lb 390 6 12 12.8 ÁÀ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Đầu búa mặt cứng có ren Búa chết 


: L : 


®Được làm bằng NBR cấp công nghiệp để chống mài mòn và chống ăn mòn dầu mạnh hơn 
®Độ dày bề mặt khai thác tăng từ 5-6mm lên 10-16mm để có tuổi thọ dài hơn 
®Đuôi tay cầm chống trượt 


KHÔNG. Đường kính đầu búa (mm) L(mm) c \sz, 
92901 35+/- 0,5 280 6 36 1ì 
92902 45+/- 0,5 300 6 24 16,6 
92903 55+/- 0,5 350 4 16 17.3 
*®Búa được làm bằng vật liệu phenolic amin và sẽ không bị biến dạng, nứt hoặc để lại tàn dư. ¿hoi kEiBiok biển : 12 . 
®Sự kết hợp tốt giữa độ cứng của búa và bề mặt vật liệu, loại bỏ sự mài mòn và vết 
lõm trên bề mặt 
KHÔNG. L(mm) œ3 ® Búa chết Hickory 
92531 22 6 180 T2 
92532 28 - 180 Pủy 4 
92533 35 6 96 7,8 
92534 45 6 48 6,5 
92535 60 - 80 14.2 
Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
Búa chết 
|=® >| 


“` NR 


*Đầu búa làm bằng chất liệu đặc biệt cho khả năng chống mài mòn tốt và chịu 
nhiệt độ thấp, chống ăn mòn cao và ổn định hóa học 

®Chống tắc nghẽn bằng vật liệu khác 

*Đầu búa nhúng cho độ chắc chắn 

®Cải thiện hiệu ứng va đập với bề mặt phôi nhạy cảm được bảo vệ 

®Tay cầm làm bằng gỗ óc chó Mỹ 

»Các quả bóng thép tích hợp để tăng lực khai thác và chống bật lại 

®Đầu búa có thể thay thế bằng phó ghế 


` Được làm bằng cao su SBR cấp công nghiệp có khả năng chống va đập, chống trơn trượt, chống dầu và tạo cảm giác thoải mái, thích hợp cho. ®Đuôi tay cầm chống trượt 
việc phòng chống cháy nế . : 

*Đầu búa có bi thép để tránh bật lại KHÔNG. Đường kính đầu búa (mm) L(mm) #@c TỪ 

*Không làm hỏng bề mặt phôi và không có tia lửa 

92601 30 320 6 48 22 

KHÔNG. Đường kính đầu búa (mm) L(mm) c2 \s2 92602 35 325 6 48 25 
92921 35 260 6 36 13.1 92603 40 352 6 36 25 
92922 |45 286 6 36 16,6 92604 | 50 365 6 24 24 
92923 55 350 4 16 17.3 92605 60 400 4 16 27 
92924 65 370 2 12 19.1 Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
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Tay cầm bằng thép hình ống Búa thổi chết 


Búa bóng có tay cầm bằng sợi thủy tỉnh 


k L ` 


®Đầu búa làm bằng thép carbon cao cho khả năng chống va đập mạnh 
*Đầu búa nhúng cho độ chắc chắn 


®Tay cầm bằng sợi thủy tinh mang lại cảm giác thoải mái, có sẵn tùy chọn hai tông màu thời trang 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. L(mm) <7 sỹ 
li 92301 0,5 lb 297 4 số8 3.6 
92302 1Ib 343 4 số8 6,6 
92303 1,5 lb 349 4 số8 8,6 
92304. |2lb 351 4 số8 11,5 
92305 2,5Ib 380 4 số8 13.2 
“`® —” ` mm... 
92703 Búa Vuốt Chống Rung 1Lb. 
»Đầu búa làm bằng chất liệu đặc biệt cho khả năng chống mài mòn tốt và chịu 
nhiệt độ thấp, chống ăn mòn cao và ổn định hóa học 
®Chống tắc nghẽn bằng vật liệu khác 
sĐầu búa nhúng cho độ chắc chắn 
®Cải thiện hiệu ứng va đập với bề mặt phôi nhạy cảm được bảo vệ 
®Tay cầm làm bằng gỗ óc chó Mỹ 
®Các quả bóng thép tích hợp để tăng lực khai thác và chống bật lại 
®Đầu búa có thể thay thế bằng phó ghế 
®Đuôi tay cầm chống trượt 
KHÔNG. Đường kính đầu búa L(mm) -< 
(mm) 
92611 30 280 6 48 25 
*Đầu búa làm bằng thép hợp kim crôm-molypden cho độ dẻo dai và độ bền cao 
EEnI: 35 285 6 36 loi ®Hình dạng đỉnh tán tích hợp giữ đầu búa và tay cầm với nhau 
92613 40 300 6 24 22 ®Có khả năng hấp thụ sốc để giảm độ rung mang lại sự thoải mái và an toàn 
®Tay cầm giảm chấn lỗ tròn, thanh lịch và tiện dụng 
92614 50 315 6 18 24 
92615 60 325 4 12 22 KHÔNG. Trọng lượng (9) L(mm) (3c T7 
Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 92703 870 340 5 20 
Búa vuốt có tay cầm bằng sợi thủy tỉnh 92712 Búa Vuốt Cong Chống Rung 0.8Lb. 
~ L > 
- L : ' 
35 
®Đầu búa làm bằng thép carbon cao cho khả năng chống va đập mạnh vo GP BC... 
®Đầu búa nhúng cho độ chắc chắn 
®Tay cầm bằng sợi thủy tỉnh mang lại cảm giác thoải mái, có sẵn tùy chọn hai tông màu thời trang ®Đầu búa làm bằng thép hợp kim crôm-molypden cho độ dẻo dai và độ bền cao 
®Hình dạng đỉnh tán tích hợp giữ đầu búa và tay cầm với nhau 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. L(mm) c sỹ ®Có khả năng hấp thụ sốc để giảm độ rung mang lại sự thoải mái và an toàn 
= ®Tay cầm giảm chấn lỗ tròn, thanh lịch và tiện dụng 
92306 1Ib 330 2 số8 6,4 
92307 1,5 lb 380 2 số8 8,5 KHÔNG. Trọng lượng (g) L(mm) #Œ?Óo 
92308 0,5lb 280 4 số8 3.6 92712 730 335 5 20 


®Đầu búa làm bằng thép hợp kim crôm-molypden cho độ dẻo dai và độ bền cao 
*®Hình dạng đỉnh tán tích hợp giữ đầu búa và tay cầm với nhau 

®Có khả năng hấp thụ sốc để giảm độ rung mang lại sự thoải mái và an toàn 

®Tay cầm giảm chấn lỗ tròn, thanh lịch và tiện dụng 


KHÔNG. Trọng lượng (g) L(mm) c7 t 


92722 780 335 E) 20 


19.2 


92734 Búa Kỹ Sư Chống Rung 440g 


®Đầu búa làm bằng thép hợp kim crôm-molypden cho độ dẻo dai và độ bền cao 
®Hình dạng đỉnh tán tích hợp giữ đầu búa và tay cầm với nhau 

®Có khả năng hấp thụ sốc để giảm độ rung mang lại sự thoải mái và an toàn 

®Tay cầm giảm chấn lỗ tròn, thanh lịch và tiện dụng 


KHÔNG. Trọng lượng (g) L(mm) c7 t? 


92734 890 335 5 20 


20,4 


203 


Dụng cụ đo 


`< 

= E3 si32ii0 BEN 207-208 
{i1 ức độ 208 
209 


Thước caliper 210-212 


Micromet 213-214 


Máy đo khoảng cách bằng laser 2 X 5B 
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Dụng cụ đo 


Thươc dây Thươc dây 


®Vỏ TPE, không dễ hư hỏng khi rơi 


Biöke; Chiều dài thước (m) Chiều rộng băng L (mm) c7 sỹ koŸ ®Thước kẻ in hai mặt 

gpHA. |2 13 12 120 86 "VU 

91312A |3 16 12 120 13.6 KHÔNG. Chiều dài thước (m) Chiều rộng băng L (mm) c hsz£ 

91314A 5 19 12 120 23.3 91333A 3,5 16 12 - - 

91315A 5 25 12 120 30,5 91334A 5 19 12 - - 

91316A 7,5 ZÓ 6 60 22.3 91335A 5,5 25 6 - - 

91317A 10 25 6 60 28,6 91336A | 7,5 25 6 - - 
Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời, Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Băng chính xác cấp 1 


* Băng thước thép phủ nylon có thể sử dụng trong thời tiết hoặc môi trường khắc nghiệt và có thể cọ 
rửa nhiều lần 


®Độ chính xác cao lên đến JIS1 

®Sơn mờ bền để dễ đọc dưới ánh sáng mạnh 

®In hai mặt để dễ đọc trên cả hai mặt 

®Móc móc hai mặt có chức năng đặt lại tự động để đảm bảo rằng cả số đo bên trong và bên 
ngoài đều bắt đầu từ số 0 


'®Móc leo được cung cấp để dễ dàng mang theo 


KHÔNG. Chiều dài thước (m) Chiều rộng băng L (mm) r7 sỹ koi 
913115 2 13 12 - - 
91312B 3 16 12 - - 
91314B 5 19 12 £ # 
91315B 5 25 12 - - 
91316B 7,5 25 6 - - 
91317B 10 25 6 - - 
91322B 5M/16Ft. 19 12 - - 
Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. * Băng thước thép phủ nylon có thể giặt được 
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Thươc dây Thước dây sợi thủy tỉnh 


JIIHIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIHIHE + 


12345 LL 


IIilllllltllltltillllllrllllltlItlllll —Ý— 
»®Vỏ TPE, không dễ hư hỏng khi rơi 
BH HN ng ®Phạm vi đo 0-20 mét 
®Thước kẻ in hai mặt : 
` ®Nhựa kỹ thuật cường độ cao ABS: chắc chắn và bần bỉ, chịu va đập tốt Thiết kế cầm tay 


®Lò xo mạnh mẽ cho tuổi thọ cao hơn Ẻ Biản 
phía sau: dễ dàng mang theo 


® Băng thước sợi thủy tinh: chống gỉ và bị xúc phạm 


KHÔNG. Chiều dài thước (m) Chiều rộng băng L (mm) c sỹ 

91341A 3,5 16 12 - - KHÔNG. Chiều dài thước (m) Chiều rộng băng L (mm) 7? sỹ 

91342A 5 19 12 - - 913618 20 13 20 - - 

91343A 5,5 25 6 - - 91362B 30 13 20 - - 

91344A 7,5 25 6 - - 91363B 50 13 20 - - 
A Loại trừ khỏi các điêu khoản bảo hành trọn đời. A Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Thước dây thép 


Công nghệ xử lý chống mài 
mòn và phủ nylon 


Chống mài mòn đặc biệt 
lớp áo 


Lớp phủ nylon 


JII|IIIIIIHIIHIIHIIHIIHIIHIIH + 


12345 L 


IIIIlIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlILLII 


Băng thép chất lượng 


® Trở về nhanh chóng 
®Vỏ nhựa ABS/TPR, mềm và chống vỡ Băng SATA được phủ nylon 
®Móc đuôi kim loại để dễ dàng xử lý 


KHÔNG. Chiều dài thước (m) Chiêu rộng băng L (mm) c? sỹ 
91351B 15 10 20 s ' 
91353B 30 10 20 - - 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
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09401 14Pc. Bộ thước đo cảm biến 0,05-1,00mm 09405 23Pc. Bộ thước đo cảm biến 0,02-1,00mm, Hệ mét & SAE 


® Được làm bằng thép Mn, có bề mặt được đánh bóng ® Được làm bằng thép Mn, có bề mặt được đánh bóng 
Sự chỉ rõ Sự chỉ rõ 
®Thước đo cảm biến: 0,05mm, 0,10mm, 0,15mm, 0,20mm, 0,25mm, 0,30mm, 0,40mm, 0,50mm, ®Thước đo cảm biến: 0,02mm, 0,03mm, 0,04mm, 0,05mm, 0,10mm, 0,15mm, 0,20mm, 0,25mm, 
0,60mm, 0,70mm, 0,80mm, 0,90mm, 1,00mm 0,30mm, 0,35mm, 0,40mm, 0,45mm, 0,50mm, 0,55mm, 0,60mm, 0,65mm, 0,70mm, 0,75mm, 0,80mm, 
®Thước: 2" 0,85mm, 0,90mm, 0,95mm, 1,00mm 
KHÔNG. c2? từ loi KHÔNG. c7 ỹ 
09401 - 24 1.8 09405 - 36 3,7 
A Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. A Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
09402 16Pc. Bộ thước đo cảm biến 0,05-1,00mm 09407 32Pc. Bộ thước đo cảm biến 0,02-1,00mm, Hệ mét & SAE 


®Được làm bằng thép 65Mn, có bề mặt được đánh bóng 


Sự chỉ rõ 
° 
Được làm bằng thép Mn, có bề mặt được đánh bóng Lên 
®Thước đo cảm biến: 0,02mm, 0,03mm, 0,04mm, 0,05mm, 0,06mm, 0,07mm, 0,08mm, 0,09mm, 0,10mm, 
Sự chỉ rõ 0,13mm, 0,15mm, 0,18mm, 0,20mm, 0,23mm, 0,25mm, 0,28mm, 0,30mm, 0,33mm, 0,38mm, 0,40mm, 
®Thước đo cảm biến: 0,05mm, 0,10mm, 0,15mm, 0,20mm, 0,25mm, 0,30mm, 0,35mm, 0,40mm, 0,45mm, 0,50mm, 0,55mm, 0,60mm, 0,63mm, 0,65mm, 0,70mm, 0,75mm, 0,80mm, 0,85mm, 0,90mm, 
0,50mm, 0,55mm, 0,60mm, 0,70mm, 0,75mm, 0,80mm, 0,90mm, 1,00mm 1,00mm 
KHÔNG. c? \xz⁄f KHÔNG. c? \szf 
09402 - 12 09407 - 24 3:1 
"` Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. À Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
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09415 23 Cái. Bộ cảm biến có độ chính xác cao theo hệ mét 


®Độ chính xác cao với sai số 0,5mm/m 
®Ống bong bóng có khả năng chống tia cực tím và chống va đập, không dễ vỡ 
®Chất liệu có độ đàn hồi cao của nắp cuối và hiệu suất rơi tốt 


KHÔNG. L(mm) 4d Sỹ 
®Thân làm bằng thép Mn được đánh bóng bề mặt 
An câu SE : k l 91601A 300 6 - 
®Thước dài 4" 
h 91602A 450 6 - 
Sự chỉ rõ 
®0,02,0,03,0,04,0,05,0,10,0,15,0,20,0,25,0,30,0,35,0,40,0,45,0,50,0,55,0,60,0,65, 0,70,0,75,0,80,0,85,0,90,0,9 ø1i603A | 600 6 - 
5,1,00MM 
91604A 750 6 - 
KHÔNG. r7 t 9i605A | 900 6 : 
09415 - - - 91606A 1200 6 - 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


09416 32 Cái. Bộ cảm biến có độ chính xác cao theo hệ mét và inch 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


„` ƒ\ 


ĩ SòỒ .. ï 


ETaixt=tiiinplsisii 11s Bzš pa#ểng p#fïn EzÏfš äaniố (Ïá š FÌFYEY ST 2 lLR lŸït s1 19928<8 


b L " 


ACCURACY 
0,5 


CŨ 


®Với Nam châm, dễ vận hành. 

®Độ chính xác cao với sai số 0,5mm/m 

®Ống bong bóng có khả năng chống tia cực tím và chống va đập, không dễ vỡ 
®Chất liệu có độ đàn hồi cao của nắp cuối và hiệu suất rơi tốt 


®Thân làm bằng thép Mn được đánh bóng bề mặt KHÔNG. L(mm) : hsz£ 
®Thước dài 3,5" 
SỆAHh li: 91611A 300 6 30 
*Hệ mét inch 
#uảy 91612A 450 6 30 
Sự chỉ rõ 
®0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,07, 0,08, 0,09, 0,10, 0,13, 0,15, 0,18, 0,20, 0,23, 0,25, 0,28, 0,30, 0,33, 0,38, 91613A | 600 6 30 
040, 0. 45, 0,50, 0,55, 0,60, 0,63, 0,65, 0,70, 0,75, 0,80, 0,85, 0,90, 1,00MM 
91614A 750 6 30 
KHÔNG. cai t ø1615A | 900 6 30 
09416 - - - 91616A 1200 6 30 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


ÁÀ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Quy tắc thép Máy đo chiều cao Vernier 


| 
: 
: 
` 
.é 
— VY «4 HỆ S e2, NHP 
tà 
91401 Í:} 
sẽ => 
ft: 
"“ - =, ` ụ 
‡ Ú + = 
.^...t1a # xi [ÚC *x “II. 6 (3/Ú.. nh c 8 #3 W£ 2010110 w 
tu “` — ———SẦSÖẦSỐS. 
\ 
91402 lở 


®Được làm bằng thép không gỉ 
*Hiểu Nhàn sn In mài môn ®Khung thước có độ chính xác vừa vặn cao và kéo êm 
: 9 5 »Đế có thể được thay thế, nâng cao tuổi thọ 


®Chất liệu đế chắc chắn và phép đo ổn định hơn 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. 3 ® FoÏ 
91401 150 12 144 4 KHÔNG. Phạm vi (mm) Độ phân giải (mm) — Độ chính xác (mm) c7 % 
91402 300 12 108 7,8 91542 0-200 0,02 +0,03 ñ| 4 - 
91403 500 10 90 12 91543 0-300 0,02 +0,04 1 4 - 
91404 1000 10 40 12.3 91544 0-500 0,02 +0,04 1 2 - 
Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
Quảng trường thợ mộc Máy đo chiều cao kỹ thuật số 


Ề 
"mm... š- 7P8jf1 te 
là : = 42240 . . - R 
......... 
“ác a6 -- .. 
tri Ít vì! TIIỊỦ c6ii1089911131; trÌi Ê 
LÌ 
. 
91411 5 


91412 
®Khung thước có độ chính xác vừa vặn cao và kéo êm 
®Đế có thể được thay thế, nâng cao tuổi thọ sử dụng. 
»Chất liệu đế chắc chắn và phép đo ổn định hơn 
®Được làm bằng thép không gỉ 
®Hiệu chuẩn rõ ràng và chống mài mòn 
KHÔNG, Phạm vi (mm) Độ phân giải (mm) — Độ chính xác (mm) (37 Tứ Lo\ 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. r7 z4 hoi 91545 0-200 0,01 +0,03 1 4 - 
91411 200 10 40 7.1 91546 0-300 0,01 +0,04 1 4 - 
91412 300 10 40 10.1 91547 0-500 0,01 +0,04 1 2 - 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
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Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Caliper 91501 Vernier 0-150mm 


Caliper 91503 Vernier 0-300mm 


2A... Tế 
..”r. r®= , t —- 
Í _ vmrsmpemem. se _—3* D856, ———— 
1 ƒ 
| 
»®Phạm vi đo: 0-150mm sPhạm vi đo: 0-300mm 
®Được làm bằng thép không gỉ, đảm bảo độ chính xác đo cao ®Được làm bằng thép không gỉ, đảm bảo độ chính xác đo cao 
®Để đo lỗ bên trong, vòng tròn bên ngoài và độ sâu ®Để đo lỗ bên trong, vòng tròn bên ngoài và độ sâu 
RHÔNG. Chỉ số phạm vi đo (mm) Độ chính xác (mm) (3c „8ã KHÔNG. Chỉ số phạm vi đo (mm) Độ chính xác (mm), (3 T1 
(mm) (mm) 
91501 0-150 0,02 +/-0,02 6 36 12.2 91503 0-300 0,02 +/-0,03 4 24 22,9 


,` Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Thước cặp 91502 0-200mm 


` Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Caliper kỹ thuật số 91511 0-150mm 


Được làm bằng th 
phương pháp đo 


» 


Xu: 


thép ss, đảm bảo cao 


` 


` 


Có:dÔng Xưết dị1-liệu E222 -) 


` 


®Phạm vi đo: 0-200mm và đọc chính xác Được làm bằng thép không gỉ, đảm bảo độ 


chính xác đo cao 
®Đặt lại ở bất kỳ vị trí nào và chuyển đổi số liệu/inch 
*®Giá trị tương đối/tuyệt đối. Với cổng xuất dữ liệu RS232 


KHÔNG. Chỉ số phạm vi đo (mm) Độ chính xác (mm) c7 sỹ Lo\ 
(mm) 
91512 0-200 0,01 +/-0,03 6 36 18 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Caliper kỹ thuật số 91513 0-300mm 


j 


®Phạm vi đo: 0-300mm và đọc chính xác Được làm bằng thép không gỉ, đảm bảo độ 


chính xác đo cao 
®Đặt lại ở bất kỳ vị trí nào và chuyển đổi số liệu/inch 
*®Giá trị tương đối/tuyệt đối. Với cổng xuất dữ liệu RS232 


KHÔNG, Chỉ số phạm vi đo (mm) Độ chính xác (mm) (37 SŸ loÌ 
(mm) 
91513 0-300 0,02 +/-0,03 4 24 19.8 
"` Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
Caliper quay số 91521 0-150mm 
»Phạm vi đo: 0-150mm 
® Được làm bằng thép không gỉ, dễ đọc 
®Lõi chỉ báo được nâng cấp lên hiệu suất chống sốc hai chiều 
®Với thiết bị khóa vòng ngoài 
KHÔNG. Chỉ số phạm vi đo (mm) Độ chính xác (mm) (3 # Lo\ 
(mm) 
91521 0-150 0,02 +/-0,03 6 36 13,8 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
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3 Trạm kiến thức công cụ 


Ứng dụng đo lường 


Đo đường kính trong 


Đo lường sự khác biệt 


Đo độ sâu 


91522 Quay số Caplier 0-200mm 


®Phạm vi đo: 0-200mm 

®Được làm bằng thép không gỉ, dễ đọc 

®Lõi chỉ báo được nâng cấp lên hiệu suất chống sốc hai chiều 
®Với thiết bị khóa vòng ngoài 


KHÔNG. Chỉ số phạm vi đo (mm) Độ chính xác (mm) c? sỹ 
(mm) 
91522 0-200 0,02 +/-0,03 6 36 19,4 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


91523 Quay số Caplier 0-300mm 


®Phạm vi đo: 0-300mm 

®Được làm bằng thép không gỉ, dễ đọc 

®Lõi chỉ báo được nâng cấp lên hiệu suất chống sốc hai chiều 
®Với thiết bị khóa vòng ngoài 


KHÔNG. Chỉ số phạm vi đo (mm) Độ chính xác (mm) c sỹ 
(mm) 
91523 0-200 0,02 +/-0,03 4 24 23 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


ý 
ì 


Ý thức chung khi sử dụng các công cụ SATA 


Sử dụng công cụ một cách chính xác 


Trạm kiến thức công cụ 


Kích thước cờ lê và loại đai ốc phải giống 
nhau 


Đảm bảo dụng cụ ở vị trí sử dụng bình 
thường 


Sửa chữa thường xuyên và thay thế kịp thời các 
dụng cụ bị rỉ sét hoặc hư hỏng 


Khi sử dụng với các dụng cụ điện và khí 
nén, vui lòng chọn các dụng cụ cầm tay 
điện và khí nén đặc biệt 


Mang thiết bị bảo hộ nếu môi trường 
làm việc yêu cầu 


Đảm bảo tủ đã được khóa và ròng rọc hoạt 
động trước khi di chuyển hộp dụng cụ 


Máy đo độ sâu kỹ thuật số 91532 Panme đo ngoài 25-50mm 


CÝnnmreverseesvse ram 
sPhạm vi đo: 25-50mm 


¬ ®Bề mặt đo bằng hợp kim cứng, đảm bảo khả năng chống mài mòn cao. 
®Với thiết bị khóa vít micromet 


KHÔNG. Chỉ số phạm vi đo (mm) Độ chính xác (mm) c7 z8 Lo\ 
: (mm) 
Eemrrrrnevverervrraer-e=nl 91532 25-50 0,01 +/-0,004 6 36 16 
91553 ÁÀ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
mm...” 91533 Panme ngoài 50-75mm 
KHÔNG. Phạm vi đo Œ sỹ hoi 
(mm) `. ——¬ &ì “a ` 

91551 0-150 6 36 lí „ 
91552 0-200 6 36 số 8 
91553 0-300 6 24 10 


"` Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


91531 Panme đo ngoài 0-25mm 


®Phạm vi đo: 50-75mm 
®Bề mặt đo bằng hợp kim cứng, đảm bảo khả năng chống mài mòn cao. 
®Với thiết bị khóa vít micromet 


RHÔNG, Chỉ số phạm vi đo (mm) Độ chính xác (mm) 37c bo\ 
(mm) 
91533 50-75 0,01 +/-0,005 6 36 23.3 


À Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Đế micromet 91539 


®Phạm vi đo: 0-25mm 
'®Bề mặt đo bằng hợp kim cứng, đảm bảo khả năng chống mài mòn cao 
®Với thiết bị khóa vít micromet 


KHÔNG. Chỉ số phạm vi đo (mm) Độ chính xác (mm) (37c # Lo\ 
(mm) KHÔNG. c? \sz? 
91531 0-25 0,01 + /-0,004 6 36 12.3 91539 - 10 4 
"` Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. À Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
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Micromet kỹ thuật số IP65 


91565 Chỉ báo quay số đòn bẩy 


4œ)... MP 


91534 


91535 


KHÔNG. Chỉ số phạm vi đo (mm) Độ chính xác (mm) c sỹ 
(mm) 

91534 0-25 0,001 0,002 6 36 

91535 25-50 0,001 0,002 6 36 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Đồng hồ đo cơ khí 


bó< 
x.. 


Ề gi 
Sau: : 


®Thiết kế nâng mữ 


»Chỉ định phạm vi giá trị, dễ đọc 


KHÔNG. Phạm vi đo (mm) Lập chỉ mục (mm) (3c *Ÿ 
91561 0-5 0,01 : # Ẫ 
91562 0-10 0,01 - - - 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Chỉ báo quay số hiển thị kỹ thuật số IP54 


®Thiết kế nắp chống bụi với tác động môi trường tối thiểu 


®Vòng bi đá quý, độ nhạy cao, tuổi thọ cao 

®Được tích hợp miếng đệm cao su cho khả năng chống sốc tốt 

®Đầu dò hợp kim cứng, bền hơn 

®Con trỏ chống từ, phép đo không bị ảnh hưởng bởi từ trường 


Lập chỉ mục (mm) 3 \=⁄4 boÏ 


KHÔNG. Phạm vi đo (mm) 


91565 0-0,8 0,01 - - - 


Á\ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Đế từ M 


Đế từ phổ quát 

®Thiết kế trục vạn năng để xoay linh hoạt 

®Với chức năng tinh chỉnh 

sCấu trúc đặc biệt của đai ốc khóa ngăn ngừa sự xoay khi điều chỉnh tay đòn trên/dưới 


Đế từ cơ khí 
®Có thể khóa riêng cánh tay trên/dưới 
®Cánh tay dưới được cố định ở bên cạnh đế để ổn định hơn 


®Thiết kế chống nước và chống bụi IP54 (91563 91564 

®Zero ở bất kỳ vị trí nào KHÔNG. tên sản phẩm Đo lường Kẹp (ŒẰ® 1W 

®Chuyển đổi số liệu sang tiếng Anh Phạm vi (KGF) khẩu độ (mm) 

®Với giao diện đầu ra dữ liệu _ m z = 

91566 Đế từ phổ quát 60 số 8 - - - 

RHÔNG, Phạm vi đo (mm) Lập chỉ mục (mm) 27 boi 91567 Đế từ phổ quát 80 số 8 $ 3 # 
91563 0-127 0,01 - - - 91568 Đế từ cơ khí 60 số 8 - - - 
91564 0-25,4 0,01 - - - 91569 Đế từ cơ khí 80 số 8 - - - 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


ÁÀ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Máy đo khoảng cách laser 62709 30M 


Máy đo khoảng cách bằng laser 


Phạm vi đo tối đai 0,2~ 30m 

Đo lường độ chính xácz +/-3mm 

Đơn vị đo lường m/ft+in 

Mức laser Lớp 2 

Loại laze 630-670nm,<1mW 
Đo đơn N4 

Chìa khóa. Chìa khóa cao su mềm. 
Nhiệt độ hoạt động 0oC ~40oC 

Nhiệt độ bảo quản - 10oC ~60oC 

Tuổi thọ pin Lên đến 5000 phép đo AAA 
Lựa chọn pin 2x1,5V 

Tự động tắt laser Tự động 30 tuổi 

tắt thiết bị Sau 3 phút 

1 phạm vi: 


®Sử dụng bảng ngắm hoặc bề mặt phản chiếu tốt hơn nếu dưới ánh sáng mặt trời hoặc mục tiêu không phản chiếu tốt 


2 Độ chính xác: 


*Trong điều kiện đo tốt (bề mặt đo tốt, nhiệt độ phòng, ánh sáng trong nhà, v.v.), có 
thể đạt được phạm vi định mức. Trong điều kiện đo kém, chẳng hạn như ánh sáng 
quá mạnh, phản xạ yếu trên bề mặt vật đo hoặc chênh lệch nhiệt độ quá lớn, sai số 


sẽ tăng lên 


® Độ chính xác điển hình +/- 3mm. 

Kích thước nhỏ để dễ dàng mang theo. 

®Phím đơn để thao tác dễ dàng 

®Màn hình đèn nền HD để hiển thị dữ liệu rõ ràng 
®Vỏ chắc chắn cho độ bền 

»2 * pin AAA 15V 

*®Tự động tắt máy để tiết kiệm điện 


62712 62713 
Phạm vi: 0,2 ~ 60mm (62712) 
0,2~100mm (62713) 
Sự chính xác: +/- (2.0mm+5x10-5D) 
Đo đơn 
Đo liên tục 
Đo diện tích 
Đo khối lượng 


Pythagore đơn giản 
Pythagore bậc hai 
Pythagore bậc hai2) 
Cấp độ tự động 

Độ thằng đứng tự động 
Đầu dò góc cộng và 
trừ 

Độ chính xác đo góc: +/- (0,3°+0,1° +0,01%D) 

Cơ sở đo lường Điểm chuẩn trước/sau 

Đơn vị đo lường m/f/ trong /ft+in 

Tự động tắt máy Tự động tắt sau khi không hoạt động trong 3 phút Màn 


hs SsSsSssSssSs 


Loại màn hình hình 20 inch 

Hồ sơ đo lịch sử 20 bộ Mức 

Laser Lớp 2 

Loại laze 630-670nm,<1mw 
Nhiệt độ hoạt động 0~+40 (32F~+104F) 
Kích cỡ. 115x49x26mm 

1 phạm vi: 


*®Dữ liệu phạm vi được tham chiếu theo điểm chuẩn phía sau mặc định; phạm vi tối đa sẽ được 
thay đổi theo các mô hình khác nhau. Để biết phạm vi thực tế, hãy xem bao bì bên ngoài của 
máy. 

2 Độ chính xác (tham khảo khoảng cách đo): 

®Trong điều kiện đo tốt (bề mặt đo tốt, nhiệt độ phòng, ánh sáng trong nhà, v.v.), có thể đạt 
được phạm vi định mức. Trong điều kiện đo kém, chẳng hạn như ánh sáng quá mạnh, phản xạ 
yếu trên bề mặt vật đo hoặc chênh lệch nhiệt độ quá lớn, sai số sẽ tăng lên 


3 Độ chính xác đo góc 
s01°là lỗi do nhiệt độ, D là +/-45, ví dụ: 0°lỗi là +/- 0,3°ở nhiệt độ thường và 45° 
lỗi là +/- 0,85°ở nhiệt độ bất thường 


®Mẹo: Sử dụng bảng ngắm hoặc bề mặt phản chiếu tốt hơn nếu dưới ánh sáng mặt trời hoặc mục tiêu không phản chiếu tốt 


® Độ chính xác điển hình +/- 2 mm 

®Chức năng đo góc 

®Màn hình đèn nền độ phân giải cao có khả năng hiển thị 5 dòng dữ liệu cùng lúc, so sánh 
dữ liệu trong nháy mắt 

®Có khả năng lưu trữ 20 bộ dữ liệu lịch sử 

®Có khả năng đo đơn, đo liên tục, đo tối đa/tối thiểu, đo diện tích và thể tích, móc, 
tự động cân bằng, độ thẳng đứng tự động, cũng như phép toán Pythagore, 
phép cộng và trừ 

®Nhắc bằng tiếng bíp 

»Sạc bằng Micro USB 

®Tự động tắt máy để tiết kiệm điện 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. c7 \sz4 koÌ 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. c7 ®% hoi 62712 60 - 20 53 
62709 30 số 8 20 13 62713 100 - 20 3:2 
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Dụng cụ cầm tay khác 


Ống cờ lê 217 
Phó phòng 218 
TT 219-220 
Cờ lê ống xích 221 
222 
222-223 
223 
224 


216 


Dụng cụ cầm tay khác 


Cờ lê ống hạng nặng Cờ lê ống mở rộng 


= 


®Hàm rèn bằng vật liệu Cr-V 


®“Hàm được thiết kế đặc biệt để đảm bảo kẹp chặt ®Trọng lượng nhẹ hơn cờ lê ống hạng nặng có cùng thông số kỹ thuật 


®Đạt cùng một mô-men xoảẳn, lực vận hành tiết kiệm sức lao động hơn so với cờ lê ống nặng 


KHÔNG L(mm) Trọng lượng tịnh / kg) c2 s có cùng thông số kỹ thuật 
®Đầu cờ lê được làm bằng thép hợp kim đặc biệt 

70 200 0,38 6 36 17,8 ®Tay cầm được làm bằng ống thép hợp kim đặc biệt và mô-men xoẳn vượt quá Tiêu chuẩn Mỹ đối với cờ 

70 250 0,78 6 24 20 lê ống nặng có cùng thông số kỹ thuật 

To, THỦ Lo2n 5 tế uc KHÔNG. Thông số kỹ thuật ỐC L sau Mạng lưới c# \sz8 

70 350 1,54 6 12 20,5 kéo dài (mm) kéo dài (mm) manstượngeœoi 

70 450 232 3 6 15,6 70836 18" 460 615 1,85 3 6 12.3 

70 600 3,82 2 4 16.2 70837 24" 530 715 3.18 2 4 13,7 

70 900 8/72 1 2 18,4 70838 36" 760 1135 6.08 1 2 13.3 

70 1200 13,84 1 2 30 70839 48" 850 1270 9,6 1 2 21.3 
Alu pe Cờ lê Kìm cắt ống hạng nặng bằng titan 


sCờ lê ống nhôm giảm trọng lượng 30% -50% so với cờ lê đúc cùng 
thông số kỹ thuật 

®Hàm rèn bằng vật liệu Cr-V 

®Hàm được thiết kế đặc biệt để đảm bảo kẹp chặt 


*Đầu kẹp được làm bã ật liệu hợp kim titan, được xử lý nhiệt tổng thể, độ cứi 
SE” jiilitk . ĐEN) Sai SH. Số TC RÔ[ Ốc "ng" “G0 TH Ụ NT DI DA THẾ NHƯ 
70823 10" 250 0,5 6 36 19.3 *®Tay cầm kìm áp dụng công nghệ đúc chính xác, có mật độ cao và khả năng chống 

uốn mạnh 

70824 12" 300 0,76 6 24 19.1 
70825 14" 350 0,92 6 24 24 KHÔNG, Thông số kỹ thuật. L(mm) Trọng lượng tịnh / kg) (3c f#Ÿ 
70826 18" 450 1,52 2 6 9,6 70816A 18" 450 2,35 - - - 
70827 24" 600 2,52 2 4 10,4 70817A 24" 600 3,89 - - - 
70828 36" 900 4,63 - 2 9,8 70818A 36" 900 8.11 - - - 
70829 48" 1200 8.06 - 2 17 70819A 48" 1200 12.82 ˆ : ˆ 
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Vise băng ghế hạng nặng Máy cắt ống Ratcheting 


“ 97315 


®Lưỡi dao đặc biệt đảm bảo hoạt động mà không có phoi hoặc gờ 
®Bao gồm hai mảnh lưỡi dao 97317 
®Thích hợp cho ống thép carbon và thép không gỉ 


®Được rèn bằng vật liệu chất lượng, có bề mặt phun tĩnh điện *Nó áp dụng cho ống thép carbon và ống thép không gỉ lộ si l. 2 TẠP 
*Kết cấu thép vuông cho lực kẹp cao và an toàn ®Để cắt ống inox (độ dày <1,5 mm) cần thay thế bằng lưỡi 97318 được bán riêng 
*Đai ốc cố định đặc biệt để tránh biến dạng, gãy và rơi ra 
®Khung xe đặc biệt không bị trượt sau khi khóa ®Cơ chế bánh cóc giúp cắt dễ dàng hơn. Lượng nạp lưỡi dao không đổi (công suất) được giữ bằng chức 
l l ' ` năng nạp tự động mà không có bất kỳ lực quá mức nào 
l " ®Góc xoay là 75° ,giúp dễ dàng vận hành ngay cả ở những nơi chật hẹp 
ki» Thôngs6kg tu‡Bl Ci mi Lực kẹp Tổng/Net œ sỹ 8 ®Thân máy được làm bằng hợp kim nhôm; xử lý bề mặt được mạ crom với khả năn 
(mm) kg) y g hợp y bì 
(kg NEicgiu gu, chống mài mòn tuyệt vời 
70841 4" 108 1700 17/19 ` 1 17,6 ®Chức năng nhả có thể ngăn chặn việc khóa đầu quay 
70842 5” 133 2100 23/25 - 1 22,4 F 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) Tường ống thép Ống thép không gỉ 3 \sz8 Loì 

70843 6" 152 3000 29/3 - 1 30,2 độ dày (mm) trọng lượng (kg) 

70845 số8" 203 4000 42/39 _ 1 39,9 97315 Ø16~35 43,2 1,5 ~ 3,0 - 10 10,5 
Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 97316 Ø35~66 <3,8 1,5~3,0 - 10 19,4 

~ Fá 4 kả ° ~.. “ ~ H 

Ghế phó sắt dẻo chịu lực cao Lưỡi cắt ống Ratcheting 


97317 97318 


*®Thân kẹp làm bằng sắt dẻo 
*Lực kẹp lớn 

®Sự cởi mở lớn 

®Vòng quay lên tới 210° 


®Thích hợp cho thép carbon và ống thép không gỉ 
®Đặc biệt dành cho máy cắt ống 97315, 97316 


Công suất cắt 


KHÔNG. Thông số kỹ thuậBỰ CỞÏ mở Lực kẹp Tổng/Net c7 sỹ Lo\ ®Ống thép cacbon Độ dày thành ống <3,2mm 
(mm) (kg) tre lượn bội ®Ống thép không gỉ Độ dày thành ống 1,5mm-3,0mm 

7085 4" 157 2500 8,7/7,9 - 1 9,4 _= =—. = 

k Ú KHÔNG. Khả năng cắt lưỡi Độ dày thành ống (mm) 63c *Ở 
70852 5" 152 3500 : - 1 15.3 

Koisiihi, 97317 Ống thép cacbon <3/2 10 100 2.1 
70853 6" 178 4500 17/19/8 - 1 20 Ống thép không gỉ 1,5< Độ dày thành ống < 3,0 
70854 số" 229 5000 27/25.8 - 1 28,2 97318 Ống thép không gỉ <15 10 100 3 
"` Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. À Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
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97304 Máy cắt ống PVC 3-42mm 


97302 


®97301 thích hợp để cắt ống đồng, nhôm và thành mỏng có đường kính từ 3 mm đến 
30 mm 

®97302 thích hợp để cắt ống đồng, nhôm và thành mỏng có đường kính từ 3mm đến 
32mm 

*Đảm bảo sạch sẽ và toàn vẹn 

®Lưỡi dự phòng có sẵn trong tay cầm 

®Khi đóng máy cắt, không để máy cắt tiếp xúc với con lăn, giữ sạch sẽ và bôi trơn các bộ phận 
thường xuyên bằng mỡ nhẹ. 


®Thích hợp cho ống PVC có đường kính dưới 42mm 


ÔNG. Phạm vi cắt (mm = 
m : (mm) kai bá Lo) œese. — | Tối đa. Cắt 3 E2 
97301 3-30 6 60 16 Phạm vi (mm) 

97302 3-32 6 60 19.9 97304 3-42 12 48 19.3 
"` Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. A Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
Máy cắt ống 97303 6-64mm Máy cắt ống 
«®= la 
Lj 
97353 
®*Thích hợp để cắt ống đồng, ống nhôm và ống thành mỏng có đường kính từ 6mm ®Lưỡi cắt hai đoạn để dễ dàng cắt vào ống PVC 
đến 64mm ®Bề mặt được phủ lớp phủ Teflon để tiết kiệm nhân công 
*Đảm bảo sạch sẽ và toàn vẹn ®Di chuyển vị trí chốt để thay đổi đường kính cắt ống tối đa 
® Lưỡi dự phòng được cung cấp trong tay cầm. 
®Khi đóng máy cắt, không để máy cắt tiếp xúc với con lăn, giữ sạch sẽ và bôi trơn các bộ phận KHÔNG; Phạm vi cắt (mm) c3 t loÌ 
thường xuyên bằng mỡ nhẹ. 
97351 32 triệu - - - 
KHÔNG. Phạm vi cắt (mm) c Sỹ 97352 26/42MM - ~ “ 
97303 6-64 6 24 16,9 97353 42/63MM - - _ 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
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Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Máy cắt ống mini 97305 3-16mm 


97326 Máy uốn ống 3 trong 1 90° 


®Thích hợp để cắt ống thành mỏng, ống nhựa và ống đồng có đường kính từ 3mm đến 


16mm 
®Không có cạnh thô 
®Thích hợp sử dụng trong không gian hẹp 


KHÔNG. Phạm vi cắt (mm) c3? ® 


97305 3-16 12 120 


14.6 


®Thích hợp để uốn ống đồng và ống nhôm có đường kính ngoài 6/8/10mm Phạm vi khuỷu 
®tay: 0-90° 
®Cuộn khuỷu làm bằng hợp kim nhôm cho độ chắc chắn và bền bỉ 


KHÔNG. Uốn tối đa #3 t? 


đường kính (mm) 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Máy cắt ống S/S 


97326 8/6/10 1 18 17 


9732 


* Một tông đơ thép tốc độ cao được cung cấp cho 97307 


®Chốt đặc biệt để thay thế lưỡi nhanh chóng mà không cần dụng cụ đặc biệt 
® Lưỡi dao dự phòng có sẵn trong giá đỡ máy cắt 
®Vui lòng chọn lưỡi SATA 97313 


xuose. | Tối đa. Cắt œ3 tØ M8 
Phạm vi (mm) 

97306 3-35 6 18 14 

97307 3-45 6 18 19 


®Thích hợp để uốn ống đồng và ống nhôm có đường kính ngoài 6/8/10mm 
®Phạm vi khuỷu tay: 0-90 
®Cuộn khuỷu làm bằng hợp kim nhôm cho độ chắc chẳn và bền bỉ 


KHÔNG. Uốn tối đa ơi tữ 


đường kính (mm) 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Ong uon 


*Thích hợp cho ống đồng và ống nhôm có đường kính ngoài cong khác nhau 


®Phạm vi khuỷu tay: 0-180° 
®Cuộn khuỷu làm bằng hợp kim nhôm cho độ chắc chẳn và bền bỉ 


'®Tay cầm chống trượt được bọc cao su hai tông màu tạo cảm giác thoải mái 


97327 8/6/10 1 18 17 


KHÔNG. Uốn tối đa 3 sỹ 
đường kính (mm) 
97321 6 1 18 16 
97322 số 8 †1 18 19 
®Thích hợp cho ống đồng, nhôm và các ống kim loại khác 
97323 10 1 12 18 
97324 12 1 12 18 KHÔNG. Đường kính ống mở rộng c7 \sz/ 
97325 16 1 6 17 97331 3/16",1/4",16/5",3/8",16/7",1/2 ",5/8" 6 24 


Máy uốn ống không gỉ Lưỡi cắt ống inox 97313 5x20mm 


®Phạm vi khuỷu tay: 0-180° 


®Cuộn dây khuỷu tay được rèn bằng thép carbon cho độ cứng và độ bền 


KHÔNG, Đường kính uốn tối đa Độ dày ống (37 W# Lo\ 
(mm) ®Được làm bằng thép tốc độ cao HSS để cắt ống thép không gỉ 
®Thích hợp cho máy cắt ống thép không gỉ 97306 và 97307 
97341 6 Dưới 1mm 1 12 14 
97342 số 8 Dưới 1mm 1 12_ 14.6 KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) Œ \s⁄8 
97343 10 Dưới 1,2mm 1 6 12,4 97313 5x20 24 240 6 
97344 12 Dưới 1,2mm 1 6 16.2 Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
97311 2Pc. Lưỡi cắt ống 3x18mm Cờ lê dây đeo 
= 
_Z”” 
vs 
®Đai làm bằng nylon để bảo vệ bề mặt phôi 
®Được làm bằng thép hợp kim cứng để cắt ống đồng, nhôm và ống dẫn mỏng THẾ HỘP SE ROẠN CÁ: ĐỀ IẠN CHỤI VI 
®Thích hợp cho máy cắt ống 97301 và 97302 97305 
SP 3 ki KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm). c3 tỹ 8 
KHÔNG. 'Thông số kỹ thuật. (mm) c7 hxz£ 97461 9Q" 6 60 20 
97311 3.018, 3.0x18 24 240 4.4 97462 lỗi là 5 20 12 
À Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. À Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
97312 2Pc. Lưỡi cắt ống (6.2x18, 6.2x22mm) Cờ lề ống xích 
97452 
®Được làm bằng thép hợp kim cứng để cắt ống đồng, ống nhôm và ống mỏng sThép rèn Cr-V 
'®Thích hợp cho máy cắt ống 97303 s28 xích, phạm vi kẹp 55-110mm 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) c % KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) Ứng dụng(mm) c7 % Lo\ 
97312 6,2x18, 6,2x22 24 240 5,7 97451 12"(28 phần) Đường kính 55-110 4 16 14.6 
Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 97452 15"(34 phần) Đường kính 60-130 4 16 19.3 
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Kẹp G Dụng cụ vặn đai ốc bằng tay 90521 


®Đầu có thể thay thế cho phạm vi tán đinh rộng, phù hợp với các loại đai ốc đinh tán sau 
®M5(10-24), M6(1/4-20) 

®M8(5/16-18), M10( 3/8-16), M12(1/2-13) 

®Tay cầm có thanh kết nối để dẫn động bộ phận tự động thoát khỏi đai ốc 


®Cấu trúc mới giúp vận hành dễ dàng và tiết kiệm nhân công 


KHÔNG. L(mm) ? tỹ 
90521 400 - 5 9 


®Được chế tạo bằng cách đúc chính xác bằng gang cầu chất lượng cao, có lớp phủ tĩnh điện trên bề mặt ÁÂ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời, 


®Thiết kế sườn gia cố đặc biệt, đảm bảo lực kẹp cao hơn và sử dụng an toàn hơn 
®Thanh vít gia công chính xác, bề mặt hoàn thiện màu đen, tuổi thọ dài hơn 


»®Đầu kẹp di chuyển đặc biệt, đảm bảo kẹp phôi hiệu quả và không dễ rơi ra 90501 Máy tán đinh thủ công 8" 
KHÔNG —— | ôngsZMgưuậ: 4đ \z/ 
90433 E 6 24 17,8 
90434 4 4 16 17 
90435 6" 6 12 20 
90436 | sœ †1 số 8 18 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Kẹp F tay cầm chữ T hoàn toàn băng thép dòng G *Thông số cấu hình phần mũi bao gồm 2,4mm (3/32"); 32mm (1/8"); 4.0mm(5/32") 


4,8mm(3/16") 
*®Miếng mũi có khía tròn có thể tháo ra mà không cần dụng cụ, miếng mũi có thiết kế cấu trúc 
= khóa, đảm bảo không bị lỏng 


®Tay cầm tiện dụng, thoải mái và tiết kiệm sức lao động 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. c3 \sz” 
' - 90501 sốm" - 10 6.1 
“mm mm=- 
ME " A Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
“= Đỉnh tán hạng nặng 
90455 ( , . h 


*®Lực kẹp lớn:> 5000N 
»Quá trình ủ đặc biệt, có độ dẻo dai tốt của cánh tay lực 
®Thiết kế rãnh của cánh tay lực làm tăng độ cứng tổng thể của sản phẩm 


KHÔNG. L(mm) Độ mở (mm) »ạsâu(mm) c7 sỹ 
90451 271 200 100 10 - - 
®Ổ cắm hình lục giác bên ngoài, có sẵn để điều chỉnh hành trình vận hành 

333 250 121 - - h l ' l 
30452 10 ®Tay cầm được xử lý nhiệt dày hơn, đảm bảo tuổi thọ dài 
90453 388 301 141 10 - - ®Móng vuốt được xử lý nhiệt bằng hợp kim crom-molypden 3 mảnh, đảm bảo tuổi thọ cao. 

501 401 119 10 ®Cờ lê thay thế mũi được cố định trên đỉnh tán, đảm bảo dễ dàng tiếp cận 
90454 z = 
90455 588 501 120 5 + « KHÔNG, Thông số kỷ thuật. c tữ 
90456 | 699 601 119 5 : - 90502 | 13" - số 8 9/5 
90457 911 801 120 5 - - 90504 11" 10 10 16 

ÁÀ Bảo hành trọn đời, ngoại trừ thanh vít, tay cầm hình chữ T và miếng đệm. ÁÀ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


90522 Máy tán đỉnh cầm tay đa năng 3 trong 1 Máy kéo 3 hàm có thể đảo ngược 


®Cấu trúc đơn giản, độ tin cậy cao 
®Tay cầm xử lý nhiệt bằng thép carbon gia cố 


KHÔNG. L(mm) œ3 \zƒ LoÏ 
90522 265 - số 8 18 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Bộ kéo 2 hàm có thể đảo ngược 


®Chốt được xử lý nhiệt của vít truyền động chắc chắn và bền bỉ 
®Vít truyền động có độ bền cao và ren cán nguội giúp vận hành trơn tru 
®Hàm kéo được thiết kế và rèn đặc biệt mang lại lực kẹp và lực kéo cao để tránh trượt 


'®Chốt được xử lý nhiệt của vít truyền động chắc chắn và bần bỉ 


®Vít truyền động có độ bền cao và ren cán nguội giúp vận hành trơn tru 
®Hàm kéo được thiết kế và rèn đặc biệt mang lại lực kẹp và lực kéo cao để tránh trượt 


KHÔNG. Thông sốkợ thuật mm — Bắn Vẽ tối đa Đột quy (Ầ 1ÿ 
đường kính (mm) (mm) 

90633 ® 130 75 60 24 14,5 
90634 4 160 100 95 18 20.1 
90636 6" 245_ 150 160 số8 20.9 
90638 sốg" 330 200 25355 4 21.6 
90640 10" 360 250 240 3 25.1 
90642 12" 405 300 270 sj 23.1 


ÁÀ Bảo hành 1 năm cho toàn bộ thiết bị, bảo hành trọn đời cho hàm 


90510 Súng hàn 9`` 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. im) — Bắn Vẽ tối đa Đột quy cự? \sz£ koi 

đường kính (mm) (mm) 
90623 EM 140 75 60 - 48 21.8 
90624 4 160 100 95 - 24 19.6 Ộ 

®Tay cầm bằng hợp kim nhôm chất lượng cao, thiết kế tiết kiệm nhân công 

90626 6" 240 150 160 1 Tà _ 21.9 ® Chống trượt 
30g28 mã 333 200 235 - 19 ®360°Thân súng xoay, phù hợp với không gian hẹp. 
90630 10" 360 250 240 - 4 23,9 KHÔNG. Thông số kỹ thuật. si ® 
90632 12" 405 300 270 - 24,9 90510 củ - 12 9,6 


Á Bảo hành 1 năm cho toàn bộ thiết bị, bảo hành trọn đời cho hàm 
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Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


90511 Súng hàn 15`` 


5 cái. Bộ vắt ren mịn / thô 


®Tay cầm bằng hợp kim nhôm chất lượng cao, thiết kế tiết kiệm nhân công 
®Chống trượt 
®Có khả năng đùn keo có độ nhớt cao. 


Thông số kỹ thuật. c4 \sz? 


KHÔNG. 


90511 15" - 12 10.9 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Dụng cụ gắp nam châm 11924 380mm 


09704 
5 cái. Bộ vắt ren mịn 


09704A 
5 cái. Bộ vắt ren thô 


®Được làm bằng GCr. Thép chịu lực 


®Tháo gỡ nhanh chóng và thuận tiện các ốc vít, đường ống, bu lông và đĩnh ghim bị hư hỏng 


Thông sốkỹ tuuậc VÍt áp dụng Mũi khoan áp dụng Đường kính tay cầm 
sự chỉ rõ sự chỉ rõ 

Số 1 M3-M6 2.0 3.3 

Số 2 M6-M8 3.0 5.3 

Số 3 M8-M10 4.0 6,4 

Số4 M10-M14 6,5 8,8 

Số5 M14-M18 7,0 11.2 


KHÔNG. 43 Sỹ Lo 


Thông số kỹ thuật. (mm) 3 \sz⁄8 LoÏ 


KHÔNG. 


09704 12 72 


11924 380 6 = Ề 


09704A 6 72 


ÁÀ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Công cụ đón từ tính linh hoạt 


^ —— 


R 


®Tay cầm axetat giúp chống nhiệt, chống bụi bẩn và bụi bẩn 
®Thanh linh hoạt có tuổi thọ cao với bề mặt mạ crom mang lại sự linh hoạt 


® Nam châm mạnh chất lượng có khả năng hấp phụ phôi rơi 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. L(mm) Trọng lượng đón (kg) c7 sỹ ko\ 
64104 6 502 0,5 6 48 7,8 
64101 số 8 510 1 6 48 11.2 
64102 số 8 510 2 6 48 11,5 
64103 số 8 510 3 6 48 11.6 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Á\ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


226-228 


Bộ cách nhiệt 228-229 


Ổ cắm cách điện 229-2351 


Cờ lê cách điện 233-235 


Tuốc nơ vít cách điện 256-240 


Kìm cách điện 240-245 


Máy cắt cáp cách điện 24G 
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Dụng cụ cách điện 


Bộ bảo trì hệ thống điện NEV AE4012 39pc 


09933 39Pc. Bộ công cụ sửa chữa NEV 


®1 cái. Cờ lê bánh cóc tháo nhanh cách điện VDE 6.3MM series 145MM 
®1 cái. Thanh mở rộng lái cách nhiệt VDE dòng 6.3MM 75MM 

®1 cái. Ổ cắm lục giác cách điện VDE 6.3MM dòng 7MM 

®1 cái. Ổ cắm lục giác cách điện VDE 6.3MM dòng 8MM 

®1 cái. Ổ cắm lục giác cách điện VDE 6.3MM dòng 10MM 

®1 cái. Ổ cắm lục giác cách điện VDE 6.3MM sê-ri 3MM 

®1 cái. Ổ cắm lục giác cách điện VDE 6.3MM sê-ri 5MM 

®1 cái. Ổ cắm lục giác cách điện VDE 6.3MM sê-ri 6MM 

®1 cái. Ổ cắm lục giác cách điện VDE 6.3MM sê-ri 8MM 

®1 cái. Ổ cắm bit torx cách điện VDE dòng 6.3MM T20 

®1 cái. Ổ cắm bit torx cách điện VDE dòng 6.3MM T25 

®1 cái. Ổ cắm bit torx cách điện VDE dòng 6.3MM T27 

®1 cái. Ổ cắm bit torx cách điện VDE dòng 6.3MM T30 

®1 cái. Cờ lê bánh cóc tháo nhanh cách điện VDE 10MM dòng 200MM 
*1 cái. Đầu nối lái cách điện VDE dòng 10MM 125MM 

®1 cái. Ổ cắm lục giác cách điện VDE 10MM dòng 8MM 

®1 cái. Ổ cắm lục giác cách điện VDE 10MM dòng 10MM 

®1 cái. Ổ cắm lục giác cách điện VDE 10MM dòng 12MM 

®1 cái. Ổ cắm lục giác cách điện VDE 10MM dòng 13MM 

®1 cái. Ổ cắm lục giác cách điện VDE 10MM dòng 14MM 

®1 cái. Ổ cắm lục giác cách điện VDE 10MM sê-ri 4MM 

®1 cái. Ổ cắm lục giác cách điện VDE 10MM dòng 5MM 

®1 cái. Ổ cắm lục giác cách điện VDE 10MM dòng 6MM 

®1 cái. Ổ cắm lục giác cách điện VDE 10MM dòng 8MM 

®1 cái. Ổ cắm bit torx cách điện VDE 10MM dòng T20 

®1 cái. Ổ cắm bit torx cách điện VDE 10MM dòng T25 

®1 cái. Ổ cắm bit torx cách điện VDE 10MM dòng T27 

®1 cái. Ổ cắm bit torx cách điện VDE 10MM dòng T30 

®1 cái. Tua vít cách điện chéo dòng T có tay câm hai màu #2x100MM 
*®1 cái. Tua vít cách điện có rãnh dòng T có tay cầm hai màu 5.5x125 triệu 
®1 cái. Kìm chéo cách điện và chịu điện áp VDE 7” 

*1 cái. Kìm tuốt dây VDE lưỡi thẳng 

*1 cái. Cờ lê lực cách điện VDE 3/8" 10-50Nm 

®1 cái. Búa lắp cách điện 

®1 cái. Cây hút cách điện 

*®1 cái. Tấm quạ cách nhiệt 

®1 cái. Bút thử điện áp 

®1 cái. Máy đo điện trở cách điện cầm tay 

®1 cái. Ampe kìm AC-DC True RMS 


®Bộ này chủ yếu được sử dụng trong việc phát hiện và bảo trì động cơ, pin điện và hệ 
thống điều khiển điện của NEV. 
® Bộ sản phẩm bao gồm bút kiểm tra điện áp, máy kiểm tra điện trở cách điện cầm tay và ampe kìm RMS 
AC-DC thực sự 
»Các dụng cụ cần thiết để kiểm tra động cơ, ắc quy và hệ thống điều khiển điện, 
các dụng cụ cách điện để tháo lắp hệ thống điện cao thế và bộ ắc quy. 


®Cấu hình hợp lý đáp ứng yêu cầu về động cơ, ắc quy điện và hệ thống điều 
khiển điện của NEV 
®Dụng cụ cách nhiệt tuân theo tiêu chuẩn IEC60900. Chứng nhận VDE-GS 


®8 cái. Ổ cắm 6 điểm cách điện Dr. VDE 3/8" (8,10,11,12,13,14,17,19mm) 

®1 cái. Tay cầm hình chữ T cách nhiệt 3/8" Dr. VDE 200mm 

®1 cái. Phần mở rộng lắc lư ổ đĩa cách điện 3/8" Dr. VDE 125mm 

®1 cái. Bánh cóc nhả nhanh cách điện 3/8" Dr. VDE 200mm 

®4 cái. Ổ cắm tuốc nơ vít 6 điểm cách điện 3/8" Dr. VDE (4,5,6,8mm) 

®7Pc. Cờ lê đầu mở cách điện VDE (7,8,10,12,13,14,17mm) 

®3Pc. Bộ tuốc nơ vít Phillips cách điện T-Series có tay cầm hai tông màu (#0*60,#1*80,#2*100mm) 
®3Pc. Tuốc nơ vít có rãnh cách điện T-Series có tay cầm hai tông màu (2.5*75,4*100,5.5*125mm) 
®1 cái. Máy kiểm tra mạch cách điện VDE dòng G 3 * 70mm 

*1 cái. Kìm mũi dài cách điện VDE 6" 

*1 cái. Kìm chéo cách điện chịu điện áp VDE 6" 

*1 cái. Kìm đường dây chịu điện áp cách điện VDE 8" 

®7Pc. Khóa lục giác Torx® cách điện VDE (T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40) 


KHÔNG. 3 k⁄4 


09933 1 1 6,9 


Ñ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


09928 68Pc. Bộ công cụ sửa chữa NEV 


... 


* Áp dụng cho xe đẩy dụng cụ 95125 (không bao gồm xe đẩy dụng cụ) 


®8 cái. Ổ cắm 6 điểm cách điện 3/8" Dr. VDE (8,10,12,13,14,16,17,18mm) 
®1 cái. Phần mở rộng lắc lư ổ đĩa cách điện 3/8" Dr. VDE 125mm 

®1 cái. Phần mở rộng lắc lư ổ đĩa cách điện 3/8" Dr. VDE 250mm 

®1 cái. Bánh cóc nhả nhanh cách điện 3/8" Dr. VDE 200mm 

®1 cái. Bánh cóc nhả nhanh cách điện 1/2" Dr. VDE 250mm 

®1 cái. Tay cầm hình chữ T cách nhiệt 1/2" Dr. VDE 200mm 


®2 máy tính để bàn. Phần mở rộng lắc lư ổ đĩa cách điện 1/2" Dr. VDE (125.250mm). 

®11 cái. Ổ cắm 6 điểm cách điện 1/2" Dr. VDE (10,11,12,13,14,16,17,19,21,22/24mm) 

®5 cái. Ổ cắm tuốc nơ vít 6 điểm cách điện 1/2" Dr. VDE (4,5,6,8,10mm) 

®13Pc. Cờ lê đầu mở cách điện VDE (8,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24mm) 

®13Pc. Cờ lê hộp cách điện VDE (8,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24mm) 

*1 cái. Cờ lê điều chỉnh chịu điện áp cách điện VDE 8" 

®3Pc. Bộ tuốc nơ vít Phillips cách điện T-Series có tay cầm hai tông màu (#0*60,#1*80,#2*100mm) 
®3Pc. Tuốc nơ vít có rãnh cách điện T-Series có tay cầm hai tông màu (2.5*75,4*100,5.5*12mm) 
*1 cái. Kìm mũi dài cách điện VDE 8" 

*1 cái. Kìm chéo chịu điện áp cách điện VDE 7" 

*1 cái. Kìm đường dây chịu điện áp cách điện 8" 


®1 cái. Kìm tuốt dây cáp cách điện VDE loại được bảo vệ 


KHÔNG. #Œ# b4 


KHÔNG. ## b>⁄/ 


AE4012 - 1 6,5 


09928 1 1 


ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 
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09936 116Pc. Bộ công cụ sửa chữa NEV 


IXEKKKNKMkkhME. 


®8 cái. Ổ cắm 6 điểm cách điện Dr. VDE 3/8" (8,10,12,13,14,17,19,22mm) 

®1 cái. Tay cầm hình chữ T cách nhiệt 3/8" Dr. VDE 200mm 

'®2 máy tính để bàn. Phần mở rộng lắc lư ổ đĩa cách điện 3/8" Dr. VDE (125.250mm), 

®1 cái. Bánh cóc nhả nhanh cách điện 3/8" Dr. VDE 200mm 

®4 cái. Ổ cắm tuốc nơ vít 6 điểm cách điện 3/8" Dr. VDE (4,5,6,8mm) 

®12Pc. Cờ lê đầu mở cách điện VDE (6,7,8,10,12,13,14,15,16,17,18,19mm) 

*1 cái. Cờ lê điều chỉnh chịu điện áp cách điện VDE 8" 

®4 cái. Bộ tuốc nơ vít Phillips cách điện T-Series có tay cầm hai tông màu (#0*60,#1*80,#2*100,#3*150mm) 
®4 cái. Tuốc nơ vít có rãnh cách điện T-Series có tay cầm hai tông màu (2.5*75,4*100,5.5*125,6.5*150mm) 
®9Pc. Tua vít Torx® cách điện VDE (T8,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40,T45) 

®1 cái. Máy kiểm tra mạch cách điện VDE dòng G 3 * 70mm 

*1 cái. Kìm mũi dài cách điện VDE 8" 

®1 cái. Kìm cắt đầu chịu điện áp cách điện VDE 6" 

*1 cái. Kìm chéo cách điện chịu điện áp VDE 6" 

*®1 cái. Kìm đường dây chịu điện áp cách điện VDE 8" 

*1 cái. Kìm cắt cáp cách điện chịu điện áp 6" 

®6 cái. Chìa khóa lục giác cách điện VDE (2.5,3,4,5,6,8mm) 

®1 cái. Kìm tuốt dây cáp cách điện VDE lưỡi thẳng 


II) IXMhE. 


— 
Illllll!.. 


~.~ ——~ 
---—————m=”~ 


Lai xí xí lí l x XNK) 


()0(01(/0010/0(0)0 (0 


®11 cái. Ổ cắm 6 điểm cách điện 3/8" Dr. VDE (8,10,12,13,14,16,17,18,19,21,22mm) 

® 6 cái. Ổ cắm dài 6 điểm cách điện 3/8" Dr. VDE (8,10,12,14,15,17mm) 

® 1 cái. Tay cầm hình chữ T cách nhiệt 3/8" Dr. VDE 200mm 

® 2 máy tính để bàn. Phần mở rộng lắc lư ổ đĩa cách điện 3/8" Dr. VDE (125.250mm) 

® 1 cái. Bánh cóc nhả nhanh cách điện 3/8" Dr. VDE 200mm 

® 1 cái. Bánh cóc nhả nhanh cách điện 1/2" Dr. VDE 250mm 

® 1 cái. Tay cầm hình chữ T cách nhiệt 1/2" Dr. VDE 200mm 

® 2 máy tính để bàn. Phần mở rộng lắc lư ổ đĩa cách điện 1/2" Dr. VDE (125.250mm) 

® 12Pc. Ổ cắm 6 điểm cách điện 1/2" Dr. VDE (10,11,12,13,14,16,17,18,19,21,22,24mm) 

® 5 cái. Ổ cắm tuốc nơ vít 6 điểm cách điện 1/2" Dr. VDE (4,5,6,8,10mm) 

® 16Pc. Cờ lê đầu mở cách điện VDE (6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24mm) 

® 12Pc. Cờ lê hộp cách điện VDE (6,8,10,12,13,14,16,17,18,19,21,22mm) 

*® 1 cái. Cờ lê điều chỉnh chịu điện áp cách điện VDE 8" 

® 4 cái. Bộ tuốc nơ vít Phillips cách điện T-Series có tay cầm hai tông màu 
(#0*60,#1*80,#2*100,#3*150mm) 

® 4 cái. Tuốc nơ vít có rãnh cách điện T-Series có tay cầm hai tông màu (2.5*75,4*100,5.5*125,6.5*150mm) 

®12Pc. Nutdriver cách điện VDE (4.0*125,5.0*125,5.5*125,6.0*125,7.0*125,8.0*125,9.0*125,10*125,11%125,12*12 
5,13*125,14*125mm) 

® 9Pc. Tua vít Torx® cách điện VDE (T8,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40,T45) 

® 1 cái. Máy kiểm tra mạch không tiếp xúc 

® 1 cái. Máy kiểm tra mạch cách điện VDE dòng G 3 * 70mm 

*® 1 cái. Kìm mũi dài cách điện VDE 8" 

® 1 cái. Kìm cắt đầu chịu điện áp cách điện VDE 6" 

* 1 cái. Kìm chéo cách điện chịu điện áp VDE 6" 

*® 1 cái. Kìm đường dây chịu điện áp cách điện VDE 8" 

® 1 cái. Kìm cắt cáp cách điện chịu điện áp 6" 

® 6 cái. Chìa khóa lục giác cách điện VDE (2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm) 

* 1 cái. Kéo cách điện VDE 150mm 

® 1 cái. Kìm tuốt cáp cách điện VDE bảo vệ 

® 1 cái. Kìm tuốt dây cáp cách điện VDE lưỡi thẳng 


09935 1 1 7,8 


09936 1 1 16.3 


Á Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 
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ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


09937 166Pc. Bộ công cụ sửa chữa NEV 


09267 20Pc. Bộ ổ cắm Dr. VDE 1/2" 


®12Pc. Ổ cắm 6 điểm cách điện 1/4" Dr. VDE (4,5,5,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm), 
®1 cái. Bánh cóc nhả nhanh cách điện 1/4" Dr. VDE 

®2 máy tính để bàn. Phần mở rộng lắc lư ổ đĩa cách điện 1/4" Dr. VDE (75.150mm) 

®12Pc. Ổ cắm 6 điểm cách điện 3/8" Dr. VDE (8,10,11,12,13,14,16,17,18,19,21,22mm) 
®7Pc. Ổ cắm dài 6 điểm cách điện 3/8" Dr. VDE (8,10,12,13,14,17,19mm) 

®1 cái. Tay cầm hình chữ T cách nhiệt 3/8" Dr. VDE 200mm 


®2 máy tính để bàn. Phần mở rộng lắc lư ổ đĩa cách điện 3/8" Dr. VDE (125.250mm) 

®1 cái. Bánh cóc nhả nhanh cách điện 3/8" Dr. VDE 200mm 

®1 cái. Bánh cóc nhả nhanh cách điện 1/2" Dr. VDE 250mm 

®1 cái. Tay cầm hình chữ T cách nhiệt 1/2" Dr. VDE 200mm 

#2 máy tính để bàn. Phần mở rộng lắc lư ổ đĩa cách điện 1/2" Dr. VDE (125.250mm), 

®15 cái. Ổ cắm 6 điểm cách điện 1/2" Dr. VDE (10,11,12,13,14,16,17,18,19,21,22,24,27,30,32mm) 

®5 cái. Ổ cắm tuốc nơ vít 6 điểm Dr. 1/2" (4mmx120mm,5mmx120mm,6mmx120mm,8mmx120mm,10mmx1 20mm) 


®20Pc. Cờ lê đầu mở cách điện VDE (6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24,27,30,32mm) 

®20Pc. Cờ lê hộp cách điện VDE (6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24,27,30,32mm) 

*®1 cái. Cờ lê điều chỉnh chịu điện áp cách điện VDE 8" 

®4 cái. Bộ tuốc nơ vít Phillips cách điện T-Series có tay cầm hai tông màu (#0*60,#1*80,#2*100,#3*150mm) 

®4 cái. Tuốc nơ vít có rãnh cách điện T-Series có tay cầm hai tông màu (2.5*75,4*100,5.5*125,6.5*150mm) 

'®12Pc. Nutdriver cách điện VDE (4.0*125,5.0*125,5.5*125,6.0*125,7.0*125,8.0%125,9.0*125,10*125,11%125,12*125,13*125, 14* 
125mm) 

®9pc. Tua vít Torx® cách điện VDE (T8,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40,T45) 

#1 cái, Máy kiểm tra mạch không tiếp xúc 

®1 cái. Máy kiểm tra mạch cách điện VDE dòng G 3 * 70mm 

®3Pc. Tuốc nơ vít chính xác có rãnh cách điện VDE có tay cầm hai tông màu (1,5*0,23*50,1,8*0,30*50, 
2.0*0.40*50mm) 

®3Pc. Tuốc nơ vít chính xác Phillips cách điện VDE có tay cầm hai tông màu (PH00*50,PH0*50,PH1*50mm) 

®5 cái. Tuốc nơ vít chính xác cách điện Torx® VDE có tay cầm hai tông màu (T6*50,T8*50,T10*50,T15*50,T20*50mm) 

*1 cái. Kìm mũi dài cách điện VDE 6" 

®1 cái. Kìm cắt đầu chịu điện áp cách điện VDE 6" 

*1 cái. Kìm chéo cách điện chịu điện áp VDE 6" 

*®1 cái. Kìm đường dây chịu điện áp cách điện VDE 8" 

®1 cái. Kìm mũi cong cách điện chịu điện áp 6" 

®1 cái. Kìm cắt cáp cách điện chịu điện áp 6" 

®6 cái. Chìa khóa lục giác cách điện VDE (2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm), 

®1 cái. Khung cưa cách nhiệt hai tông màu đúc phun 150mm 

*1 cái. Kéo cách điện VDE 150mm 

®1 cái. Kìm tuốt dây cáp cách điện VDE lưỡi thẳng 

®1 cái. Cờ lê lực cách điện dòng 1⁄4" 5-25Nm 

®1 cái. Cờ lê lực cách điện dòng 3/8" 10-50Nm 

*1 cái. Nhíp nhọn hai tông màu cách nhiệt VDE đúc phun 134mm 

®1 cái. Nhíp nhọn cách điện hai tông màu VDE đúc phun, có răng cưa bên trong 160mm 

®1 cái. Nhíp nhọn hai tông màu cách nhiệt VDE đúc phun, có răng cưa bên trong 159mm 

®1 cái. Nhíp tròn phẳng cách nhiệt hai tông màu VDE đúc phun, có răng cưa bên trong 145mm 


®11 cái. Ổ cắm 6 điểm Dr. 1/2" (10,11,12,13,14,17,19,22,24,27,32mm) 

®1 cái. Bánh cóc nhả nhanh 1/2" Dr. Professional 250mm 

®1 cái. Tay cầm hình chữ T chuyên nghiệp 1/2" Dr. 200mm 

®1 cái. 1/2" Dr. Kéo dài chuyên nghiệp 125mm 

®1 cái. 1/2" Dr. Mở rộng chuyên nghiệp 250mm 

®5 cái. Ổ cắm Dr. Hex Bits 1/2" (4,5,6,8,10mm) 

® Được chứng nhận bởi VDE và thử nghiệm ở điện áp 10.000 volt, đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 60900 

® Đã vượt qua thử nghiệm va đập, thử nghiệm độ bám dinh của lớp cách nhiệt về độ an toàn và độ tin cậy 

®Đã vượt qua thử nghiệm nhiệt độ cao và thấp với khả năng chịu nhiệt độ thấp lên tới -40 độ 
c 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. c t 
09267 1/2" - 2 8,7 


Ñ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


09268 16Pc. Bộ ổ cắm Dr. VDE 3/8" 


®8 cái. Ổ cắm 6 điểm Dr. 3/8" (8,10,12,13,14,17,19,22mm) 

®1 cái. Bánh cóc nhả nhanh 3/8" Dr. Professional 200mm 

®1 cái. Tay cầm hình chữ T chuyên nghiệp 3/8" Dr. 200mm 

®1 cái. 3/8" Dr. Kéo dài chuyên nghiệp 150mm 

®1 cái. 3/8" Dr. Kéo dài chuyên nghiệp 250mm 

®4 cái. Ổ cảm Dr. Hex Bits 3/8" (4,5,6,8mm) 

® Được chứng nhận bởi VDE và thử nghiệm ở điện áp 10.000 volt, đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 60900 

Ê Đã vượt qua thử nghiệm va đập, thử nghiệm độ bám dính của lớp cách nhiệt về độ an toàn và độ tin cậy 

*®Đã vượt qua thử nghiệm nhiệt độ cao và thấp với khả năng chịu nhiệt độ thấp lên tới -40 độ 
c 


KHÔNG. 3 b4 loi 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. ? \s⁄8 


09937 1 1 23,4 


09268 3/8" - 2 4.6 


ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 
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Bộ công cụ NEV VDE 20pc AE9101 


Ổ cắm 1/4" Dr. 6Pt. VDE 


® Được chứng nhận bởi VDE và thử nghiệm ở điện áp 10.000 volt, đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 60900 
® Được làm bẵng Cr-V thông qua ép đùn lạnh 
*Bề mặt mạ crom sang trọng chống rỉ sét 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm). L(mm) c3 t 
11504 4 42 12 192_ 2,5 
11505 5 42 12 192 2,8 
11515 5,5 42 12 192_ 2,8 
11506 6 42 12 192 3 
11507 # 42 12 192 3 
®Đáp ứng những nhu cầu cơ bản nhất về bảo trì NEV cho dụng cụ cách điện 11508 số 8 42 12 192 3 
Khi hàn dễ dàng ki thế: "¬ ` 11509 9 42 12 192 3,4 
'Tuân thủ các yêu cầu của JT/T 1344-2020 đối với dụng cụ cách điện 
®Dụng cụ cách điện tuân thủ tiêu chuẩn IEC/EN 60900 và đã đạt chứng nhận 11510 10 42 12 192 3,5 
VDE của Đức 
1151 11 42 12 144 4,5 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm). c? t hoi 11512 1 2 42 1 2 1 44 4,5 
AE9101 10 1 1 2.9 11513 13 42 12 144 4,5 
A Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 11514 14 42 12 144 5,5 
Bộ công cụ NEV VDE AE9102 39pc Ổ cắm bit 1/4" Dr. 6Pt. VDE, hình lục giác 
“ 
`\4000V/ 
b L " 
® Được chứng nhận bởi VDE và thử nghiệm ở điện áp 10.000 volt, đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 60900 
®Mũi lục giác làm bằng vật liệu S2 
*Bề mặt mạ crom sang trọng chống rỉ sét 
®Đáp ứng những nhu cầu cơ bản nhất về bảo trì NEV cho dụng cụ cách điện 
®Hộp thổi dễ dàng mang theo R " = 
®Tuân thủ các yêu cầu của JT/T 1344-2020 đối với dụng cụ cách điện Tớ: Mskicsbidbkgiiriisik, Lựmm) bai b4 
® Dụng cụ cách điện tuân thủ tiêu chuẩn IEC/EN 60900 và đã đạt chứng nhận 11523 3 66 6 108 2.6 
VDE của Đức 
11524 4 66 6 108 2.6 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) c2 % 11525 5 66 6 108 2.6 
AE9102 10 1 1 5. 11526 6 66 6 108 2.9 
Á Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 11528 số 8 66 6 108 3 
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Thanh mở rộng 1/4" Dr. VDE Ổ cắm sâu 3/8" Dr. 12Pt. VDE 


(®) @ 


ca ca 


—_—_——— — ®Được chứng nhận bởi VDE và thử nghiệm ở điện áp 10.000 volt, đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 60900 


Ề L "| Ê Được làm bằng Cr-V thông qua ép đùn lạnh 
*Bề mặt mạ crom sang trọng chống rỉ sét 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm). L(mm) ci \sz4 
12538 số 8 80 12 144 7,5 
12540 10 80 12 144 9 
s ". . ` 12542 12 80 12 144 11,5 
Được chứng nhận bởi VDE và thử nghiệm ở điện áp 10.000 volt, đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 60900 
®Được làm bằng vật liệu Cr-V và được xử lý nhiệt 12544 14 80 12 144 12,5 
*®Bề mặt mạ crom sang trọng chống rỉ sét 
12545 15 80 IỆ) 144 12,5 
KHÔNG. 'Thông số kỹ thuật. (mm), L(mm) c7 sỹ 12547 17 80 số 8 96 9,9 
11982 75 91 6 108 6 12549 19 80 số8 96 11 
11983 150 166 6 72 4 12552 22 80 6 72 10 
Ổ cắm 3/8" Dr. 6Pt. VDE Thanh mở rộng Dr. VDE 3/8" 


@ 


= 


| L > 


® Được chứng nhận bởi VDE và thử nghiệm ở điện áp 10.000 volt, đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 60900 


® Được làm bằng Cr-V thông qua ép đùn lạnh 
*® Bề mặt mạ crom sang trọng chống rỉ sét 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) L(mm) c3? \sz 
12508 số 8 45 7 126 4,8 
12510 10 45 7 126 4,8 
12511 11 45 7 126 4,8 
12512 12 45 7 126 4,8 
12513 13 45 7 126 6 
12514 14 45 7 126 6 
12516 16 45 7 126 6 ` "`. `. .. 
Được chứng nhận bởi VDE và thử nghiệm ở điện áp 10.000 volt, đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 60900 

12517 T7 45 5 90 6 ®Được làm bằng vật liệu Cr-V và được xử lý nhiệt 

*Bề mặt mạ crom sang trọng chống rỉ sét 
12518 18 45 5 90 4.6 
12519 19 47 5 90 5,5 KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) L(mm) Œ tự 
12521 21 47 5 90 6,5 12941 125 141 18 72 11.1 
12522 22 47 4 72 6,6 12942 250 266 12 48 14 
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Ổ cắm 1/2" Dr. 6Pt. VDE 


- L - 


® Được chứng nhận bởi VDE và thử nghiệm ở điện áp 10.000 volt, đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 60900. 
® Được làm bằng Cr-V thông qua ép đùn lạnh 
*Bề mặt mạ crom sang trọng chống rỉ sét 


KHÔNG. 'Thông số kỹ thuật. (mm) L(mm) c7 )z4 
14010 10 55 12 144 9,6 
14011 11 55 12 144 9,6 
lv L 14012 12 55 12 144 9,6 
14013 13 55 12 144 9,6 
14014 14 55 12 144 9,6 
14016 16 55 12 144 9,6 
14017 17 55 12 144 11.1 
: 14018 18 55 12 144 11.1 
® Được chứng nhận bởi VDE và thử nghiệm ở điện áp 10.000 volt, đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 60900. 
®Mũi lục giác làm bằng vật liệu S2 14019 19 55 12 144 11.1 
®Bề mặt mạ crom sang trọng chống rỉ sét 
14021 21 55 10 120 10.7 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm). L(mm) c7 sỹ hoi 14022 22 55 10 120 11.9 
22704 4.0 77 12 144 8,5 14024 24 55 10 120 11.9 
22705 5.0 77 12 144 9 14027 27 55 6 72 10,4 
22706 6.0 77 12 144 9 14030 30 55 6 72 11.9 
22708 8,0 77 12 144 9 14032 32 55 6 72 11.9 
Thanh mở rộng 1/2" Dr. VDE Ổ cắm bit 1/2" Dr. VDE, hình lục giác 
(á) 
'M000V⁄/ˆ 
“ = 
[- L "| : L > 
® Được chứng nhận bởi VDE và thử nghiệm ở điện áp 10.000 volt, đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 60900. 
*®Được làm bằng vật liệu Cr-V và được xử lý nhiệt 
*Bề mặt mạ crom sang trọng chống rỉ sét 
® Được chứng nhận bởi VDE và thử nghiệm ở điện áp 10.000 volt, đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 60900 TNG kietc2cibv-3LiiàiSEE Lịmm) Eai b4 
®Được làm bằng vật liệu Cr-V và được xử lý nhiệt 24404 4x120 120 18 144 16,8 
*Bề mặt mạ crom sang trọng chống rỉ sét 
24405 5x120 120 18 144 16,8 
KHÔNG. 'Thông số kỹ thuật. (mm). L(mm) cự? sỹ ko\ 24406 6x120 120 18 144 1 6,8 
12985 125 141 6 72 17,6 24408 8x120 120 18 144 16,8 
12986 250 266 số8 32 15.1 24410 10x120 120 18 144 18.3 
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Tay áo dây cách điện Băng cách điện 93480 VDE 


KHÔNG. Độ dày (mm) — chudài(mm) L(mm) # 
~ L ~ 93480 |0,15 10 71 20 240 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


»®Lớp cách nhiệt tẩm đạt tiêu chuẩn VDE680 92801 Búa thổi chết cách điện 
®Ba thông số kỹ thuật được in để phân biệt 

KHÔNG. Thông số kỹ thuật. L(mm) c7 sỹ Lo\ 

93491 1# 100 5 90 1 

93492 2# 100 5 90 1 

93493 3# 100 5 90 1 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Tay áo dây tự kẹp cách điện 


KHÔNG. L(mm) +3 tử Lo\ 
92801 310 4 24 18 


ÁÀ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


` —— 
l L - 


®Lớp cách nhiệt tẩm đạt tiêu chuẩn VDE680 lạ L Sĩ 


®Khe cắm thẻ chéo được cung cấp 


®Tay cầm cách điện ổ cắm đạt tiêu chuẩn EN/IEC 60900 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) L(mm) c7 sỹ ®Khung cưa kim loại chắc chẳn và bền bỉ 
®Cấu trúc siết chặt vít, thuận tiện cho việc thay thế lưỡi cưa 
93494 10 80 5 90 1,5 
93495 20 100 5 90 2,5 KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) L(mm) (3c Sỹ 
93496 30 110 =) 90 4 93419 150 275 số8 48 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. Á\ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


03181 VDE Nhíp nhọn 134mm 145mm 


®Được chứng nhận bởi VDE và thử nghiệm ở điện áp 10.000 volt, đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 60900 


® Được chứng nhận bởi VDE và thử nghiệm ở điện áp 10.000 volt, đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 60900 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) c )⁄4 LoÌ KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) c2? Sỹ Fo\ 


03181 134 12 288 10 03184 145 12 288 13 


Khóa lục giác VDE 


®Được chứng nhận bởi VDE và thử nghiệm ở điện áp 10.000 volt, đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 60900 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm). c7 \sz/ Foi 
03182 160 12 288 13 l L "| 


® Được chứng nhận bởi VDE và thử nghiệm ở điện áp 10.000 volt, đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 60900. 
* Được làm bằng vật liệu S2 và được xử lý nhiệt 
» Bề mặt đen để chống gỉ cao 


KHÔNG. 'Thông số kỹ thuật. (mm) L(mm) c7 \z4 

80402 2,5 134 20 400 7:2 

80403 3 134 20 400 7.2 

80404 4 170 10 200 11.7 

®Được chứng nhận bởi VDE và thử nghiệm ở điện áp 10.000 volt, đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 60900. 

80405 5 170 10 200 11.7 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm). c7 z4 hoi 80406 6 215 10 120 20.3 
03183 159 12 288 13 80408 số 8 215 10 120 20.6 
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Cờ lê VDE Torx® 8/3 
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®Đã thử nghiệm ở điện áp 10.000 volt, đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 60900 


Ê Độ chính xác mô-men xoắn chuyển tiếp: +/- 4% 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (Nm) L(mm) œ@Ầ 1W 

96611 5-25 285 1 12 6,5 

96612 10-50 285 1 12 6,5 

F L " 96614 20-100 390 1 12 15 
A 


® Được chứng nhận bởi VDE và thử nghiệm ở điện áp 10.000 volt, đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 60900. 
® Được làm bằng vật liệu S2 và được xử lý nhiệt 
» Bề mặt đen để chống gỉ cao 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật L(mm) ‹< 
84801 T10 134 20 200 4 = 
84802 T15 134 20 200 4 
84803 T20 170 10 200 12,5 ®Đã thử nghiệm ở điện áp 10.000 volt, đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 60900 
84804 |T25 170 TÔ. SDl. a6) 199/000090HÌj/nNgioo 
84805 T27 170 10 200 12.6 KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (Nm) L(mm) 3c 
84806 T30 170 10 240 13.9 96613 10-50 285 1 12 6,6 
84807 T40 215 10 120 20.2 96615 20-100 390 1 12 10 
84808 T45 215 10 160 26,9 96616 40-200 560 1 6 11 
84809 T50 215 10 80 13.9 AÑ Bảo hành 6 tháng (trừ lớp cách nhiệt) 

96610 1/4" Cờ lê lực cách điện Dr. 5-25N.m 11981 1/4" Dr. VDE Bánh cóc tháo nhanh 


(@) 


° Qàm- =› 


® Được chứng nhận bởi VDE và thử nghiệm ở điện áp 10.000 volt, đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 60900 
®Xoay chỉ bằng một tay để dễ dàng 
®Có khả năng nhả nhanh, chỉ cần một tay để thao tác 


®Đã thử nghiệm ở điện áp 10.000 volt, đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 60900 


® Độ chính xác mô-men xoắn chuyển tiếp: +/- 4% 


KHÔNG. 'Thông số kỹ thuật. (Nm)) L(mm) c? \sz/ 
96610 5-25 285 1 12 6,5 KHÔNG. L(mm) c3? \sz8 
AÁ Bảo hành 6 tháng (trừ lớp cách nhiệt) 11981 145 6 72 13 


12982 3/8" Dr. VDE Bánh cóc tháo nhanh 12984 Tay cầm chữ T 1/2" Dr. VDE 10" 


@ 
° gàm- -› 
~ L - 


®Được chứng nhận bởi VDE và thử nghiệm ở điện áp 10.000 volt, đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 60900 


»®Xoay chỉ bằng một tay để dễ dàng 


b L " 


® Được chứng nhận bởi VDE và thử nghiệm ở điện áp 10.000 volt, đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 60900 


®Có khả năng nhả nhanh, chỉ cần một tay để thao tác 
®Được làm bằng vật liệu Cr-V và được xử lý nhiệt 


*®Được làm bằng vật liệu Cr-V và được xử lý nhiệt 
»Bề mặt mạ crom sang trọng chống rỉ sét 


KHÔNG, L(mm) r? sỹ hoi KHÔNG, L(mm) c2 sỹ ko\ 
12982 200 6 48 18.3 12984 200 4 32 19.6 
12983 1/2" Dr. VDE Bánh cóc tháo nhanh 
^ L >| >| 
'® Được chứng nhận bởi VDE và thử nghiệm ở điện áp 10.000 volt, đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 60900 ®Được chứng nhận bởi VDE và thử nghiệm ở điện áp 10.000 volt, đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 60900 
»®Xoay chỉ bằng một tay để dễ dàng ®Được rèn bằng vật liệu Cr-V có độ bền cao 
»®Có khả năng nhả nhanh, chỉ cần một tay để thao tác ® Bề mặt mạ crom sang trọng chống rỉ sét 
*®Được làm bằng vật liệu Cr-V và được xử lý nhiệt 
KHÔNG. 'Thông số kỹ thuật. (mm) L(mm) c2 \z£ 
VN | iêng œ k4 5 41306 |6 90 6 108 3⁄2 
12983 250 6 36 25,5 Ỷy 7 90 6 108 32 
41308 số 8 100 6 108 4.2 
41309 9 100 6 108 5.3 
12940 Tay cầm chữ T Dr. VDE 8" 3/8" 
41310 10 110 6 108 5.3 
PS 41311 11 110 6 108 5.3 
41312 12 130 6 108 6,4 
41313 13 135 6 72 8,6 
41314 14 145 6 72 6,8 
41315 15 150 6 72 7,5 
41316 16 160 6 72 8.2 
41317 17 160 6 72 8,9 
41318 18 75 6 72 10,4 
41319 19 175 6 72 11.8 
lb L " 41321 21 95 6 72 14 
s ¬—.....1.. . 41322 22 195 6 72 15,5 
Được chứng nhận bởi VDE và thử nghiệm ở điện áp 10.000 volt, đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 60900 
®Được làm bằng vật liệu Cr-V và được xử lý nhiệt 41324 24 225 6 72 20,5 
*®Bề mặt mạ crom sang trọng chống rỉ sét 
41327 27 250 4 60 21,5 
KHÔNG. L(mm) si \sz8 hoi 41330 30 290 4 48 21 
12940 200 4 32 12,5 41332 32 310 4 48 26 
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Cờ lê điều chỉnh VDE VD 
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® Được chứng nhận bởi VDE và thử nghiệm ở điện áp 10.000 volt, đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 60900 


® Được chứi hận bởi VDE và thử nghiệm ở điện áp 10.000 volt, đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 60900 ^ ` * #2 IA ⁄“ AA b3 
QUYÁc truy is rànu kẻ pn 2iindxcbeii ®Thân làm bằng chất liệu S2 có độ bền cao 


®Tay cầm làm từ chất liệu hai tông màu nhập khẩu sang trọng, chống dầu và chống trầy xước 


®Được rèn bằng thép hợp kim, có bề mặt mạ crom giúp chống gỉ mạnh mẽ Ra Am†“†TDĐ. banh := sg 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. L(mm) c3. # 63301 1,5x0,23x50 145 12 144 2 
47101 6" 163 6 48 9 63302 1.8x0,30x50 145 12 144 2 
47102 số" 215 6 48 15,9 63303 2x0,40x50 145 12 144 2 
47103 10" 260 6 36 21.6 63304 2 
47104 12" 312 6 24 18,5 63305 2 
VDE Bo VDEP 


2 L " 


® Được chứng nhận bởi VDE và thử nghiệm ở điện áp 10.000 volt, đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 60900 
® Được chứng nhận bởi VDE và thử nghiệm ở điện áp 10.000 volt, đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 60900. ®Thân làm bằng chất liệu S2 có độ bền cao 


®Được rèn bằng vật liệu Cr-V có độ bền cao 
*Bề mặt mạ crom sang trọng chống rỉ sét siến: c9 nát, L(mm) (3c Sỹ 
- iu dùnbtcidD Lifĩm) : sg 63801 PH00x50 145 12 144 2 
35l0c, 6 150 6 126 73 63802 PH0x50 145 12 144 2 
sao |7 150 6 126 73 kênh sa 
42408 số 8 155 6 126 9,8 

42409 9 155 6 90 9,8 

42410 10 170 6 90 9.1 isan sổ 

4241 11 170 6 90 10 Z 

42412 12 190 6 90 12.7 

42413 13 190 6 90 12.7 

42414 14 205 6 90 15,4 

42415 15 205 6 90 15,4 

42416 16 215 6 90 18.1 

42417 17 215 6 90 18.1 

42418 8 230 6 90 22,6 ® Được chứng nhận bởi VDE và thử nghiệm ở điện áp 10.000 volt, đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 60900 

_—= 19 230 6 90 226 ®Thân làm bằng chất liệu S2 có độ bền cao 

42421 21 245 6 48 16,4 KHÔNG, Thông số ký thuật. L(mm) (37c 1Ÿ 
42422 22 245 6 48 16,4 63901 T6x50 145 1 1 2 
42424 24 265 6 48 15,2 63902 T8x50 145 12 144 2 
42427 27 290 4 40 18.2 63903 T10x50 145 12 144 2 
42430 30 310 4 40 21.4 63904 T15x50 145 12 144 2 
42432 32 310 4 40 23 63905 T20x50 145 12 144 2 


09318 7Pc. Bộ tuốc nơ vít chính xác VDE 


® Được chứng nhận bởi VDE và thử nghiệm ở điện áp 10.000 volt, đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 60900. 
Ê Được làm bằng Cr-V thông qua ép đùn lạnh 
®Bề mặt màu đen thanh lịch để chống gỉ 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. L(mm) r2 t 
61404 4.0x125 231 10 100 9 
61405 5.0x125 231 10 100 9,2 
61415 5,5x125 231 10 100 9,5 
61406 6.0x125 231 10 100 9,5 
61407 7,0125 231 10 100 11 
61408 8,0x125 231 10 100 T1 
š 4... ` 61409 9,0x125 231 10 100 T1 
Được chứng nhận bởi VDE và thử nghiệm ở điện áp 10.000 volt, đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 60900 
*Thân làm bằng chất liệu S2 có độ bền cao 61410 10x125 241 10 100 15,5 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm). c3 b8 bá bi cu cải L _ ì kêu L 5 
= 61412 12x125 241 10 100 16,4 
09318 Rãnh: 1,5x50, 1,8x50, 2.0x50, 2,5x50, 3.0x50 6 72 24 
Phillips: PH0Ox50, PH00x50 61413 13x125 241 10 100 16,7 
A 61414 14x125 241 10 100 17.1 
VD Máy kiểm tra mạch VDE 62707 
⁄ŒXv` 'ƯTx 
.4000V// `) 
lh " x. tự : "" xui 
—==—.... `. 
ta >=mï=<1»ẳi»remei ¬—. KG ngy 
'® Được chứng nhận bởi VDE và thử nghiệm ở điện áp 10.000 volt, đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 60900 
®Được làm bằng vật liệu S2 và được xử lý nhiệt 
*Bề mặt đen để chống gỉ cao 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. L(mm) c2 sợ 
61801 T8 181 10 100 4.3 
61802 T10 181 10 100 4.3 
61803 T13 181 10 100 4,5 
61804 T20 181 10 100 4,8 
61805 T25 231 10 100 9,2 š n. 5... mm... 
'Được chứng nhận bởi VDE và thử nghiệm ở điện áp 10.000 volt, đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 60900 
61806 T27 231 10 100 9,2 Ê Được làm bằng Cr-V thông qua ép đùn lạnh 
®Bề mặt màu đen thanh lịch để chống gỉ 
61807 T30 256 10 100 11 
61808 T40 291 10 100 16 KHÔNG. c7 \sz/ 
61809 T45 291 10 100 16 62707 10 240 6,5 
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Tuốc nơ vít VDE dòng T, Phillips 


09303 7Pc. Bộ tuốc nơ vít VDE dòng T 


® Được chứng nhận bởi VDE và thử nghiệm ở điện áp 10.000 volt, đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 60900. 

®Thân làm bằng vật liệu S2 nhập khẩu và được xử lý nhiệt bằng đầu phốt phát để có kích thước đầu 
cuối chức năng chính xác 

®Tay cầm hình tam giác được làm bằng vật liệu hai tông màu nhập khẩu cho công suất mô-men xoắn lớn, thoải 


mái, chịu dầu mạnh và chống trầy xước 


®Thép 52 nhập khẩu 


®Shank đã phải chịu sức nóng tổng thể 
® Điều trị và chứng minh bằng 10000V nghiêm ngặt 


Tuốc nơ vít VDE dòng T, Phillips 


IgiếN: “Thông số kỹ thuật. L(imm) Đường kính thanh c7 sỹ „ ®Thử nghiệm điện áp chịu đựng cách điện Tay cầm làm bằng chất liệu đặc biệt, đảm bảo trượt tốt và 
(mm) ®IKhả năng chống trầy xước và chống dầu cao hơn. 
61221 # 0x60 151 3 12 48 1.9 = 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. ci sỹ 
61222 # 1x80 191 4,5 12 48 3.6 
09303 VDE có rãnh: 2,5x75mm, 4,0x100mm, 5,5x125mm, 6,5x150mm 0 10 6,4 
61223 #2x100 225 6 12 48 5.3 VDE Philips: #0x60mm, #1x80mm, #2x100mm 
61224 #3x150 285 số 8 6 24 4,9 ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


09262 9Pc. Bộ công cụ VDE 


® Được chứng nhận bởi VDE và thử nghiệm ở điện áp 10.000 volt, đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 60900. 

'®Thân làm bằng vật liệu S2 nhập khẩu và được xử lý nhiệt bằng đầu phốt phát để có kích thước đầu 
cuối chức năng chính xác 

®Tay cầm hình tam giác được làm bằng vật liệu hai tông màu nhập khẩu cho công suất mô-men xoắn lớn, thoải 


mái, chịu dầu mạnh và chống trầy xước 


®Với chứng nhận VDE đã vượt qua bài kiểm tra cách điện 1000V để đáp ứng tiêu chuẩn EN90900: 2004 


®100% đã vượt qua thử nghiệm cách điện 10000V trong sản xuất hàng loạt 
®Được rèn bằng thép 60Cr-V, kìm có độ bền cao và tuổi thọ dài 
*®Bề mặt mạ niken giúp kìm có tính năng chống gỉ cao 
®Cung cấp khả năng cắt cao đáp ứng tiêu chuẩn ASME: 

Kìm kết hợp ASME B107.20-2004 

Kìm mũi dài ASME B107.13-2003 

Kìm chéo ASME B107.11-2002 


= ®Tua vít VDE do Đức sản xuất đạt tiêu chuẩn DIN: DIN7437 và DIN7438 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. L(mm) Đường kính thanh c? sỹ 
(mm) = 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. cai sỹ 
61321 2,5X75 165 2,5 12 48 1.9 
09262 Kìm kết hợp VDE dòng G: 2,5x75mm, 4x100mm, - 4 5,5 
61322 3x100 190 3 12 48 2.2 5,5x125mm Philips VDE dòng G: #0x60mm, #1x80mm, 
61323 — | 4100 211 4 12 48 36 #2x100mm Kim kết hợp VDES” 
Ẽ Kìm chéo VDE 6" 
61324 5,5x125 250 5,5 12 48 5,5 Kìm mũi dài VDE 6" 
61325 6,5x150 275 6,5 12 48 6,5 ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


09301A G Dòng 7Pc. Bộ tuốc nơ vít VDE 09302 5Pc. Bộ tuốc nơ vít VDE 


®Sản xuất tại Đức theo tiêu chuẩn EN/IEC 60900: 
®Sản xuất tại Đức theo tiêu chuẩn EN/IEC 60900: ®2004 đạt tiêu chuẩn DIN: DIN7437,DIN7439 
®2004 đạt tiêu chuẩn DIN: DIN7437,DIN7438 


KHÔNG. 'Thông số kỹ thuật. c7 z8 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. c3 \z8 
09302 Máy đo VDE dòng G có rãnh: 3x100mm, 5,5x125mm - 6 2,8 
09301A VDE có rãnh: 2,5x75mm, 4x100mm, 5,5x125mm, 6,5x150mm - 4 2.4 Phillips dòng VDE: #1x80mm, #2x100mm Máy kiểm 
'VDE Phillips: #0x60mm, #1x80mm, #2x100mm tra mạch 190mm 


Á Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. Á Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


ÿÑ Translated from English to Vietnamese - www.onlinedoctranslator.com 


09304 10Pc. Bộ tuốc nơ vít có thể hoán đổi cho nhau VDE Tuốc nơ vít VDE dòng G, có rãnh 
2 © 30,5.5, 6.5 mm \ / Ỳ 
© 10, #1, #2 "` ⁄⁄⁄- đ) TẶ=—=T] 
© T15, T20 ¬»x,Z“ Z:X 


— @ 


® Được chứng nhận bởi VDE và thử nghiệm ở điện áp 10.000 volt, đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 60900 

®Tay cầm được bọc bằng nhựa kỹ thuật PP+composite ba màu TPR đàn hồi cao cấp, tạo cảm 
giác thoải mái và mềm mại 

®Thương hiệu ép phun, sang trọng và chắc chắn 

*®Mặt trước tay cầm được thiết kế có phần tránh dụng cụ lăn 

*Thân được làm bằng thép hợp kim crôm-vanadi-molypden hiệu suất cao, có độ 
cứng và độ dẻo dai tốt, độ bền cao hơn và tuổi thọ dài hơn 


sn5 PRHIÊN i2 Bì EU HS 2N sọ ng ⁄ 
® Được chứng nhận bởi VDE và thử nghiệm ở điện áp 10.000 volt, đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 60900 Đầu chức năng được xử lý phosphat đặc biệt để có độ chính xác cao 


®Được làm bằng vật liệu SVCM + nhập khẩu và được xử lý nhiệt để có độ dẻo dai 


cao, chống giòn và tuổi thọ dài KHÔNG. Thông số kỹ thuật. ` L(mm) T(mm) Đường kính thanh <3? \sz ko\ 
®Được làm bằng cao su mềm chống trượt TPV nhập khẩu giúp chống dầu, chống trầy xước và chống (mm) 
lệnh sản — | 2/575 180 0,4 2,5 10 240 10,5 
®Tay cầm hoạt động như một tay cầm tuốc nơ vít mini, phù hợp với nhiều nơi làm việc khác nhau 
61312 3x100 205 0,5 3 10 240 12.3 
mHMA - | wMWastgasE #4 W 5 6310 |3sso — 205 0,6 3,5 WỮ-— ¬._ + 
09304 VDE có rãnh: 3 mm, 5,5 mm, 6,5 mm 6 24 12.3 già 46100 205 0,8 4 10 140 83 
VDE Phillips: #0, #1, #2 
VDE Torx®: T15, T20 61314 5,5x125 240 1 5,5 10 100 11.4 
A Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 61315 6,5x150 265 1.2 6,5 10 100 13,4 
Tuốc nơ vít VDE dòng G, Phillips 09261 3Pc. Bộ kìm VDE 


® Được chứng nhận bởi VDE và thử nghiệm ở điện áp 10.000 volt, đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 60900 

®Tay cầm được bọc bằng nhựa kỹ thuật PP+composite ba màu TPR đàn hồi cao cấp, tạo cảm 
giác thoải mái và mềm mại 

®Thương hiệu ép phun, sang trọng và chắc chắn 

®Mặt trước tay cầm được thiết kế có phần tránh dụng cụ lăn 


®Thân được làm bằng thép hợp kim crôm-vanadi-molypden hiệu suất cao, có độ ®Với chứng nhận VDE đã vượt qua bài kiểm tra cách điện 1000V để đáp ứng tiêu chuẩn EN90900: 2004 
cứng và độ dẻo dai tốt, độ bền cao hơn và tuổi thọ dài hơn ®100% đã vượt qua thử nghiệm cách điện 10000V trong sản xuất hàng loạt 
®Đầu chức năng được xử lý phosphat đặc biệt để có độ chính xác cao ®Được rèn bằng thép 60Cr-V, kìm có độ bền cao và tuổi thọ dài 
*®Bề mặt mạ niken giúp kìm có tính năng chống gỉ cao 
KHÔNG. "Thông số kỹ thuật. L(mm) Đường kính thanh c7 sỹ ko\ ®Cung cấp khả năng cắt cao đáp ứng tiêu chuẩn ASME: 
(mm) 
61211 # 0x60 165 3 10 240 11.6 KHÔNG. Thông số kỹ thuật. ci hsz£ 
61212 # 1x80 185 4,5 10 140 8,5 09261 Kìm kết hợp VDE8 ¬ 6 5,5 
Kìm mũi dài VDE 6" 
61213 #2x100 215 6 10 100 10.6 Kìm chéo VDE 6" 
61214 #3x150 275 số 8 10 80 24,9 Á\ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 
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93117 Kìm cắt bu lông cách điện 24" 


®Được chứng nhận bởi VDE và thử nghiệm ở điện áp 10.000 volt, đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 60900 


@ 2 


Ê Tay căm bọc ngoài đã được thử nghiệm ở điện áp 10.000 volt, đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 60900 


Thích hợp để cắt cáp đồng-nhôm và thanh thép 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) #3 \sz4 Lof 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) cai \s⁄8 


93450 160 6 48 5 


93117 600 1 P2 4,9 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Máy cắt cáp Ratcheting VDE 


ÁÀ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Kìm mũi dẹt cách điện 70111 6" 


'® Được chứng nhận bởi VDE và thử nghiệm ở điện áp 10.000 volt, đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 60900 
®Truyền động hai giai đoạn để tiết kiệm lao động 
®Cơ chế cấp liệu liên kết đặc biệt cho tốc độ cấp liệu cao và hiệu quả cắt 


*Thép rèn Cr-V 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. L(mm) (3 Sự Lo\ *Rãnh sọc trên bề mặt kẹp giúp kẹp chặt 
®100% đã vượt qua thử nghiệm cách điện 10000V để đạt tiêu chuẩn IEC/EN 60900-2012 
93113 240mmz 285 1 12 9,6 
93114 380mmz 380 1 10 14 KHÔNG. "Thông số kỹ thuật. (mm) L(mm) cự? hsz£ 
Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 70111 6" 170 6 36 6,9 


Máy cắt cáp cách điện 


' L : 


® Được chứng nhận bởi VDE và thử nghiệm ở điện áp 10.000 volt, đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 60900. 
®Truyền dẫn hai tầng giúp tiết kiệm nhân công 
®Cơ chế cấp liệu liên kết đặc biệt cho tốc độ cấp liệu cao và hiệu quả cắt 


»Thép rèn Cr-V 

®Độ cứng cơ thể HRC40~50 

®Độ cứng lưỡi cắt: HRC55~65 

®Khả năng cắt: dây thép cứng vừa ®1,6mm 


®Chứng nhận VDE của Đức, vượt qua bài kiểm tra cách điện 10000V, đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN60900-2012 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. L(mm) c7 \sz/ loi 
93115 250mm: 610 1 4 9,6 KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) L(mm) Tối đa. Công suất cắt (mm) cự? % Lo\ 
93116 500mm: 805 1 4 16 70131 6" 170 Dây thép cứng vừa Ø1.6 6 36 số 8 
Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 70132 số" 212 Dây thép cứng vừa Ø1.8 6 36 5,9 
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Kìm mũi tròn cách điện 70161 6" 


Kìm cắt cáp cách điện 


®Thép rèn Cr-V 
®Đường kính mũi: ®2,3-7,3mm 


*Thép rèn Cr-V 
*®Khả năng cắt: Cáp Đồng/Nhôm 22mm 
®100% đã vượt qua thử nghiệm cách điện 10000V để đạt tiêu chuẩn IEC/EN 60900-2012 


Thông số kỹ thuật. (mm) Limm) Công suất cắt 


®100% đã vượt qua thử nghiệm cách điện 10000V để đạt tiêu chuẩn IEC/EN 60900-2012 Kưếế, c3 
= 70191 6" 175 Cáp nhôm đồng: 22mm: 6 36 8,7 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) L(mm)} Phạm vi đường kính ngoài c sỹ Ẹ 9 
của độ mở kẹp (mm) 70192 10" 245 Cáp nhôm đồng: 80mm: 6 24 12.8 
70161 6" 170 ®2,3-7,3 6 36 6,4 Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Kìm mũi cong cách điện 


mũi dài VDE dòng G 


»Thép rèn Cr-V 
*®Khả năng cắt: Dây thép cứng vừa ®1.6mm 


®100% đã vượt qua thử nghiệm cách điện 10000V để đạt tiêu chuẩn IEC/EN 60900-2012 Khăng: 
= =.... Công suất cắt (mm) . s 72610 6 160 Hai lê DOàn, vừa ø2,5, dây thép 6 120 22,9 
cứng ø1, 
70181 6" 166 Dây thép cứng vừa: ®1.6 6 36 6,8 
 0bbi it gas 36H. |#g 200 Dâythép cứng vừaø28,dâythẹp 6 60 29,9 
70182 số" 205 Dây thép cứng vừa: ®1,8 6 36 B9 cứng ø1.8 


® Tay cầm bọc ngoài đã được thử nghiệm ở điện áp 10.000 volt, đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 60900 


Thích hợp để cắt cáp đồng-nhôm và thanh thép 


Thông số kỹ thuật. (mm) L(mm) Tối đa. Công suất cắt (mm). 


Kìm chéo cách điện 70234 8" 


Kìm chéo VDE dòng G 


*Thép rèn Cr-V 
*®Khả năng cắt: Dây thép cứng vừa ®2,2mm 
®100% đã vượt qua thử nghiệm cách điện 10000V để đạt tiêu chuẩn IEC/EN 60900-2012 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) Limm) Công suất cắt (mm) 


t 


8 


70234 số" 215 Dây thép cứng vừa: ®2,2 


#7 
6 


36 


12.9 


® Tay cầm bọc ngoài đã được thử nghiệm ở điện áp 10.000 volt, đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 60900 


Thích hợp để cắt cáp đồng-nhôm và thanh thép 


Thông số kỹ thuật. (mm) L(mm) Tối đa. Công suất cắt (mm). 


cứng ø2.5, dây đàn pianoø1.8 


KHÔNG. 
72615 6" 160 Dây thép cứng vừa ø2.8, dây thép 60 33,5 
cứng ø2.0, dây đàn pianoø1.4 
72616 ” 180 Dây thép cứng vừa ø3.2, dây thép 60 19,5 


Kìm chéo cách điện 72620 G Series 8" Kìm tuốt dây VDE 72630 G Series 6" 


®Tay cầm bọc ngoài đã được thử nghiệm ở điện áp 10.000 volt, đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 60900 
»*Thích h ợp để cắt cá p đồ ng-n hôm và thanh thép ® Tay căm bọc ngoài đã được thử nghiệm ở điện áp 10.000 volt, đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 60900. 
*®Thích hợp để cắt cáp đồng-nhôm và thanh thép 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) L(mm) Tối đa. Công suất cắt (mm) c3 \sz8 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) L(mm) Tối đa. Phạm vi tước (mm) toi 
72620 số 8" 200 Dây thép cứng vừa ø4.2, dây thép 6 60 40,8 = Ù BSl K4 Lo) 
cứng ø3.0, dây đàn pianoø2.5 72630 6" 160 ø5.0/10 6 60 19.8 


Kìm kết hợp VDE dòng G Kìm nối rãnh VDE 72635 G Series 10" 


® Tay căm bọc ngoài đã được thử nghiệm ở điện áp 10.000 volt, đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 60900 


Thích hợp để cắt cáp đồng-nhôm và thanh thép 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) L(mm) Tối đa. Công suất cắt (mm) cŒ? tữ koi 

72625 6" 160 Dây thép cứng vừa ø2,5, dây thép 6 60 30 
cứng ø1,8 

72626 ” 180 Dây thép cứng vừa ø2.8, dây thép 6 60 20,4 
cứng ø2.5 

72627 số" 200 Dây thép cứng vừa ø3.0, dây thép 6 60 24.2 BSi K4 
cứng ø2.8 


s..4Z 


Quy trình chính được gia công bằng roböt hoàn toàn. 2 
tự động để đảm bảo độ chính xác - ⁄2 ⁄ 


Đầu uốn cong 25° để cố tính công 
thái học cao hơn , 


Đã được kiểm tra cách điện 10000V để đảm bảo an 


toàn đáng tin cậy 


Kìm chéo VDE đòn bẩy cao dòng 72640 G 7" 


Ê Tay cầm bọc ngoài đã được thử nghiệm ở điện áp 10.000 volt, đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 60900, 


Thích hợp để cắt cáp đồng-nhôm và thanh thép 


® Tay cầm bọc ngoài đã được thử nghiệm ở điện áp 10.000 volt, đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 60900 


®Thích hợp để cắt cáp đồng-nhôm và thanh thép 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) L(mm) Tối đa. Công suất cắt (mm) 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) L(mm) Tối đa. Công suất cắt (mm) cai Sỹ 


72640 „” 180 Dây thép cứng vừa ø3.8, dây thép 


cứng ø2.7, dây đàn pianoø2.3 


7 
6 


72655 7,5" 190 Dây thép cứng vừa ø3.5, dây thép 6 60 


cứng ø2.5, dây đàn pianoø2.0 


72645 


Kìm chéo VDE đa năng cao dòng G 7" 


Kìm cắt cáp VDE dòng G 72660 7" 


Ê Tay cầm bọc ngoài đã được thử nghiệm ở điện áp 10.000 volt, đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 60900 


*Thích hợp để cắt cáp đồng-nhôm và thanh thép 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) L(mm) Tối đa. Công suất cắt (mm) 


72645 VÁN 180 Dây thép cứng vừa ø3.5, dây thép 


cứng ø2.5, dây đàn pianoø2.0 


19.1 


Ê Tay cầm bọc ngoài đã được thử nghiệm ở điện áp 10.000 volt, đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 60900 


®Thích hợp để cắt cáp đồng-nhôm và thanh thép 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) L(mm) Công suất cắt(mm) 43c #Ở 


72660 ” 180 ø18.0/50 6 60 


38,3 


Kìm mũi dài VDE đòn bẩy cao dòng 72650 G 9” 


® Tay cầm bọc ngoài đã được thử nghiệm ở điện áp 10.000 volt, đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 60900. 


Thích hợp để cắt cáp đồng-nhôm và thanh thép 


Kìm chéo VDE 


sThép rèn Cr-V 

®Độ cứng cơ thể HRC40~50 

®Độ cứng lưỡi cắt: HRC55~65 

®Khả năng cắt: dây thép cứng vừa ®1,6mm 

®Chứng nhận VDE của Đức, vượt qua bài kiểm tra cách điện 10000V, đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN60900-2012 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) L(mm) Tối đa. Công suất cắt (mm) 


72650 9" 220 Dây thép cứng vừa ø3.0, dây thép 


cứng ø2.0, dây đàn pianoø1.4 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) L(mm) Tối đa. Công suất cắt (mm) ‹? \sz/ 
70232 6" 170 Dây thép cứng vừa Ø1.6 6 36 8,7 
70233 KÁi 212 Dây thép cứng vừa Ø1.8 6 36 13.6 
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Tay cầm đã vượt qua bài kiểm tra chống cháy. 


\ : 


Xử lý đã vượt qua bài kiểm tra khả năng chống va đập 


Tay cầm đã vượt qua bài kiểm tra lực kéo 500N 


245 


Kìm nối rãnh cách điện 70145 VDE 10" 


kA 
b 
*Thép rèn Cr-V 
®Độ cứng cơ thể HRC40~50 
®Phạm vi kẹp 0 ~ 36mm 
®Chứng nhận VDE của Đức, vượt qua bài kiểm tra cách điện 10000V, đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN60900-2012 
KHÔNG. 'Thông số kỹ thuật. (mm). L(mm) c7 % 
70145 10” 255 6 24 17 
Kìm kết hợp VDE 
`M000V/ˆ - 
¬œ — 
®Thép Cr-V cho. 
®Độ cứng cơ thể HRC40~50 
®Độ cứng lưỡi cắt: HRC55~65 
*Khả năng cắt: dây thép cứng vừa ®1,6mm 
®Chứng nhận VDE của Đức, vượt qua bài kiểm tra cách điện 10000V, đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN60900-2012 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) L(mm) Tối đa. Công suất cắt (mm) c3? \xz/ 
70331 6" 170 Dây thép cứng vừa Ø1.6 6 36 9,9 
70332 Ti) 190 Dây thép cứng vừa Ø2.0 6 36 13 
70333 sốt 210 Dây thép cứng vừa Ø2.0 6 36 16 
$ = „" 
Kìm tuốt dây 70141 VDE 6 
"M000V/' 
_ 
®lò rèn thép Cr-V 
®Độ cứng cơ thể HRC40~50 
®Dùng để tước lớp cách điện của dây có đường kính 0,5~2,5mm 
®Chứng nhận VDE của Đức, vượt qua bài kiểm tra cách điện 10000V, đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN60900-2012 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm). L(mm) c7 t 
70141 6" 170 6 36 9,3 


Dao cắt cáp cách điện 93470 VDE, Lưỡi bảo vệ Dao cắt cáp cách điện 93472 VDE, lưỡi thằng 


® 


® Được chứng nhận bởi VDE và thử nghiệm ở điện áp 10.000 volt, đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 60900 


®Lưỡi dao hình liềm có khối dẫn hướng trượt để tránh làm hỏng lõi chì ® Được chứng nhận bởi VDE và thử nghiệm ở điện áp 10.000 volt, đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 60900, 
®Tay cầm tiện dụng mang lại sự an toàn và thoải mái ®Tay cầm tiện dụng mang lại sự an toàn và thoải mái 
*®Thích hợp để cắt dây và cáp *Thích hợp để cắt dây và cáp 
KHÔNG. #3 \z4 KHÔNG. r7 t® 
93470 6 72 12.3 93472 6 72 11.9 
Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


93471 Dao cắt cáp cách điện VDE, Lưỡi móc 


(@ \ 
“`. 


® Được chứng nhận bởi VDE và thử nghiệm ở điện áp 10.000 volt, đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 60900. 
®Lưỡi cong với lớp cách điện đặc biệt ở mặt sau để tránh đoản mạch 


®Tay cầm tiện dụng mang lại sự an toàn và thoải mái 


*®Thích hợp để cắt dây và cáp Ghi chú: 
KHÔNG. si sỹ Các lớp cách điện của tất cả các công cụ VDE không được bảo hành trọn 
93471 6 72 11.4 đời. 


ÁÀ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


“4,7 v T.< 
Được chứng nhận bởi VDE và thử nghiệm ở điện áp 10.000 volt, đáp... 
ứng tiêu chuẩn IEG/EN 60900. _ >4 «‹  Z 


— Thân làm bằng Cr-V- 2 ⁄ 


v2 


Khả năng cắt của Kìm VDE đạt tiêu chuẩn ASME: 
Kìm chéo: ASME B107.11-2002 4 
Kìm kết hợp: ASME B107.20 -2004 ⁄2777 


Bề mặt được mạ hợp kim _ "z2 
Kìm mũi dài: ASME B107.13-2003 


niken-sắt để chống gỉ cao. 


Công cụ chống cháy nổ 


Cờ lê điều chỉnh chống 
cháy nổ 


Chống cháy nổ 
Kìm kết hợp 


Búa bóng chống 
cháy nổ 


Đục lạnh chống cháy nổ 


Cờ lê F chống cháy nổ 


Máy cạo chống cháy nổ 
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249 
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Công cụ chống cháy nổ 


Cờ lê điều chỉnh chống cháy nổ Cờ lê đầu mở chống cháy nổ 


⁄42)f\\ cúi 


® Được làm bằng đồng berili đặc biệt cho môi trường hoạt động an toàn không có tia lửa và từ tính 
® Độ cứng vừa phải cho mô-men xoẳn cao và tuổi thọ dài 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) L(mm) cai sỹ 
“Chết liệu Sòng penh đặc biết được sử dụng, phù hợp với môi trường sử dụng an toàn như không phát " 14x17 150 4 24 62 
ra tia lửa và không có từ tính 
®Chỉ báo thang đo bằng laser, kích thước mở tối đa 24mm 31122 17x19 170 4 24 7.2 
®Độ cứng mềm vừa phải, mô-men xoắn cao và tuổi thọ dài 
31123 19x22 185 4 24 8,4 
KHÔNG. L Độ mở tối đa (mm) c? sỹ ko\ 31124 22x24 210 4 24 9,8 
31101 sốä" 24 4 24 11 31125 24x27 230 4 24 12,4 
31102 10" 30 4 16 10.8 31126 27x30 250 2 12 9,6 
31103 12" 36 2 16 17,6 31127 30x32 265 2 12 11.1 
31104 15" 46 - - - 31128 12x14 150 4 - - 
31105 18" 55 - - - 31129 16x18 170 4 - - 
A Loại trừ khỏi các điêu khoản bảo hành trọn đời. A Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
»zI^ I2 ~ Z ~ TA Z~Z: 1a ~ < 
Cờ lề kết hợp chống cháy nổ Cờ lê cuối hộp chống cháy nổ 


® Được làm bằng đồng berili đặc biệt cho môi trường hoạt động an toàn không có tia lửa và từ tính 
® Độ cứng vừa phải cho mô-men xoẳn cao và tuổi thọ dài 


KHÔNG. ——— | môngsgkgduậc mm) Limm) #@wW 

3n 14 175 4 2A 62 ® Được làm bằng đồng berili đặc biệt cho môi trường hoạt động an toàn không có tia lửa và từ tính 

= 17 195 Ạ 24 7A ® Độ cứng vừa phải cho mô-men xoắn cao và tuổi thọ dài 

s3 — [19 215 4 24 84 KHÔNG. | thôngsZÖÿtuật (mm) Limm) “® 1W 5B 

31114 22 245 4 24_ 10,5 31131 14x17 208 4 24 7,6 

31115 24 265 4 24_ 12.0 31132 17x19 235 4 24 KP) 

31116 27 290 2 12 9,6 31133 19x22 255 4 24 11 

31117 30 320 3 12 11,5 31134 22x24 280 4 24_ 12.9 

31118 32 340 2 12 13.2 31135 24x27 300 4 24 13,4 

31119 16 195 4 - - 31136 27x30 335 2 12 11 

31120 18 215 4 - - 31137 30x32 335 2 12 12 
Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời, Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Tua vít chống cháy nổ, có rãnh 


31154 Kìm mũi dài chống cháy nổ 6" 


P L Gì 


®Được làm bằng đồng berili đặc biệt cho môi trường hoạt động an toàn không có tia lửa và từ tính 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm), L(mm) Đường kính thanh r7 sỹ bo\ 
(mm) ®Chất liệu đồng berili đặc biệt được sử dụng, phù hợp với môi trường sử dụng an toàn như không phát 
31141 6x100 200 6 4 24 5,7 ra tia lửa và không có từ tính 
*®Tay cầm thiết kế mới, cầm thoải mái hơn 
31142 6x150 250 6 4 24 6 
31143 số 8x200 300 số 8 4 24 7,9 KHÔNG. Thông số kỹ thuật. c2 sỹ 
31144 số 8x250 350 số 8 4 24 8,4 31154 6" 4 24 8.1 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Tuốc nơ vít chống cháy nổ, Phillips 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Kìm chéo chống cháy nổ 6" 


, L ) 


®Được làm bằng đồng berili đặc biệt cho môi trường hoạt động an toàn không có tia lửa và từ tính 


®Chất liệu đồng berili đặc biệt được sử dụng, phù hợp với môi trường sử dụng an toàn như không phát 
ra tia lửa và không có từ tính 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) L(mm) cI sỹ ko\ *®Khả năng cắt tối đa: dây thép cacbon thấp tp 1.6mm 

®Tay cầm thiết kế mới, cầm thoải mái hơn 
31146 # 2x100 200 4 24 5,7 
31147 #2x150 250 4 24 6.2 KHÔNG. Thông số kỹ thuật. Tối đa. Công suất cắt (mm) c7 hz£ 
31148 # 3x200 300 4 24 7,9 31156 6" Dây thép carbon nhẹ Ø1.6 4 24 8,8 
31149 #3x250 350 4 24 8,4 31158 số" Dây thép carbon nhẹ Ø1.6 4 - - 


ÁÀ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Kìm kết hợp chống cháy nổ 31152 8" 


®Chất liệu đồng berili đặc biệt được sử dụng, phù hợp với môi trường sử dụng an toàn như không phát 
ra tia lửa và không có từ tính 

*®Khả năng cắt tối đa: dây thép cacbon thấp ø 1.6mm 

®Tay cầm thiết kế mới, cầm thoải mái hơn 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Búa bóng chống cháy nổ 


b L š 
®Được làm bằng đồng berili đặc biệt cho môi trường hoạt động an toàn không có tia lửa và từ 
tính 


®Tay cầm làm bằng Hickory nhập khẩu mang lại sự thoải mái và dẻo dai 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. 


Tối đa. Công suất cắt (mm) c? tữ 


31161 1Ib 325 10.8 


31152 số B" 


Dây thép carbon nhẹ Ø1.6 4 24 13,4 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. L(mm) c2 \z/ hoŸ 
V2 
z 


31162 1,Blb 365 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


249 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Búa tạ chống cháy nổ 


Cờ lê F chống cháy nổ 


I L 
®Được làm bằng đồng berili đặc biệt cho môi trường hoạt động an toàn không có tia lửa và từ 
tính 
®Tay cầm bằng sợi thủy tinh chống trượt và độ bền 


b L 


®Được làm bằng đồng berili đặc biệt cho môi trường hoạt động an toàn không có tia lửa và từ 
tính 
®Độ cứng vừa phải cho độ xoắn cao 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. L(mm) c7 sỹ „ KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) L(mm) ci hsz, lo\ 
31166 4Ib 405 2 số8 17,7 31191 40x300 300 2 12 10.2 
31167 6lb 676 2 4 15,6 31192 50x400 400 2 12 15 
31168 8lb 680 2 4 19 31193 60x500 500 2 12 21 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Đục lạnh chống cháy nổ 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Cờ lê trống dầu hai đầu chống cháy nổ 31194 


®Được làm bằng đồng berili đặc biệt cho môi trường hoạt động an toàn không có tia lửa và từ tính 


®Được làm bằng đồng berili đặc biệt cho môi trường hoạt động an toàn không có tia lửa và từ 


KHÔNG. 'Thöng số kỹ thuật. (mm), L(mm) c? sỹ tính 
®Độ cứng vừa phải cho độ xoắn cao 
31171 14x160 160 4 24 8.1 
31172 18x200 200 4 24 12.9 KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) L(mm) c7 \sz/ 
31173 20x250 250 2 12 11 31194 70x95x350 350 1 6 10.7 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Cờ lê ống chống cháy nổ 


®Được làm bằng đồng berili đặc biệt cho môi trường hoạt động an toàn không có tia lửa và từ 
tính 
®Độ cứng vừa phải cho độ xoắn cao 


ÁÀ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Máy cạo chống cháy nổ 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. L(mm) si t 
31181 10" 250 2 12 13,4 

®Được làm bằng đồng berili đặc biệt cho môi trường hoạt động an toàn không có tia lửa và từ tính 
31182 12" 300 Ƒ¿ 12 17 
31183 14" 350 1 6 11.3 KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm), L(mm) # szÉ hoi 
31184 18" 450 1 6 17 31196 50x200 200 2 24 9,2 
31185 24" 600 1 - - 31197 65x200 200 2 24 9,2 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


ÁÀ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Cờ lê cuối mở chống cháy nổ 


®Chất liệu đồng berili đặc biệt được sử dụng, phù hợp với môi trường sử dụng an toàn như không phát 
ra tia lửa và không có từ tính 
®Độ cứng mềm vừa phải, mô-men xoẳn cao và tuổi thọ dài 


KHÔNG. ___ | ThôngsZkÿthuật (mm L (mm) đŒc S 
31231 27 175 6 - - 
31232 30 185 6 - - 
31233 32 185 6 - - 
31235 36 195 6 - - 
31237 41 215 6 š h 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Cờ lê cuối mở chống cháy nổ 


®Chất liệu đồng berili đặc biệt được sử dụng, phù hợp với môi trường sử dụng an toàn như không phát 
ra tia lửa và không có từ tính 
®Độ cứng mềm vừa phải, mô-men xoắn cao và tuổi thọ dài 


31291 31292 


koecz Miib¿2si/4ii4bib timm) (ŒJ  W Km ® Chất liệu đồng berili đặc biệt được sử dụng, phù hợp với môi trường sử dụng an toàn như không phát 
31211 27 175 6 ệ - ra tia lửa và không có từ tính 

®Tay cầm bằng chất liệu sợi thủy tinh, chống trượt và bền 
31212 30 185 6 - - 
31213 32 185 6 - - KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) L(mm) c7 hz£ 
31215 36 195 6 - - 31291 210x10:30 10:30 2 - ˆ 
31217 41 215 6 - - 31292 235x1100 1100 2 - - 


"` Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Thanh chống cháy nổ 


®Chất liệu đồng berili đặc biệt được sử dụng, phù hợp với môi trường sử dụng an toàn như không phát 
ra tia lửa và không có từ tính 
®Độ cứng mềm vừa phải, mô-men xoắn cao và tuổi thọ dài 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) L(mm) c? tw LoŸ 


31271 18x500 500 2 - - 


31272 22x800 800 2 - - 


"` Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


251 


À Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


—.—~ Dụng cụ hàn điện tử 


Nhiệt kế hồng ngoại 


Điện chiếu sáng 


Thiết bị gia dụng 


Bộ điện tử 


Công cụ bảo trì điện 


—¬— Tua vít thu nhỏ 
°" "` x Dụng cụ điện tử khác 


253-257 


259-265 


265-267 


267-271 


272-283 


284-286 


286-288 


288-291 


291-294 
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Dụng cụ 


Trạm hàn không chì kỹ thuật số 02002A ESD 


Vôn 


Công suất tối đa 

Nhiệt độ 

Độ ổn định nhiệt độ (Không tải) 
Thời gian tăng nhiệt độ Mẹo 
đến điện trở đất Chế độ sưởi 
ấm 

Tự động ngủ 

Nhà ở ESD 


Cân nặng 


AC 220V/50Hz 

90W 

50-600oC 

+/-2oC 

25 giây (20-350oC) 

<20 

Dòng điện tần số cao 
Đúng 

Đúng 


Khoảng 1,2kg 


®Màn hình LED, điều chỉnh nhiệt độ loại phím, hiệu chỉnh nhiệt độ kỹ thuật số 
®Công nghệ gia nhiệt HFEC tiên tiến giúp gia nhiệt nhanh và trở lại nhiệt độ 
®Thiết kế cảm biến đặc biệt đảm bảo phản ứng nhanh và điều chỉnh nhiệt độ nhanh 
*®Mạch điều khiển nhiệt độ chính xác với độ chính xác nhiệt độ không đổi +/- 2oC 
®Chức năng ngủ tự động để tiết kiệm điện và kéo dài tuổi thọ 

®Đầu hàn gia nhiệt bên trong được thiết kế đặc biệt với điện trở đất nhỏ hơn 
®Vỏ nhỏ gọn và chắc chắn được làm bằng hợp kim nhôm 


®Thiết kế ESD thực hiện hoạt động chống tĩnh điện 


Cung cấp hiệu điện thế 220VAC, 50Hz 

Dòng điện rò rỉ 1mA 

Sức mạnh điện Không có sự cố trong 1 phút. ở 1500V 
Công suất tĩnh 20pF 

Điện năng tiêu thụ 60W 

Thời gian bắt đầu thập niên 60. 

Phạm vi nhiệt độ 200oC-450oC 


Tính năng sản phẩm: 

®Đầu hàn có tuổi thọ cao không chì giúp hàn không chì và có độ bền cao 

®Tay cầm có cấu trúc và núm điều khiển nhiệt độ để chỉ báo nhiệt độ trực tiếp 

®Lõi sưởi gốm cao cấp chất lượng giúp làm nóng nhanh và hiệu suất nhiệt cao 

®Mạch điều khiển nhiệt độ IC có độ chính xác cao để kiểm soát nhiệt độ không đổi chính xác 

®Được trang bị đèn LED để cung cấp chỉ báo trạng thái trực quan hơn trong quá trình làm việc và 
sưởi ấm 


Các biện pháp phòng ngừa 

®Nghiêm cấm tháo các bộ phận làm nóng bằng điện khi sử dụng bàn ủi điện 
*®Đế sắt hàn có cấu trúc tản nhiệt tự nhiên sẽ được cung cấp trong quá trình vận hành 
®Nếu dây nguồn bị hư hỏng phải được sửa chữa và thay thế bởi thợ có chuyên môn 

®Giữ đầu hàn luôn treo thiếc 

®Không dùng dũa, búa để sửa chữa, gõ đầu hàn 

®Đặt nó xa trẻ em để tránh bỏng nước 


KHÔNG. c2 


w 


KHôNG. 43 tữ 


02002A x 


6 14.2 


03200 - 18 4.3 


Á Bảo hành 1 năm cho toàn bộ thiết bị ngoại trừ bộ phận làm nóng, mỏ hàn, đầu hàn 


02003 Trạm hàn không chì kỹ thuật số ESD 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


03260 Làm nóng bên trongGốmSưởi ấmThành phầnHànSắtSắt25W 


Loại hiển thị Đèn LED kỹ thuật số 
Sự tiêu thụ năng lượng 70W 

Điện áp làm việc AC 220V/50Hz 
Nhiệt độ (Theo chế độ làm việc) Độ ổn định nhiệt 100oC -450oC 
độ (Không khí tĩnh không tải) Nhiệt độ môi +/-2oC 

trường (Tối đa) 40oC 

Kích thước điện áp <2mV 

nối đất Mẹo và điện <2O 


trở nối đất 


Trọng lượng của thiết bị chính (Bao gồm dây nguồn) 


Chiều dài của dây tay cầm 
Trọng lượng sắt hàn 


(WxHxD): 85x110x138mm 
Khoảng 1,4kg 

1,2m 

Khoảng 70g 


®Bộ phận làm nóng chịu nhiệt độ cao, tuổi thọ cao 

®Cảm biến có độ chính xác cao, kiểm soát nhiệt độ chính xác và phản ứng nhạy 
®Làm nóng nhanh và bù nhiệt nhanh 

®Điều chỉnh nhiệt độ kỹ thuật số, có nhiều mẹo khác nhau, dễ sử dụng 


®Ba điểm nhiệt độ được thiết kế đặc biệt để chuyển đổi nhiệt độ nhanh chóng và đảm bảo quy trình 


Vôn AC 220V/50Hz Cách điện 
sức chống cự lớn hơn 100MO 
Quyên lực 25W 


®Bộ phận làm nóng bằng gốm sứ cao cấp chất lượng cao, đảm bảo tăng nhiệt độ nhanh và hiệu suất 
nhiệt cao 

®Nhiệt độ gia nhiệt trong vòng 420°C~450°C, tuổi thọ cực dài, bảo tồn năng lượng 
và bảo vệ môi trường 

®Tương thích với đầu hàn dòng 900M 

®Đầu hàn không chì có tuổi thọ cao, đặc biệt thích hợp cho quá trình hàn không chì và cũng có thể áp 
dụng cho hàn liên tục trong dây chuyền sản xuất 


nhất quán * Đầu hàn có thể thay thế: 03264,03265,03266,03267,03268,03269,03270,03271,03272,03273 
KHÔNG. c7? t? KHÔNG. Thông số kỹ thuật. c2 hsz, ko\ 
02003 - 6 13.2 03260 25 Watt 18 36 5,9 


Á Bảo hành 1 năm cho toàn bộ thiết bị ngoại trừ bộ phận làm nóng, mỏ hàn, đầu hàn 


253 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Bộ 5 đầu hàn không chì 


(đối với trạm hàn không chì 02002A) 


02021 


02027 


®Thiết kế ống đặc biệt, khả năng chống chạm nhỏ 
®Gia công bằng máy kỹ thuật số CNC, kích thước có độ chính xác 


02022 


02028 


cao 


*Thời gian mạ điện cực dài, chống ăn mòn tuyệt vời 


: 
L 


Ỷ 


Mẹo hàn làm nóng bền trong không chì (Thích hợp 
cho Trạm hàn không chì 02003, Bàn ủi hàn điện 


03260) 


03264 


`o2 
PA — 


Thích hợp để hàn các thiết bị tần số cao, cáp tần số cao và lõi phích cắm, 
đồng thời áp dụng cho trạm hàn không chì thông minh cấp công nghiệp. 
SATA 02003, bàn ủi điện gia nhiệt gốm sứ SATA 03260 và các sản phẩm 
bàn ủi điện dòng 900M của các thương hiệu khác 


03266 


a 
s 


Ÿ 


db 17 


Thích hợp để hàn các linh kiện có đường in hẹp và áp dụng cho trạm hàn 
không chỉ thông minh cấp công nghiệp SATA 02003, bàn ủi điện gia 
nhiệt bên trong bằng gốm SATA 03260 và các sản phẩm bàn ủi điện 
dòng 900M của các hãng khác 


03268 


2.4 


ị 


5P 


Thích hợp để hàn phích cảm, dây dẫn ổ cầm, các bộ phận và linh kiện 
nhỏ với mật độ cao và áp dụng cho trạm hàn không chỉ thông minh cấp. 
công nghiệp SATA 02003, bàn ủi điện gia nhiệt gốm sứ SATA 03260 và 
các sản phẩm bàn ủi điện dòng 900M của các thương hiệu khác 


05 


03270 


Thích hợp để hàn phích cảm, dây dẫn ổ cầm, các bộ phận và linh kiện 
nhỏ với mật độ cao và áp dụng cho trạm hàn không chỉ thông minh cấp. 
công nghiệp SATA 02003, bàn ủi điện gia nhiệt gốm sứ SATA 03260 và 
các sản phẩm bàn ủi điện dòng 900M của các thương hiệu khác 


03272 


TT }) 


Thích hợp để hàn các bộ phận có đường in rộng và bề mặt hàn lớn như 
các bộ phận bảng điều khiển và dây nối đất, đồng thời áp dụng cho trạm 
hàn không chì thông minh cấp công nghiệp SATA 02003, bàn ủi điện gia 
nhiệt bên trong bằng gốm SATA 03260 và các sản phẩm bàn ủi điện 
dòng 900M của nhãn hiệu khác 


03265 


05 


_Ng| 
17 


Thích hợp để hàn các thiết bị tần số cao, cáp tần số cao và lõi phích cảm, 
đồng thời áp dụng cho trạm hàn không chì thông minh cấp công nghiệp. 
SATA 02003, bàn ủi điện gia nhiệt gốm sứ SATA 03260 và các sản phẩm 
bàn ủi điện dòng 900M của các thương hiệu khác 


03267 


È „ 


Thích hợp để hàn các linh kiện có đường in hẹp và áp dụng cho trạm hàn 
không chỉ thông minh cấp công nghiệp SATA 02003, bàn ủi điện gia 
nhiệt bên trong bằng gốm SATA 03260 và các sản phẩm bàn ủi điện 
dòng 900M của các hãng khác 


03269 


65 
65 

0,5 17 
Thích hợp để hàn các linh kiện có đường in hẹp và mật độ thấp, đồng 
thời áp dụng cho trạm hàn không chỉ thông minh cấp công nghiệp SATA 
02003, bàn ủi điện gia nhiệt bên trong bằng gốm SATA 03260 và các sản. 
phẩm bàn ủi điện dòng 900M của các thương hiệu khác 


03271 
œI T 
s L 


Thích hợp để hàn các bộ phận có đường in rộng và bề mặt hàn lớn như 
các bộ phận bảng điều và dây nối đất, đồng thời áp dụng cho trạm 
hàn không chì thông minh cấp công nghiệp SATA 02003, bàn ủi điện gia 
nhiệt bên trong bằng gốm SATA 03260 và các sản phẩm bàn ủi điện 
dòng 900M của nhãn hiệu khác 


03273 


nh 
9 
TỰ 4322 te 
E3 
Thích hợp để hàn các bộ phận có đường in rộng và bề mặt hàn lớn như 
các bộ phận bảng điều khiển và dây nối đất, đồng thời áp dụng cho trạm 
hàn không chỉ thông minh cấp công nghiệp SATA 02003, bàn ủi điện gia 
nhiệt bên trong bằng gốm SATA 03260 và các sản phẩm bàn ủi điện 
dòng 900M của nhãn hiệu khác 


®Đầu mỏ hàn gia nhiệt bên trong có tuổi thọ cao được làm bằng đồng cao cấp và chất lượng cao thông qua 


quá trình xử lý đặc biệt 


*Bề mặt được xử lý đặc biệt: lớp hợp kim có khả năng chống oxy hóa và mài mòn cao. Bề 
mặt được xử lý chống ăn mòn, đảm bảo khả năng chống ăn mòn tuyệt vời 

®Tuổi thọ lên tới 40000 điểm hàn trong điều kiện sử dụng bình thường 

*Đầu mỏ hàn được đóng hộp, giúp thao tác hàn nhanh chóng và thuận tiện hơn 

®Đầu mỏ hàn này có thể sử dụng cho trạm hàn không chì SATA 02003, mỏ hàn gia nhiệt bên trong bằng 
gốm SATA 03260 và các sản phẩm mỏ hàn dòng 900M của các thương hiệu phổ thông 


*®Các loại mẹo hàn không chì tùy chọn KHÔNG, guôi mẫu c2i sỹ 
®Thích hợp cho trạm hàn kỹ thuật số SATA 02002A 
03264 Mẹo hàn làm nóng bên trong không chì, nhọn 10 1000 6 
KHÔNG. Người mẫu cự? sỹ Lo\ 03265 Đầu hàn làm nóng bên trong không chì, tròn 10 1000 6 
02021 Mẹo hàn không chì, tròn 5 100 6.2 03266 Đầu hàn làm nóng bên trong không chì, có rãnh 1.2D 10 1000 6 
02022 Mẹo hàn không chì, nhọn 5 100 6,5 03267 Đầu hàn làm nóng bên trong không chì, có rãnh 1.6D 10 1000 6 
02023 Mẹo hàn không chì, có rãnh 1.2D 5 100 6,4 03268 Đầu hàn làm nóng bên trong không chì, có rãnh 2.4D 10 1000 6 
02024 Mẹo hàn không chì, có rãnh 1.6D 5 100 6,4 03269 Đầu hàn làm nóng bên trong không chì, có rãnh 3.2D 10 1000 6 
02025 Mẹo hàn không chì, có rãnh 2.4D 5 100 6,5 03270 Đầu hàn làm nóng bên trong không chì, hình chữ U 2C 10 1000 6 
02026 Mẹo hàn không chì, có rãnh 3.2D 5 100 6,6 03271 Đầu hàn làm nóng bên trong không chì, hình chữ U 3C 10 1000 6 
02027 Mẹo hàn không chì, hình chữ U 2C 5 100 5,8 03272 Đầu hàn làm nóng bên trong không chì, hình chữ U 4C 10 1000 11,5 
02028 Đầu hàn không chì hình chữ U 3C 5 100 6,5 03273 Đầu hàn làm nóng bên trong không chì, hình con dao 5K 10 1000 6 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


ÁÀ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


0 ngIron40W 


1 === 


®Nó đặc biệt thích hợp cho công nghiệp sử dụng trên các phôi lớn 

®Bộ phận làm nóng bằng gốm cao cấp chất lượng cao đảm bảo tăng nhiệt độ nhanh và 
hiệu suất nhiệt cao 

®Nhiệt độ gia nhiệt trong vòng 420°C~450°C, tuổi thọ cực dài, bảo tồn năng lượng 
và bảo vệ môi trường 

®Mẹo hàn không chì có tuổi thọ cao, đặc biệt thích hợp cho quá trình hàn không chì, và cả 


eringIron60W 


®Nó đặc biệt thích hợp cho công nghiệp sử dụng trên các phôi lớn 

®Bộ phận làm nóng bằng gốm cao cấp chất lượng cao đảm bảo tăng nhiệt độ nhanh và 
hiệu suất nhiệt cao 

®Nhiệt độ gia nhiệt trong vòng 420°C~450°C, tuổi thọ cực dài, bảo tồn năng lượng 
và bảo vệ môi trường 

®Mẹo hàn không chì có tuổi thọ cao, đặc biệt thích hợp cho quá trình hàn không chì và cũng có thể áp 
dụng cho hàn liên tục trong dây chuyền sản xuất 

* Đầu hàn có thể thay thế: 03275 


7 b>⁄4 


®Bàn hàn truyền thống được cấu hình với nguồn điện ở chế độ một cấp. Tuy nhiên, 03263 được 
cấu hình với nguồn ở chế độ hai cấp. Công suất có thể tăng từ 20W lên 130W khi nhấn nút. Vì 
vậy, một mỏ hàn có thể hàn được các linh kiện có kích thước khác nhau. 

®Được trang bị bộ phận làm nóng bằng gốm, tay cầm cách nhiệt để tránh bị bỏng và bộ 
phận nhẹ, đảm bảo cầm nắm thoải mái 

* Đầu hàn có thể thay thế: 03276 


cai l>⁄4 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. 


03263 20W/130W 18 36 6,7 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
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+ Trạm kiến thức công cụ 


Hệ thống sưởi bên ngoài là gì 
mỏ hàn điện? 
Đưa đầu hàn vào lỗ gia nhiệt của bàn ủi điện, nhiệt lượng 
của lò sưởi được truyền đến đầu hàn để làm cho đầu hàn 
nóng lên và hoàn thành chức năng hàn. Có thể điều chỉnh 
nhiệt độ của đầu sắt, có thể điều chỉnh độ dài của đầu sắt 
trong lỗ gia nhiệt hoặc có thể sử dụng các hình dạng khác 


nhau của đầu sắt. 


Kiến thức sản phẩm 
Tại sao tuổi thọ của đầu sắt lại khác nhau? 
Tuổi thọ của đầu sắt được quyết định bởi số lượng 
mối hàn phụ thuộc vào độ dày lớp phủ trên đầu. 
Lớp phủ càng dày thì tuổi thọ của đầu hàn càng dài 
nhưng hiệu suất truyền nhiệt sẽ giảm đi rất nhiều. 


Tính năng của sản phẩm SATA là gì? 
Đầu sắt với 40.000 mối hàn có thể gọi là đầu sắt có 
tuổi thọ cao. Điểm hàn của đầu sắt SATA là hơn 
40.000 điểm. 


Lớp phủ đầu sắt điện SATA được mạ điện với độ dẫn 
nhiệt tối ưu đồng thời đảm bảo 40.000 mối hàn. 


03274 Mũi hàn gia nhiệt bên trong không chì, Conic B 


Sắt hàn nóng bên ngoài 


®Tuổi thọ cao của mỏ hàn ti được gia nhiệt bên trong 
thông qua quá trình xử lý đặc biệt 
®Bề mặt được xử lý đặc biệt: lớp hợp kim 
được xử lý chống ăn mòn, đảm bảo 
®Tuổi thọ lên tới 40000 điểm hàn trong điều kiện sử dụng bình thường 
®Đầu mỏ hàn được đóng hộp, giúp thao tác hàn nhanh chóng và thuận tiện hơn 
®Đầu mỏ hàn này có thể sử dụng cho mỏ hàn gia nhiệt bên trong bằng gốm SATA 03261 


KHÔNG, 4Œ tØ 


03274 10 480 6.1 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


03275 Đầu hàn làm nóng bên trong không chì, hình chữ U 6C 


®Đầu mỏ hàn gia nhiệt bên trong có tuổi thọ cao được làm bằng đồng cao cấp và chất lượng cao thông qua 
quá trình xử lý đặc biệt 

®Bề mặt được xử lý đặc biệt: lớp hợp kim có khả năng chống oxy hóa và mài mòn cao. Bề 
mặt được xử lý chống ăn mòn, đảm bảo khả năng chống ăn mòn tuyệt vời 

®Tuổi thọ lên tới 40000 điểm hàn trong điều kiện sử dụng bình thường 

®Đầu mỏ hàn được đóng hộp, giúp thao tác hàn nhanh chóng và thuận tiện hơn 

®Đầu mỏ hàn này có thể sử dụng cho mỏ hàn gia nhiệt bên trong bằng gốm SATA 03262 


KHÔNG. 3 tØ 


03275 10 480 6.1 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


03276 Mũi hàn gia nhiệt bên trong không chì, Conic TB 


®Đầu mỏ hàn gia nhiệt bên trong có tuổi thọ cao được làm bằng đồng cao cấp và chất lượng cao thông qua 
quá trình xử lý đặc biệt 

®Bề mặt được xử lý đặc biệt: lớp hợp kim có khả năng chống oxy hóa và mài mòn cao. Bề 
mặt được xử lý chống ăn mòn, đảm bảo khả năng chống ăn mòn tuyệt vời 

®Tuổi thọ lên tới 40000 điểm hàn trong điều kiện sử dụng bình thường 

®Đầu mỏ hàn được đóng hộp, giúp thao tác hàn nhanh chóng và thuận tiện hơn 

®Đầu mỏ hàn này có thể sử dụng cho mỏ hàn công suất kép tăng nhiệt độ nhanh SATA 03263 


03276 10 1000 6 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


® Bộ phận làm nóng mica tự nhiên có trở kháng cao đảm bảo độ bền cao 
®Hoàn thiện với các đầu hàn khác nhau phù hợp cho các khu vực hàn điện tử cỡ nhỏ và lớn 
® Bộ phận làm nóng có thể thay thế dễ dàng 


KHÔNG. Quyền lực c3 )sz 

03210 30W 18 36 73 

03220 40W 18 36 7,6 

03230 50W - 18 4 

03240 60W - 18 4 
Á Loại trừ 
Sống thọ 
Sưởi thứ mica tự nhiên 
từ Ấn Độ dây crom 
quanh co ừm cuộn dây 
quá trình, của SATA bên ngoài 
sưởi ấm tôi 

~ 


Thiết bị thay thế đơn giản cho lõi sưởi 

Phần cuối của ổ cắm lõi sưởi và phần cuối của ổ cắm điện được kết nối thông qua quá 
trình uốn đầu nối vi mô Kết nối giữa lõi sưởi và nguồn điện được thực hiện thông qua 
đầu nối Thay thế lõi sưởi thuận tiện 

03255 Giá đỡ mỏ hàn cầm tay 

Mỗi mỏ hàn điện làm nóng bên ngoài SATA được trang bị chân đế với cấu trúc tản nhiệt tự nhiên 
làm bằng nhựa Bakelite để đảm bảo an toàn và tiện lợi 


ÁÀ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Có sẵn nhiều mẹo hàn chất lượng khác nhau 

Công nghệ xử lý mạ và mạ bề mặt tiên tiến được áp dụng cho đầu hàn nhiệt bên ngoài 
SATA 

Tuổi thọ của vòi hàn kéo dài 

Đảm bảo tính dẫn nhiệt tuyệt vời, khả năng chống mài mòn và chống ăn mòn của 
vòi hàn 
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Mẹo hàn làm nóng bên ngoài, nhọn Bộ phận làm nóng mica tự nhiên được làm nóng bên ngoài 


®Lõi gia nhiệt mica được làm nóng bên ngoài thích hợp cho mỏ hàn điện có tuổi thọ cao bên ngoài SATA 

®Lõi sưởi có tuổi thọ cao 

®Lõi sưởi làm bằng dây niken-crom hai lớp chất lượng quấn quanh mica tự nhiên từ Ấn 
Độ 

®kéo dài tuổi thọ lõi sưởi của bàn ủi sưởi bên ngoài SATA 

*®Thiết bị thay thế đơn giản cho lõi sưởi 


= ® Đầu ổ cắm lõi sưởi và đầu ổ cắm điện được kết nối thông qua quá trình uốn đầu 
: i<ME======.ö nối vi mô 


~ A - *®Kết nối giữa lõi sưởi và nguồn điện được thực hiện thông qua đầu nối 

KHÔNG. Tên Chiều dài (A) Đường kính (B)_ | kín thước đầu (©) 
03241 Đầu hàn làm nóng bên ngoài, siêu nhọn 30W 70mm 4mm R0,2 KHÔNG. Quyền lực q3 tỹ loi 
03242 Đầu hàn làm nóng bên ngoài, siêu nhọn 40W. 70mm 5mm R0,2 03557 30W 10 480 57 
03211 Đầu hàn làm nóng bên ngoài, đầu nhọn 30W. 75mm 4mm R0,5 
03212 tiầu hãn lâm nóng bên ngoài, đầu nhọn 40W 75mm 5mm R05 03252 40W 10 480 6.1 
03213 Đầu hàn làm nóng bên ngoài, đầu nhọn 50W 80mm 6mm R0,3 03253 50W 10 480 7 
ï =. 03254 60W 10 480 7.4 
j= =—= ——== A Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 

ö Ƒ -| 
KHÔNG. Tên Chiều dài(A) — Đườngkính(B)  kehuướcsau(O 
03231 Đầu hàn làm nóng bên ngoài, Skew 30W 70mm 4mm 45° Dây hà ncu ô n 
03232 Mẹo hàn làm nóng bên ngoài, Skew 40W“ 75mm 5mm 45° 5 
03233 Mẹo hàn làm nóng bên ngoài, Skew 50W“ 80mm 6mm 45° 


KHÔNG. Tên Chiều dài (A) Đường kính (B) | Kích thước đầu (c) 
03221 Đầu hàn làm nóng bên ngoài, có rãnh 30W 70mm 4mm 3 

03222 Đầu hàn làm nóng bên ngoài, có rãnh 40W 75mm 5mm 3 

03223 Đầu hàn làm nóng bên ngoài, có rãnh 50W 80mm 6mm 3,5 


®Đầu sắt hàn được làm nóng bên ngoài có tuổi thọ cao SATA được làm bằng đồng chất lượng bằng cách 
xử lý chính xác 

®Lớp hợp kim được xử lý đặc biệt cho khả năng chống oxy hóa và chống mài mòn ở nhiệt độ cao 
tuyệt vời với bề mặt chống ăn mòn cho khả năng chống ăn mòn tuyệt vời 

®Đầu mỏ hàn được tráng thiếc giúp hàn dễ dàng hơn 

®Thích hợp cho bàn hàn điện có tuổi thọ cao bên ngoài SATA. 


KHÔNG. | Hhưyngđâu Quyên lực E- 

03211 nhọn 30W 10 - : 

03212 nhọn 40W 10 1000 10 

03213 nhọn 50W 10 800 15,6 

03221 có rãnh 30W 10 1000 8.1 

03222 có rãnh 40W 10 - - 

03223 có rãnh 50W 10 800 14,7 

03231 Nghiêng 30W 10 250 4.6 KHÔNG. Người mẫu đđ zế ko\ 

03232 Nghiêng 40W 10 1000 12 90311 0,5mm/250g - 10 2.6 

03233 Nghiêng 50W 10 300 12.3 90312 0,8mm/250g - 10 2.6 

03241 siêu nhọn 30W 10 1000 12 90313 1.0mm/250g - 10 2.6 

03242 siêu nhọn 40W 10 1000 12 90314 1.0mm/500g - 10 5,6 
Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời, Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
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Dây hàn cuộn không có đèn led 


Bơm khử mối hàn nhôm 03512 


*®Led dưới 0,02% bảo vệ môi trường và mùi thân thiện 
®Phân phối từ thông đều cho hiệu suất sử dụng cao 
® Chứng nhận RoHS 


ĐƯONE N24 2i thhkc œ % 5 lực hút lớn, có khả năng loại bỏ thiếc hàn nhanh chóng và hiệu quả cũng như các đầu nối 
90321 0,5MM/250g 1 10 2.6 tách nhanh 

h Vòi hút PTFE chất lượng cao, có khả năng chịu nhiệt độ cao và dung môi cao 
90322 0,8MM/250g 1 10 2.6 
90323 1.0MM/250g 1 10 2.6 c sỹ 
90324 1.0MM/250g 1 10 5.2 12 12 48 4.3 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Dây hàn bỏ túi 90315 1.0mm/17g 


ÁN xoại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


513 5Pc. Mẹo bơm khử mối hàn 


® Đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia và các yêu cầu của quy định liên bang của Hoa Kỳ 

® Được làm bằng hợp kim thiếc chì có độ tỉnh khiết cao 

®Được làm từ 63% thiếc và 2% chất trợ dung và thích hợp cho các bảng mạch in có giới hạn nhiệt độ 
nghiêm ngặt và những nơi khác có phạm vi nhiệt độ nóng chảy hẹp của chì 

sÍt cặn hàn được tạo ra và các mối hàn sạch, đầy đặn và sáng với độ ăn 
mòn thấp 

®Tạo ra ít khói và kích ứng, đảm bảo vận hành an toàn cho người vận hành, giúp nóng chảy nhanh, tốc độ 
hàn nhanh và cải thiện hiệu quả công việc 


®Vòi hút PTFE chất lượng cao, có khả năng chịu nhiệt độ cao và dung môi cao 


KHôNG. 3 t 


KHÔNG, 3 b⁄/ 8 


90315 - 24 0,7 


03513 25 - - 


AÀ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


03511 Bơm Hút Thiếc Loại Nhựa 


Á\ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


03080 Bút vạn năng đa năng 


®Lực hút mạnh, có thể loại bỏ thiếc hàn nhanh chóng và hiệu quả cũng như tách nhanh các đầu 
nối 
®Vòi hút PTFE chất lượng cao, có khả năng chịu nhiệt độ cao và dung môi cao 


$*S êzma 
° 


r NNNNNNNNN 


®Phạm vi tự động và bảo vệ quá tải toàn diện 

®Màn hình lớn độ sáng cao pha lê đen với số đọc tối đa 5999 
®Được sử dụng để đo AC/DC, tần số, điện dung, điện trở, diode và tính liên tục 
sGiám sát nhiệt độ phòng 


KHÔNG. 3 bz/ loi 


KHôNG. 43 l4 mã 


03511 12 48 4.1 


03080 1 18 - 


Á\ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Á\ Bảo hành 2 năm (không bao gồm cầu chì, pin và đầu dò). 
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Ampe kìm kỹ thuật số 03021 Ampe kìm AC/DC 03022 


®LCD 3-3/4 chữ số, tối đa. đọc tần số đo: 9999 
®Được sử dụng để đo điện áp DC/AC, dòng điện DC/AC, điện trở, điện dung, tần số, diode và tính liên tục 


®LCD 3-1/2 chữ số, tối đa. đọc năm 1999 
® Được thiết kế để đo điện áp DC/AC, dòng điện xoay chiều, điện trở, diode và tính liên tục, ngoài ra chức năng 
kiểm tra trình tự hase cũng được cung cấp 


*®Giữ dữ liệu, bảo vệ quá tải toàn dải đèn nền *®Giữ dữ liệu, đèn nền, bảo vệ quá tải toàn dải, v.v. 


Bi b4 


03022 1 12 


7 
03021 1 12 


KHÔNG. KHÔNG. 


Ñ Bảo hành 2 năm (không bao gồm pin và đầu dò). Á Bảo hành 2 năm (không bao gồm pin và đầu dò). 


| 03021 | 03022 
Đọc tối đa 1999 3999 
Chức năng đo lường Phạm vi Nghị quyết Sự chính xác Phạm vi Nghị quyết Sự chính xác 
200mV 0,1mV + /-(0,5%+5) 400mV 0,1mV. 
2V 1mV 4V 1mV #0(0 80t) 
Điện áp DC 20V 10mV d4 điên 40V 10mV : 
200V 100mV. : 400V 0,1V 
600V 1V 600V 1V + /-{1,0%+5) 
2V 1mV 4V 1mV + /-(0,8%+5) 
20V 10mV +/-(1,296+5), 40V 10mV 
v ĐÔ nớ) 200V 100mV. 400V 100mV. +/-(1,2%+5) 
600V 1V +/-(1,596+5), 600V 1V 
- - - 40A 0,01A + /-(3,0%+10) 
đông iện mộtchiều - - - 400A 0,1A +iši08sá] 
- - - 600A 1A 
2A 0,001A Mà x he 40A 0,01A 
+ /-(5%6+10) 
.. 20A 001A bông 400A 01A + /-(2,58%+6) 
200A 0,1A + /-(2,5%+5) 
600A 1A + /-(2,5%+5) GUOA bb 
2000 0,1O +/-(1,2%+5)) 4000 0,1Ó 
2kO 1Ó 4kO 1Ó +(1,045) 
" 20kO 100 +/-(19+5) 40kO 10 , 
2 AÊng 200kQ 100Q 400kQ 100Q 
2MO 1kO +/-(1,2%+5) 4MO 1kO +/-(1,5%+5) 
20MO 10kO +/-(1,59+5) 40MO 10kO + /-(3,0%+10) 
- - - 40nF 10pF 
điện dung - - - 400nF 100pF 
(Đo bằng cách sử dụng - - - 4uF 1nF +/- (5,0%+5) 
giá trị tương đối) = . : 40UF 10nE 
- - - 100HF 100nE 
- - - 9,999Hz 0,001Hz 
- - - 99,99Hz 0,01Hz 
1i dân âu : : : KH c +/- (1,0%+5) 
- - - 9,999kHz. 1Hz 
- - “ 99,99kHz. 10Hz 
- - - 200kHz 100Hz 
Tính liên tục và điết 1) 0,10 Khi điện trở < khoảng 30 O, còi kêu 1) Còi kêu khi R < 200 
kiến S ->_ 1mV Màn hình Tp Bắn sọ it Bế bế ti TÊN tiếp giảm ->_ Bii hà hà Dê đúng của điện áp chuyển tiếp của diode; 
Phạm vi đo Chỉ báo trình tự pha Độ chính xác điện áp pha - - - 
Kiểm tra trình tự pha Trình tự pha âm, 
380V+/-1086,50Hz trình tự pha ngược, +/-29% ' ï * 
trình tự kẽ thiếu 
Ắc quy Hai pin AAA 1,5 V 
Kích thước (mm) 185X74X40 202,5 X73,5X40 
Trọng lượng (G) 195 (bao gồm pin) 220 (đã bao gồm pin) 
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Máy đo kẹp hàm rộng 03025 03026 Ampe kìm AC/DC hàm rộng 


®LCD 3-3/4 chữ số, tối đa. đọc tần số đo: 9999 ®LCD 3-5/6 chữ số, tối đa. đọc tần số đo: 9999 
® Được sử dụng để đo điện áp DC/AC, dòng điện xoay chiều, điện trở, tần số, chu kỳ nhiệm vụ, điện dung, diode ®Được sử dụng để đo điện áp DC/AC, dòng điện DC/AC, điện trở, tần số, chu kỳ nhiệm vụ, điện dung, 
và tính liên tục diode và tính liên tục 
*®Giữ dữ liệu, đèn nền, chức năng đèn pin, bảo vệ quá tải toàn dải, v.v. ®NCV, lưu trữ dữ liệu, đèn nền, đèn pin, bảo vệ quá tải toàn dải, v.v. 
KHÔNG. rT t KHÔNG. r7 )sz 
03025 1 12 6.3 03026 1 12 6,5 
Ñ Bảo hành 2 năm (không bao gồm pin và đầu dò). Á Bảo hành 2 năm (không bao gồm pin và đầu dò). 
KHÔNG. | 03025 | 03026 
Đọc tối đa 3999 5999 
Chức năng đo lường Phạm vi Nghị quyết Sự chính xác Phạm vi Nghị quyết Sự chính xác 
4V 1mVW 6V 1mV 
BiEiBS 40V 10mV +/- (0,8%+5) 60V 10mV +/- (0,8%+5) 
. 400V 0,1V 600V 0,1V 
1000V 1V +/- (1,0%+5) 1000V 1V +/- (1,0%+5) 
4V 1mVW +/- (0,8%+5) 6V 1mV +/- (0,8%+5) 
40V 10mV 60V 10mV 
PhtedicHie 400V | toamv +/- (1,295) 600V 0,1V P-/215) 
750V 1V 750V 1V 
40A 0,01A +/- (3,0%+8) 60A 0,01A 
ý dgyoysŠu 400A 0,1A Re 600A 0,1A kS sec 
1000A 1A h 1000A 1A 
- - - 60A 0,01A +/- (3,0%+10) 
đồng điện một chiều - - - 600A 0,1A 
: : _ 1A +/- (3,0%+6) 
4000 0,10 6000 0,10 
"¬ 19 +/- (1,0%+5) "¬ ĐC, +/- (1,0%+5) 
"¬ 40kO 100 : 60kQ 100 : 
c. 400kQ 1000 600kQ 1000 
4MO 1kO +/- (1,5%+5) 6MO 1kO +/- (1,5%+5) 
40MO 10kO +/- (3,0%+10) 60MO 10kO +/- (3,0%+10) 
40nF 10pF 40nF 10pF 
400nF 100pF 400nF 100pF 
" 4HF 1nF +/- (5,0%+5) 4uùF 1nF +/- (5,0%+5) 
điện dung 
40uF 10nF 40uF 10nF 
400LF 100nE 400UF 100nE 
4000uIF TuF Chỉ để tham khảo 4000uIF TuF Chỉ để tham khảo 
9,999Hz 0,001Hz 9,999Hz 0,001Hz 
99,99Hz 0,01HzZ 99,99Hz 0,01Hz 
999,9Hz 0,1Hz 999,9Hz 0,1HZ 
Thả hông sgHá 9,999kHz 1HzZ #/5:ÁJ/09615) 9,999kHz 1Hz #Äh0M3) 
99,99kHz 10Hz 99,99kHz 10Hz 
999,9kHz 100Hz 999,9kHz 100Hz 
9,999 MHz T1kHz Chỉ để tham khảo 9,999 MHz 1kHz Chỉ để tham khảo 
mm - B P 40Hz~99.99Hz 0,01Hz š2- (tðwGSĩ 
(Dùng kẹp đóng sách) - - - 100,0~999,9Hz 0,1Hz 
Tỷ lệ nhiệm vụ 5~95% 
Tiếng bíp ngắn mạch Đúng 
Kiểm tra điết Đúng 
Đo mạch không tiếp xúc KHÔNG Đúng 
Lưu trữ dữ liệu Đúng 
Đèn nền Đúng 
Tự động tắt máy. Đúng 
Chức năng đèn pin Đúng 
Ea. 
Ắc quy 3 pin AAA 1,5V 
Kih thước (mm) 243X87X44 
Trọng lượng (G) 364 (bao gồm pin) 380 (đã bao gồm pin) 


03007 Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số mini có kiểm tra tần số 


®Hiệu suất cao, tiêu thụ điện năng thấp, phạm vi tự động ®Điện áp AC/DC, dòng điện AC/DC, điện trở, điện dung, tần số, chu kỳ nhiệm vụ, kiểm tra tính 
®Được sử dụng để đo điện áp DC/AC, dòng điện DC/AC, điện trở, điện dung, kiểm tra tính liên tục, diode, liên tục, diode, đèn nền 

đèn nền Phạm vi tự động 
*Bảo vệ quá tải toàn dải *Bảo vệ quá tải toàn dải 


KHÔNG. c7 sỹ KHÔNG. ‹? \xz” Lo\ 
03005 1 16 6,8 03007 1 16 6,8 


AÑ Bảo hành 2 năm (không bao gồm pin và đầu dò). AÑ Bảo hành 2 năm (không bao gồm pin và đầu dò). 


Đọc tối đa 3999 3999 
Tự động/thủ công. A _ 
Nang Tự động Tự động 
Chức năng đo lường Phạm vi Độ chính xác cơ bản Phạm vì Độ chính xác cơ bản 
4V 4V 
40V + /-(0,5%+5) 40V + /-(0,5%+5) 
Điện áp DC 
400V 400V 
600V +/-(1,0%+5), 600V +/-(1,0%+5) 
400mV +/-(1,09+5) 400mV +/-(1,09%+5) 
4V + /-(0,8%+5) 4V + /-(0,8%+5) 
Điện xoay chiều 40V 40V 
400V +/-(1,0%+5), 400V +/-(1,0%+5) 
600V 600V 
4A +/-(1,0%+7) 4A +/-(1,0%+7) 
dàng điện một chiều 
10A +/-(1,5%+7) 10A +/-(1,5%+7) 
4A +/-(1,59+10) 4A +/-(1,59%+10) 
dng điện xoay chiều 
10A + /-(2,5%+10) 10A + /-(2,5%+10) 
4000 +/-(1,0%+5), 4000 +/-(1,0%+5), 
4KO 4KO 
40KO + /-(0,5%+5) 40KO + /-(0,5%+5) 
Sức chống cự. 
400KO 400KO 
4MO +/-(1,596+5) 4MO +/-(1,596+5) 
40MO +/-(3,0%+10) 40MO +/-(3,0%+10) 
51,2nF + /-(3,5%+20) 51,2nF + /-(3,5%+20) 
512nF + /-(2,5%+5) 512nF +/-(2,5%+5) 
điện dung 5,12HF 5,12UF 
51,2HF + /-(5,0%+5) 51,2HF + /-(5,0%+5) 
100HF 100HF 
Gó £ 5Hz-500KHz +/-(1,0%+5) 
Tính thưởng xuyên 
- h 5 MHz Chỉ để tham khảo 
Tỷ lệ nhiệm vụ. - - 59-95%, + /-(2,0%+3) 
Tiếng bíp ngắn mạch Đúng Đúng 
Kiểm tra điết Đúng Đúng 
Lưu trữ dữ liệu Đúng Đúng 
Đèn nền Đúng Đúng 
Tự động tắt máy Đúng Đúng 
cấp độ CAT CAT II 600V CAT III 600V 
Ắc quy Hai pin AAA 1,5V Hai pin AAA 1,5V 
Kích thước (mm) 150X78X38 150X78X38 
Trọng lượng (G) 245 (Đã bao gồm pin và áo khoác) 245 (Đã bao gồm pin và áo khoác) 


261 


Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số 03015 


03017 Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số có kiểm tra nhiệt độ 


® Hiệu suất cao, tiêu thụ điện năng thấp, chức năng phạm vi tự động 
®Điện áp AC / DC, dòng điện AC / DC, điện trở, điện dung, tần số, tính liên tục, diode, chức năng đèn nền 


® Hiệu suất cao, tiêu thụ điện năng thấp, chức năng phạm vi tự động 
*®Điện áp AC / DC, dòng điện AC / DC, điện trở, điện dung, tần số, tính liên tục, diode, 
chức năng đèn nền, đo nhiệt độ 


KHÔNG. 3 l4 8 


KHÔNG. 4œ t 


03015 1 12 10.8 


03017 1 12 10.8 


Á Bảo hành 2 năm (không bao gồm pin và đầu dò). 


Á Bảo hành 2 năm (không bao gồm pin và đầu dò). 


Đọc tối đa 3999 5999 
Phạm vi tự động/thủ công Tự động Tự động 
Chức năng đo lường Phạm vì Độ chính xác cơ bản Phạm vi Độ chính xác cơ bản 
400mV +/-(0,8% + 5) 600mV +/-(0,8% + 5) 
Điện áp DC 4V/40V/400V + /-(0,5% + 5) 6V/ 60V / 600V +/-(0,5% + 5) 
1000V +/-(1,0% + 5) 1000V +/-41,096 + 5) 
4v + /-(0,8% + 5) 6V + /-(0,8% + 5) 
Điện xoay chiều 40V/400V +/-(1,0% + 5) 60V/600V + /-(1,0% + 5) 
1000V' +/-(1,2% + 5) 1000V. +/-(1,2% + 5) 
400UA / 4000uA / 40mA / 400mA +/-(1,0% +7) 600A / 6000UA / 60mA / 600mA +/-(1,0% +7) 
đông diện một chiều 3X72ữÀ 3/4188 +7] 6A/20A + “(1,5% + 7) 
400A / 4000uA / 40mA / 400mA +/-(1,8% +10) 600A / 6000UA / 60mA / 600mA +/-(1,8% + 10) 
nh ng 4A/20A + /-(2,5% + 10) 6A/20A +/-(2,5% + 10) 
4000 +/-(1,0% + 5) 6000 +/-(1,0% + 5) 
4kO /40kO / 400kO + /-(0,5% + 5) 6kO / 60kO / 600kQ +/-(0,5% + 5) 
TH NI 4MO +/-(1,5% + 5) 6MO +/-(1,5% + 5) 
40MO + /-(3,0% + 10) 60MO +/-(3,0% + 10) 
10Hz ~ 1 MHz +/-(1,0% + 5) 10Hz ~ 1 MHz +/-{1,0% + 5) 
Tĩnh thường suyên - 
10 MHz Chỉ để tham khảo 10 MHz. Chỉ để tham khảo. 
40nF + /-(3,5% + 20) 40nF +/-(3,5% + 20) 
400nF +/-(2,5% + 5) 400nF +/-(2,5% + 5) 
4uF +/-(3,5% + 5) 4uF + /-(3,5% + 5) 
điện dung 
40HF + /-(4,0% + 5) 40UHF +/-(4,0% + 5) 
400uF + /-(5,0% + 5) 400HF + /-(5,09 + 5) 
1000HF Chỉ để tham khảo 1000HF Chỉ để tham khảo 
Tỷ lệ nhiệm vụ 586 ~ 9596 +/-(2,0% + 3) 59 ~ 959 + /-(2,0% + 3) 
- - - 20oC~0oC +/-(6,0% + 5oC ) 
Nhiệt độ - - 0oC~400oC +/-(1,5% + 4oC ) 
- - 400oC~1000oC +/-(1,8% + 5oC ) 
Tiếng bíp ngắn mạch Đúng Đúng 
Kiểm tra điết Đúng Đúng 
Kiếm tra chế độ tương đối Đúng Đúng 
..ằẶẶeeeeứứ...ẽ.HẺ 6. . . f£EEFtrtrẽ.e.ewtrẻrẻẽra 
Lưu trữ dữ liệu Đúng Đúng 
Đèn nền Đúng Đúng 
Tự động tắt máy. Đúng Đúng 
EN61010-1 CAT II/CAT HI CAT II 1000V CAT II 1000V 
Ắc quy Pin 9V 6F22 Pin 9V 6F22 
Ki thước (mm) 184X89X62 184X89X62 
Trọng lượng (G) 440 (Đã bao gồm pin và áo khoác) 440 (Đã bao gồm pin và áo khoác) 


03079 Đồng hồ vạn năng True RMS thông minh OLED 


® Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số True RMS 4-5/6 chữ số 


®Các tính năng đo cơ bản: Điện áp DC/AC, dòng điện AC/DC, điện trở, điện dung, tần số, tính liên tục, 


diode, nhiệt độ 


®Đo đặc biệt: ACV LoZ, điện áp xoay chiều AC+DC, lọc thông thấp, vòng dòng, độ dẫn điện, đỉnh ACV 
êu USB, bảo vệ sạc pin lithium, đầu ra sóng vuông và cảnh báo tự động về 


®Truyền dữ 
lỗi chèn đầu dò 


®An toàn, đáng tin cậy, bảo vệ mọi vị trí 1000V, vỏ bọc nhựa hai màu TPR, có khả năng chống rơi từ độ 


cao 1m 


® Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số True RMS 4-5/6 chữ số 
®Các tính năng đo cơ bản: Điện áp DC/AC, dòng điện AC/DC, điện trở, điện dung, tần số, tính liên tục, 


diode, nhiệt độ 


®Đo đặc biệt: ACV LoZ, điện áp xoay chiều AC+DC, lọc thông thấp, vòng dòng, độ dẫn điện, đỉnh ACV 
®Truyền dữ liệu USB, bảo vệ sạc pin lithium, đầu ra sóng vuông và cảnh báo tự động về 


lỗi chèn đầu dò 


®An toàn, đáng tin cậy, bảo vệ mọi vị trí 1000V, vỏ bọc nhựa hai màu TPR, có khả năng chống rơi từ độ 


cao 1m 


KHÔNG. c2 


l4 


KHÔNG. c7 


tÐ 


03075 1 


4 5 


03079 1 


4 


"` Bảo hành 2 năm (không bao gồm cầu chì, pin và đầu dò). 


03075 Đồng hồ vạn năng True RMS thông minh EBTN 


À Bảo hành 2 năm (không bao gồm cầu chì, pin và đầu dò). 


ing True RMS thông minh LED 03079 


Mức độ an toàn 


CÁT IV 600V/CÁT III 1000V 


CÁT IV 600V/CÁT III 1000V 


Đọc tối đa 


59999 


59999 


Phạm vi tự động/thủ công 


Tự động/thủ công 


Tự động/thủ công 


Điện áp DC 


0,01 mV~1000 V 


0,01 mV~1000 V 


Điện xoay chiều 


0,01 mV~1000 V 


0,01 mV~1000 V 


LoZ ACV Đúng Đúng 
ông đện một hiều 0,01A~10A 0/01A~10A 
đông điện oay chiều 0,01A~10A 0/01A~10A 
Sức chống cự 0,010~60MOQ 0,010~60MO 
điện dung 1 pF~60 mF 1 pF~60 mF 
Dải đo tần số 60 MHz 60 MHz 

Tỷ lệ nhiệm vụ. 19%~99% 19%~99%. 


Đo nhiệt độ 


- 40oC ~1000oC / —40^~1832F 


- 40oC ~1000oC / —40~1832F 


Quyền lực 


Một pin lithium ion 74V/1800mAh 


Lọc thông thấp Đúng Đúng 
Đo vòng lặp hiện tại %(4-20mA) Đúng Đúng 
Ðo độ dẫn điện 60,00nS 60,00nS 
Đầu ra sóng vuông KHÔNG Đúng 
đầu dò hiện tại KHÔNG Phạm vi tối đa 1mV/A 600A (tùy chọn) 
Đo đỉnh ACV Đúng Đúng 
truyền USB Đúng Đúng 
Loại hiển thị EBTN OLED 
Bluetooth (Không bắt buộc) (Không bắt buộc) 
Chức năng sạc Đúng Đúng 
Báo động cắm sai lỗ đầu vào Đúng Đúng 


Kích thước tổng thể 


206mm*95mm*53mm 


Cân nặng 


518g (bao gồm pin) 
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Máy đo điện trở cách điện cầm tay AE3501 Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số mỏng 03055 


Kích thước (mm) Trọng lượng (g) 


162x662x51 472 


'®Đồng hồ này là máy đo điện trở cách điện cầm tay được tích hợp đồng hồ vạn năng kỹ thuật số và máy đo cách 


điện kỹ thuật số. Nó có thể được sử dụng để kiểm tra điện áp DC, điện trở điện áp AC và bật tắt. Đồng hồ này có 


các chức năng như chỉ báo phân cực, chỉ báo vượt phạm vi, lưu giữ dữ liệu, phạm vi thủ công và lựa chọn chế độ 
phạm vi tự động 
®LCD với tối đa. chỉ số 3999, với đèn nền trắng độ phân giải cao 


®Nó tích hợp 4 mức điện áp thử nghiệm, cụ thể là 100V/250V/500V/1000V. ®Dùng để đo điện áp DC/AC, dòng điện DC/AC, điện trở, điện dung, kiểm tra tính liên tục, diode 
®Thiết kế nhân bản với dây điều khiển từ xa để chỉ một người vận hành ®Siêu mỏng, dễ cầm nắm 
®Màn hình đọc 4000 từ với màn hình thanh analog ® Phạm vi tự động 
®Tự động giải phóng điện áp để cải thiện sự an toàn khi vận hành người dùng *®Bảo vệ quá tải toàn dải 
KHÔNG. đŒ3 tỹ KHÔNG. c? \s⁄4 
AE3501 - 30 24 03055 - 12 6,5 
Á Bảo hành 2 năm (không bao gồm cầu chì, pin và đầu dò). Á\ Bảo hành 2 năm (không bao gồm cầu chì, pin và đầu dò). 
điện áp DC 400mV/4V/40V/400V/1000V Tối đa 3999 
Đọc 
điện xoay chiều 400mV/4V/40V/400V/1000V. Tự động/ : 
Tự động 
E = = phạm vi thủ công. 
Đo điện trở cách điện 0,1MQ-2GO 
Điện áp DC 400mV/4V/40V/400V/600V 
0,1MO-20,00MO. (độ phân giải: 0,01MO) 
100V Điện xoay chiều 400mV/4V/40V/400V/600V 
20,0MQ-100,00MO. (độ phân giải: 0,1MO) 
0,1MO-20,00MO. (độ phân giải: 0,01MO) đồng điện một chiều 400UA/4000LA/40mA/400mA/4A/10A 
250V 
20,0MQ-200,00MO. (độ phân giải: 0,1MO) dàng iện xen dhêu 400UA/4000LA/40mA/400mA/4A/10A 
0,1MG-20,00MO. (độ phân giải: 0,01MO) Sức chống cự 4000/4kOQ/40kQ/400kQ/4MO/40MO 
500V 20,0MQ-200,00MO. (độ phân giải: 0,1MO) ` 
điện dung 10nF/100nF/1UIF/10HF/100HF 
200MQ-500MO. (độ phân giải: 0,1MO) 
Tính thưởng xuyên KHÔNG. 
0,1MO-20,00MO. (độ phân giải: 0,01MO) 
Tỷ lệ nhiệm vụ. KHÔNG. 
1000V 20,0MQ-200,00MO. (độ phân giải: 0,1MO) 
". Nhiệt độ KHÔNG 
200MO-2000MO. (độ phân giải: 1MO) 
: : Ngắn mạch Đú 
Đo điện trở 4000-40MQ HH ủng 
Điốt Đúng Kiểm tra điết Đúng 
Kiểm tra bật tắt Đúng Lưu trữ dữ liệu Đúng 
..c ˆ Có thể chuyển đổi (không có phạm vi cách nhiệt thủ công 
Phạm vi thủ công/tự động SƠ & 
sức chống cự) Đèn nần Trắng 
Chỉ báo quá mức Đúng m Bảng 
tắt 
— c K.A......  n 
Tự động tắt nguồn Đúng 
, Quyền lực Hai pin AAA 1,5 V 
Đèn nền Đúng 
Sa Kehcø 175x78x18,5mm 
Nguồn cấp 6*1.5VAAA 
Mức độ an toàn CATII 1000V CATIV600V Cân nặng 190G (đã bao gồm pin) 
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03057 Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số mỏng có máy đo nhiệt độ Nhiệt kế hồng ngoại 03031A 


® Phạm vi tự động 

®LCD với tối đa. chỉ số 3999, với đèn nền trắng độ phân giải cao 

®Được sử dụng để đo điện áp DC/AC, dòng điện DC/AC, điện trở, điện dung, kiểm tra tính liên tục, diode, 
tần số, chu kỳ nhiệm vụ, nhiệt độ 

®Siêu mỏng, dễ cầm nắm 


KHÔNG. cŒ tỡ 
03057 - 12 6,5 


À Bảo hành 2 năm (không bao gồm cầu chì, pin và đầu dò). 


Tối đa 
3999 
Đọc 
sNIhiê+ kế nhiêt #Â khâ LI A vờ 
Tự động/ - Nhiệt kế nhiệt độ không tiếp xúc 
phạm vì thủ công Tự động ®Màn hình đèn nền ba màu 
®Điểm thay đổi nhiệt độ có thể được phát hiện nhanh chóng theo cài đặt. 
Điện áp DC 400mV/4V/40V/400V/600V ®Tỷ lệ hệ số khoảng cách là 12:1 
Điện xoay chiều 400mV/4V/40V/400V/600V KHÔNG. c? tỹ 
03031A 1 12 5 
Hồng đện một chiều 400UA/4000UA/40mA/400mA/4A/10A 
Á Bảo hành 2 năm (không bao gồm pin). 
dông điện oay chiều 400UA/4000UA/40mA/400mA/4A/10A 
u suất 
Sức chống cự 4000/4kQ/40kQ/400kQ/4MO/40MO 
Phạm vi đo - 38oC ~ +520oC ( -36,4°F ~ +968°F ) 
điện dung 10nF/100nF/1UIF/10HF/100HE 
Phản ứng quang phổ 7,5 ~ 13,5Im 
“Tỉnh thường xuyên. 10Hz/100Hz/1KHz/10KHz/100KHz 
Đo lường độ chính xác +/-2°C (4°F) hoặc 2% số đọc, lấy giá trị có phạm vi lỗi lớn hơn 
Tỷ lệ nhiệm vụ 59-95% 
Thời gian đáp ứng 1 glãy, 95% 
Nhiệt độ -20oC~1000oC (4°F~1832°F) 
Tỷ lệ hệ số khoảng cách D:S 12:1 
Ngắn mạch ó 
9 : Đúng 
kia tẻ Độ phát xạ 0,95 
Kiểm tra điốt Đúng 
Độ phân giải đọc 0,1oC /0,1°F 
Lưu trữ dữ liệu Đúng Thời gian tắt đèn nền tự 
động 5gly 
Đèn nần Trắng 
Thời gian tắt máy tự động. thập niên 60. 
Tự đồng 2 
š Đún 
tất 9 Nhiệt độ hoạt động 0oC ~40oC 
Ea. Độ ấm hoạt động KV fg 
Quyền lực Hai pin AAA 1,5 V Ắc quy Hai pin AAA 1,5 V 
Kíhcỡ 175x78x18,5mm Ki thước (mm) 160X118X40 
Cân nặng 190G (đã bao gồm pin) Trọng lượng (6). 155g (bao gồm pin) 
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03032 Nhiệt kế hồng ngoại công nghiệp 800 


®Ðo lường có độ chính xác cao 


*Có khả năng đo nhiệt độ lên tới 800oC *6 bộ kỷ niệm 
®Hoạt động đơn giản 
®Công suất truyền có thể điều chỉnh XHÔNG: c3? sự ko| 
03036 - 24 6.3 
KHÔNG. 3? z4 


„nã : 24 63 AÑ Bảo hành 2 năm (không bao gồm pin). 


Ñ Bảo hành 2 năm (không bao gồm pin). 
Phạm vi nhiệt độ 33,5oC~-42oC 


Phạm vi nhiệt độ - 20oC^-800oC Đo lường độ chính xác +/-0,3oC 


+ /-2°C hoặc số đọc +/-2% (+/-3,6°Số đọc F hoặc +/- 2%) Trong hai số đọc, 


chọn giá trị lớn nhất. 0,1oC 


Tỷ lệ độ phân giải 01oC M7: 0 Ề--1171/7-12..-)/-// Tự động tắt sau khi không hoạt động trong khoảng 30 giây 


Có thể điều chỉnh trong khoảng 0,10 ~ 1,00 (0,95 theo mặc định), điều chỉnh 0,01 mỗi lần ï lại lưu trữ Tự động lưu trữ 6 bộ kết quả đo gần đây 


Đèn nền xanh sáng khi <374oC,trong khi đèn nền màu đỏ sáng khi đo 


Tự động tắt sau khi không hoạt động tị khoảng 1 phút Ðo nhiệt độ 
ự động tắt sau khi không hoạt động trong khoảng 1 phú Si hoạt nhiệt độ >374oC 


Nhiệt độ hoạt động 0~40°C, độ ẩm tương đối <85% Nhiệt độ hoạt độ 16°C~35oC,độ ẩm tương đối <85% 


Model/số lượng pin Hai pin AAA 1,5V Model/số lượng pin Hai pin AA 1,5 V 


Cân nặng 145+/- 10g (không bao gồm pin) 135+/- 10g (không bao gồm pin) 


Máy hiện sóng cầm tay AE3508 


Súng nhiệt 


Kích thước (mm) Cân nặng 


121x212x50 730 


'®Máy hiện sóng này là máy đo cầm tay đa chức năng tích hợp các chức năng của kênh đôi, máy hiện sóng lưu trữ kỹ 
thuật số 25 MHz và đồng hồ vạn năng kỹ thuật số RMS thực 6000 số để kiểm tra, bảo trì và sửa chữa tại hiện trường 


'®Phạm vi kiểm tra rộng từ 10mV/div đến 500V/div 


®Tự động theo dõi và đo lường bằng cách chạm mà không cần dịch chuyển thủ công 


*Ổ cắm BNC lõm giúp thiết bị đầu cuối không bị hư hỏng khi rơi 


Ê Dây đeo bên hông để dễ dàng cầm nắm. 


KHÔNG. cz? 


tw loi 


AE3508 - 


12 16 


Á\ Bảo hành 2 năm (không bao gồm cầu chì, pin và đầu dò). 


Trưng bày 


TFTLCD 3,5 inch, 240 x 320 pixel 


Băng thông rộng 


DC-25 MHz [-3dB] 


Số kênh 2 
Vôi tăng 14ns 
Tần số lấy mẫu 100MS/giây 


Độ nhạy ngang 


10ns/div-5s/div 


Độ chính xác ngang 


0,01%+1 điểm ảnh 


Độ nhạy dọc 


10mV/div-500V/div 


Độ chính xác theo chiều dọc 


+3%+1 điểm ảnh 


Độ phân giải dọc 8bit 

Tiết kiệm độ sâu 1 điểm 

Chế độ lưu Cài đặt, dạng sóng 
Khớp nối AC, DC 

Trở kháng đầu vào. 1MO, 20pF 


Nguồn kích hoạt 


CHA\CHAB\ kích hoạt bên ngoài 


Cạnh kích hoạt 


Kích hoạt ở cạnh tăng hoặc giảm 


Khớp nối kích hoạt AC, DC 
Hiệu suất vạn năng 

Trưng bày số 6000 
Điện áp đầu vào tối đa cho phép CATII 600V 


điện áp DC 


600mV/6V/60V/600V/1000V 


điện xoay chiều 


600mV/6V/60V/600V/1000V 


97921A 


97922A 


®Bảo vệ cách điện kép, đảm bảo an toàn cao hơn 

*®Độ bần cao với vòng đời trên 700 giờ 

Thiết kế tắt nhiệt đảm bảo bảo vệ tốt các bộ phận làm nóng 

®Vỏ cứng làm bằng nylon và sợi thủy tỉnh giúp bảo vệ khỏi va đập 
*Giữ bảo vệ tốt lõi sưởi dễ vỡ khỏi bị rơi 


Súng nhiệt kỹ thuật số 


97923A 


®Màn hình hiển thị lớn 

®Năm bộ tham số c 

®Bảo vệ cách điện kép, đảm bảo an toàn cao hơn 
*Độ bần cao với vòng đời trên 700 giờ 
®Thiết kế tắt nhiệt đảm bảo bảo vệ tốt các bộ phận làm nóng 

®Vỏ cứng làm bằng nylon và sợi thủy tỉnh giúp bảo vệ khỏi va đập 
*Giữ bảo vệ tốt lõi sưởi dễ vỡ khỏi bị rơi 


Sức chống cự: 


6000/6kO/60kO/600kO/6MO/60MO 


điện dung 6nF/60nF/600nF/6nF/60nF/600nF/6mF 
Kiểm tra điết Đúng 
Kiểm tra bật tắt Đú ng 
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KHÔNG. Điện áp(V) Công suấtra Nhiệt độ Lưu lượngkhôngkh( KẾT TỦ 
(W) Phạm vi PHÚT) 

97921A | 220 1600 350-500°C 350/500 1 số8 số 8 

9922 | 220 2000 80-600°C 250-500 1 số 8 8,24 

9z923A | 220 2300 80-650°C 200-550 1 số 8 8,24 


Á Bảo hành 3 tháng không bao gồm lõi sưởi. 


Bộ súng nhiệt Phụ kiện súng hơi nóng công nghiệp (Các loại khác chỉ áp dụng 


cho súng hơi nóng công nghiệp ngoại trừ con lăn áp lực) 


97901 Đầu phun lệch hướng 


*Ứng dụng: Bảo vệ kính khi bong tróc lớp sơn khung kính 


KHÔNG. œ3 tữ 


97901 1 - - 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


09812A 


Đầu phun rải 97902 


09813A 


Danh sách sản phẩm 


09811A 
KHÔNG. Tên sản phẩm Số lượng 
97921A Súng nhiệt 1 
97904 Vòi phản xạ 1 
97902 Vòi rải 1 
*Ứng dụng: Cạo sơn, v.v. 
09812A 
KHÔNG. Tên sản phẩm Số lượng KHÔNG. 37 E4 mã 
97922A _ | Súng nhiệt 1 97902 6 180 7,8 
97904 Vòi phản xạ 1 À Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
97901 Vòi làm lệch hướng 1 
97903 | Vòi giảm 1 TA 
Vòi giảm 97903 
09813A 
KHÔNG. Tên sản phẩm Số lượng 
97922A Súng nhiệt I 
97904 _ | Vòi phản xạ 1 
97905 Vòi giảm áp cho hàn 1 
97906 Vòi giảm áp cho hàn chính xác 1 
97907 Vòi phản xạ để hàn 1 
97908 Con lăn đường may 1 
KHông. 3 b4 : 
*Ứng dụng: Tước thẻ, v.v. 
09811A 14.3 14.3 14.3 
09812A 14.3 14.3 14.3 KHÔNG. c? sỹ 
09813A 14.3 14.3 14.3 97903 1 - - 
ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. ÁÀ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


97904 Đầu phun phản xạ 


97907 Đầu phun phản xạ để hàn 


*Ứng dụng: Gia công khuôn và hàn ống đồng 


*ứng dụng: Vỏ nhựa nhiệt dẻo 


KHÔNG. c3 tữ KHÔNG. c? sỹ 
97904 1 90 3,9 97907 - 6 4,5 
"` Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. À Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
.- ~ ` 
Vòi giảm tốc 97905 cho hàn 97908 Con lăn đường may 
_., ư “mm 
®ứng dụng: Hàn con lắc *®ứng dụng: Hàn mặt và sửa chữa đồ nội thất 
KHÔNG. c2 \szf KHÔNG. cự? s 
97905 - 140 6.2 97908 - 60 7.4 
"` Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. ,` Loại trừ khỏi các điêu khoản bảo hành trọn đời. 
xã V3 ~ " z ⁄ 
Vòi giảm tốc 97906 cho hàn chính xác 97936 A 
®Ứng dụng: Gắn vào súng bắn nhiệt để bảo 
®ứng dụng: Sửa chữa hàn vệ người lao động khỏi bị bỏng 
KHÔNG. r2 t? KHÔNG. c7? sỹ 
97906 - 180 8.2 97936 1 50 - 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
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Á\ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Súng bắn nhiệt công nghiệp 97927 Tùy chọn C 


97930 Tú 


®Ứng dụng: Hàn nhựa và sửa chữa thân xe ô tô 


KHÔNG. œ3 l4 


97930 
A Bị loại khỏi 


97933 Trí 


T ®Ứng dụng: Hàn nhựa nhanh bằng que hàn nhựa 
= 
Turbofan mở rộng Turbofan thông thường Động cơ công nghiệp Động cơ thông thường Khỗg: c7 sỹ 
97933 
2 đầu phun được cung cấp miễn Cánh quạt lớn cho lượng không Động cơ công nghiệp tùy chỉnh 
phí (Đầu phun rải 20MM, đầu khí đầu ra ổn định và độ ồn được sử dụng liên tục Á Bị loại trừ khỏi 
phun tròn tiêu chuẩn 5MM) thấp vận hành dây chuyền sản xuất 


97935 Tạ 


*ứng dụng: Hoạt động hàn tốt 


KHÔNG. 3 t 


97935 - 50 


AÁ\ Bị loại trừ khỏi li 


Thích hợp cho các hoạt động sưởi ấm khác nhau Máy rải Không 
Sử dụng đầu hàn nhanh cho hiệu quả hàn cao hơn 


®Súng hơi nóng công nghiệp với động cơ công nghiệp tùy chỉnh, thích hợp sử dụng liên tục trên dây. 


chuyền sản xuất 
®Nhiệt độ thoát khí lên tới 700°C 
® Quạt công suất cao cho hiệu quả cung cấp không khí cao và độ ồn thấp 
®Thiết kế chống nước và chống điện, thích hợp cho công việc ngoài trời 
®Thiết kế đặc trưng bằng cách thay thế nhanh chóng lõi sưởi và chổi than 


*ứng dụng: Hàn và sưởi ấm diện tích nhỏ 


*Lõi sưởi dễ vỡ, không rơi 
9 KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm). c? 
KHÔNG. (3? t LoÏ 992g  |20 - 
97927 - 5 16 97929 40 - 


Á Bảo hành 1 năm cho toàn bộ thiết bị ngoại trừ lõi sưởi. Á\ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Tốc độ tròn 


Súng nhiệt kỹ thuật số 97925 


*®Ứng dụng: Hàn nhựa nhanh bằng que hàn nhựa 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) œ3 t 


97931 ®5 - 50 


1.4 


97932 ®4 - 50 


1.4 


"` Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


97934 Con lăn đường may silicone 40mm 


®ứng dụng: Đổi mặt 


®Bảo vệ quá nhiệt độc đáo, đảm bảo hoạt động bình thường của bộ phận làm nóng 
® Động cơ và lò sưởi gốm có tuổi thọ cao, đảm bảo hoạt động liên tục trong thời gian dài 
®Kỹ thuật 

®Điện áp 220V 50Hz 

®Công suất đầu ra 2000W' 

®Chuyển đổi vị trí (1/11) 

®Phạm vi nhiệt độ I: 50°C II: 50° -650° 

®Lưu lượng khí I: 250-500L/PHÚT II: 250-500L/PHÚT 


KHÔNG. 3 tữ 


KHôNG. 3 t 


97934 - 50 


97925 - 6 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Súng bắn nhiệt có thể điều chỉnh 97924 


Á Bảo hành 3 tháng không bao gồm lõi sưởi. 


97926 6Pc. Bộ súng nhiệt có thể điều chỉnh 


kị @ 


®Bảo vệ quá nhiệt độc đáo, đảm bảo hoạt động bình thường của bộ phận làm nóng 
®Động cơ và lò sưởi gốm có tuổi thọ cao, đảm bảo hoạt động liên tục trong thời gian dài 
®Kỹ thuật 

®Điện áp 220V 50Hz 

®Công suất đầu ra 2000W' 

®Chuyển đổi vị trí (I / II / II) 

®Phạm vi nhiệt độ I: 50°C II: 50-450°C III: 50-600°C 

®Lưu lượng khí I: 250L/PHÚT II: 250L/PHÚT III: 500L/PHÚT 


=4 


®Bảo vệ quá nhiệt độc đáo, đảm bảo hoạt động bình thường của bộ phận làm nóng 
® Động cơ và lò sưởi gốm có tuổi thọ cao, đảm bảo hoạt động liên tục trong thời gian dài 
®Kỹ thuật 

®Điện áp 220V 50Hz 

®Công suất đầu ra 2000W 

®Chuyển đổi vị trí (1/11) 

®Phạm vi nhiệt độ I: 50°C II: 50-650°C 

®Lưu lượng khí I: 250-500L/PHÚT II: 250-500L/PHÚT 


KHÔNG. 3 tỹ 


KHÔNG. #Œ# tỹ 


97924 - 6 


97926 - 6 


14,7 


Á Bảo hành 3 tháng không bao gồm lõi sưởi. 
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ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


Tổng quan về dòng chiếu sáng SATA: 


Dòng đèn pin chói SATA: 


Thích hợp cho mọi loại người dùng chuyên nghiệp với kích thước nhỏ, độ sáng cao và chức năng mạnh mẽ 273-274 


Dòng đèn pin pin kiềm SATA: 


Phù hợp với người dùng phổ thông với giá cả phải chăng và chủng loại phong phú 275-283 


276-279 
Dòng đèn pha: 
Spotlight: thích hợp để bỏ phiếu, chiếu sáng khoảng cách xa và chiếu sáng hoạt động với độ sáng cao, 
khoảng cách chiếu xạ dài và tính năng rảnh tay 281-282 
li đ 
279-283 
[EEERHSEEEGEIGEEEEEI 


Đèn làm việc gấp sạc không dây 90606 


øc£ 


»Chế độ sạc kép sạc không dây/sạc có dây 

®IP65 chống thẩm nước và chống bụi 

® Chỉ có kích thước bỏ túi, dễ dàng mang theo và cất giữ 

®LED tối đa 300m (Mặt trước), LED 100lm (Đèn pin) 

®Thân máy bằng nhựa với cao su mềm. Nhẹ và bền 

®Có thể gập hoặc đặt ở các góc khác nhau với chân đèn có thể điều chỉnh liên tục 

®Đèn LED dải COB hiệu suất cao cung cấp nhiều góc chiếu sáng 110 độ 
® Điều chỉnh độ sáng vô cấp (Đèn trước) 

'®Nam châm phía sau và phía dưới có thể cố định trên bề mặt kim loại để nhả tay 

®Móc xoay 360 độ ở phía sau để treo để thả tay 


®Ổ đĩa hiện tại không đổi, độ sáng ổn định, không có tiếng ồn 


Thông số sản phẩm 

® Quang thông: LED 300-100lm (Mặt trước), LED 100lm (Đèn pin) 

®Thời gian hoạt động: 3-6 giờ (Đèn trước) / 6 giờ (Đèn đuốc) 

*Thời gian sạc: 2,5 giờ (sạc USB), 3,5 giờ (sạc không dây) 

®Chế độ chuyển đổi: chạm nhẹ để bật đèn (Đèn pin - Đèn trước - tắt), nhấn lâu để điều chỉnh đèn trước) 
®Pin: Pin Li-poly 1500mAh tích hợp 

® Trọng lượng: 200g 

®kKích thước (D/W/H): 133x68x25mm 


Thiết bị tiêu chuẩn: 
®Đèn làm việc gấp sạc không dây 300lm x1 
®Cáp USB loại C 1m x1 


KHÔNG. LxWxH(mm) Thông lượng phát sáng định mức (lm) Tuổi thọ pin tối đa định mức (h) Thời gian sạc định mức (h) 


Pin(MAH) 


Trọng lượng (kg) 


90606 133x68x25 300-100 (Đèn trước) 3-6 (Đèn trước) Xấp xỉ. 2.5 (có dây) 
100 (Đèn vòm) 6 (Đèn vòm) Xấp xỉ. 3.5 (không dây) 


1500 liti 
pin polyme 


0,2 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Đèn làm việc gấp sạc không dây 90607 


) 


s»Chế độ sạc kép sạc không dây/sạc có dây 

®IP65 chổng thấm nước và chống bụi 

®Vỏ chống va đập 

®LED tối đa 600m (Mặt trước), LED 100lm (Đèn pin) 

®Thân máy bằng nhựa với cao su mềm. Nhẹ và bền 

®Có thể gập hoặc đặt ở các góc khác nhau với chân đèn có thể điều chỉnh liên tục 

sĐèn LED dải COB hiệu suất cao cung cấp nhiều góc chiếu sáng 110 độ 
®Điäu chỉnh độ sáng vô cấp (Đèn trước) 

®Nam châm phía sau và phía dưới có thể cố định trên bề mặt kim loại để nhả tay 

®Móc xoay 360 độ ở phía sau để treo để thả tay 


®Ổ đĩa hiện tại không đổi, độ sáng ổn định, không có tiểng ồn 


Thông số sản phẩm: 

®Quang thông: LED 600-100lm (Mặt trước), LED 100lm (Đèn pin) 

®Thời gian hoạt động: 3-10 giờ (Đèn trước) / 10 giờ (Đèn đuốc) 

*Thời gian sạc: 2,5 giờ (sạc USB), 4,5 giờ (sạc không dây) 

®Chế độ chuyển đổi: chạm nhẹ để bật đèn (Đèn pin - Đèn trước - tắt), nhấn lâu để điều chỉnh đèn trước) 
®Pin: Pin Li-ion 2600mAh tích hợp 

® Trọng lượng: 302g 

®kKích thước (D/W/H): 205x55x40mm 


Thiết bị tiêu chuẩn: 
®Đèn làm việc gấp sạc không dây 600lm x1 
®Cáp USB loại C 1m x1 


KHÔNG. LxWxH(mm) Thông lượng phát sáng định mức (lm) Tuổi thọ pin tối đa định mức (h) Thời gian sạc định mức (h) 


Pin(MAH) 


Trọng lượng (kg) 


90607 205x55x40 600-100 (Đèn trước) 3-10 (Đèn trước) Xấp xỉ. 2.5 (có dây) 
100 (Đèn vòm) 10 (Đèn vòm) Xấp xỉ. 4.5 (không dây) 


2600 liti 
pin polyme 


0,3 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


2/3 


Đèn làm việc mỏng có thể gập lại sạc không dây 90608 


øcœ 


»Chế độ sạc kép sạc không dây/sạc có dây 

®IP65 chổng thấm nước và chổng bụi 

®Đầu đèn hợp kim nhôm mỏng, thích hợp sử dụng trong không gian hẹp 

®LED tối đa 600lm (Mặt trước), LED 100lm (Đèn pin) 

®Thân máy bằng nhựa với cao su mềm. Nhẹ và bền 

®Trục thép không gỉ có thể gập 180 độ và xoay 270 độ 

®Đèn LED dải COB hiệu suất cao cung cấp nhiều góc chiếu sáng 110 độ 
® Điều chỉnh độ sáng vô cấp (Đèn trước) 

®Nam châm phía sau và phía dưới có thể cố định trên bề mặt kim loại để nhả tay 
®Móc xoay 180 độ ở phía dưới để treo và thả tay 

®Ổ đĩa hiện tại không đổi, độ sáng ổn định, không có tiểng ồn 


Thông số sản phẩm: 

® Quang thông: LED 600-100lm (Mặt trước), LED 100lm (Đèn pin) 

®Thời gian hoạt động: 3-10 giờ (Đèn trước) / 10 giờ (Đèn đuốc) 

*Thời gian sạc: 2,5 giờ (sạc USB), 4,5 giờ (sạc không dây) 

®Chế độ chuyển đổi: chạm nhẹ để bật đèn (Đèn pin - Đèn trước - tắt), nhấn lâu để điều chỉnh đèn trước) 
®Pin: Pin Li-ion 2600mAh tích hợp 

® Trọng lượng: 230g 

®kKích thước (D/W/H): 325x44x38mm 


Thiết bị tiêu chuẩn: 
®Đèn làm việc dạng gập mỏng sạc không dây 600lm x1 
®Cáp USB loại C 1m x1 


j| 


KHÔNG. LxWxH(mm) Thông lượng phát sáng định mức (Im) Tuổi thọ pin tối đa định mức (h) Thời gian sạc định mức (h) Pin(MAH) Trọng lượng (kg] 3 sỹ 
90608 325x44x38 600-100 (Đèn trước) 3-10 (Đèn trước) Xấp xỉ. 2.5 (có dây) 2600 liti 0,2 - 50 16.1 
100 (Đèn vòm) 10 (Đèn vòm) Xấp xỉ. 4.5 (không dây) pin polyme 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Bộ sạc không dây đầu ra đơn 90609 


*Bộ sạc không dây đầu ra đơn 
® Bám sát đèn làm việc không dây và bề mặt kim loại bằng nam châm tích hợp 
®Sạc cho điện thoại di động có chức năng sạc không dây 


Thông số sản phẩm: 

®Công suất đầu ra: 5W 

®Đầu vào: 5V / 2a, đầu vào USB loại C 
® Trọng lượng: 190g 

® Kích thước (Dài/Rộng/Cao): 55x24x115mm 


Bộ sạc không dây đầu ra kép 90610 


*®Bộ sạc không dây đầu ra kép 


®Bám sát đèn làm việc không dây và bề mặt kim loại bằng nam châm tích hợp 


®Sạc cho điện thoại di động có chức năng sạc không dây 


Thông số sản phẩm: 

®Công suất đầu ra: 5W/sạc đơn 
®Đầu vào: 5V / 2a, đầu vào USB loại C 

® Trọng lượng: 270g 

®Kích thước (Dài/Rộng/Cao): 52x35x204mm 


KHÔNG. ®Œ 


KHÔNG. 


cai 


90609 - 30 10,4 


90610 - 30 


13.6 


Á\ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Á\ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Đèn làm việc 90722A 400LM 


Bộ sạc pin đa năng 90609A 


“óc. 


®Chống nước và bụi IP54 thích hợp cho ứng dụng ngoài trời 

®COB độ sáng cao 400LM để sửa chữa và bảo trì ở nơi tối 
®Sử dụng linh hoạt ở nhiều nơi với phụ kiện móc và nam châm 
®Đèn pin 80LM ở phía trên 

*Đầu xoay thuận tiện sử dụng 


®Bảng sạc không dây 1 cái (Áp dụng cho tất cả đèn làm việc và điện thoại sạc không dây SATA có chức 
năng sạc không dây) 

»Adaptor 1 cái (2 đầu ra USB) 

®Dây loại C 1PC 


®Dây Micro USB 1PC KHÔNG. LxWxH độ sáng Pin (AH) Thời gianlamvec ri Lo\ 
(mm) (LM) (Giờ) 
. œ K4 Lo) 90722A | 208x48x28 aooatrướo 2.0 3-5 1 20 13s3 
90609A 1 40 7.03 80 (Trên cùng) 


"` Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. À Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Đèn làm việc chống nước 90704B 400lm 
£===—=—=—————— 


Đèn làm việc độ sáng cao 90717A 600LM 


®Chống nước và bụi IP54 thích hợp cho ứng dụng ngoài trời 

*600LM COB độ sáng cao để sửa chữa và bảo trì ở nơi tối 
®Sử dụng linh hoạt ở nhiều nơi với phụ kiện móc và nam châm 
®Đèn pin 100LM trên đỉnh 

®Đâầu xoay thuận tiện sử dụng 


KHÔNG. LxWxH độ sáng Pin (AH) Thời gian làm việc c7 \sz/ 
(mm) (LM) (Giờ) KHÔNG. LxWxH độ sáng Pin (AH) Thời gianlàmvec c[ hoi 
90717A 210x58x32  soMattrướo 2.0 ^2,5-8 1 50 1633 tINNB) (EM) VI) 
110 (Trên cùng) 907048 | 200x50x30 400 2.0AH 3H - 20 - 


Á\ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
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Á\ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Đèn làm việc gấp 90621 250lm 


œ 


*Nhẹ và nhỏ, dễ cầm 

®Có thể đặt ở các góc khác nhau với chân đèn có thể điều chỉnh liên tục 

®LED tối đa 250m (Mặt trước), LED 70Im (Đèn pin) 

®Đèn LED dải COB hiệu suất cao cung cấp nhiều góc chiếu sáng 110 độ 
®Nam châm phía sau và phía dưới có thể cố định trên bề mặt kim loại để nhả tay 

®Móc xoay 360 độ ở phía sau để treo để thả tay 


Thông số sản phẩm: 

®Quang thông: LED 250m (Mặt trước), LED 70lm (Đèn pin) 

®Thời gian hoạt động: 3,5 giờ (Đèn trước) / 8 giờ (Đèn đuốc) 

®Thời gian sạc: 2,5 giờ 

®Chế độ chuyển đổi: Bấm nhanh để bật đèn (Torch- Front light-off) 
®Pin: Pin Li-poly 1000mAh tích hợp 

® Trọng lượng: 127g 

®Kích thước (D/W/H): 186x47x30mm 


Cấu hình chuẩn 
®Đèn làm việc gấp 250lmx1 
®Cáp micro USB 1m x1 
*sạc 5v1a x1 


KHÔNG. LxWxH(mm) Thông lượng phẩtsăng định mắc tư Tuổi thọ pin tối đa được đánh giá (h) Thời gian sạc định mức(h)  Pin(MAH) c3? 
90621 186x47x30 250 (Đèn trước) 3-5(Đèn trước) Khoảng 2,5 1000 ion lithium - 50 12,4 
70 (Đèn vòm) 8 (Đèn vòm) ắc quy 
A Loại trừ khỏi các điêu khoản bảo hành trọn đời. 
Đèn bút 90720A 300LM Đèn làm việc AE5923 
—_= 
® kích thước nhỏ như bút và dễ dàng mang theo 
»300LM COB độ sáng cao để sửa chữa và bảo trì ở nơi tối 
®Đèn pin 200LM trên đỉnh Thông minh và dễ dàng mang theo 
*Miệng sạc loại C *Hai mức độ sáng 240ml và 80lm 
®Nam châm mạnh ở phía dưới 
KHÔNG. LxWxH độ sáng Thờigianlamvec ri TẾ 
(mm) (LM) (Giờ) KHÔNG. LxWxH Sáng — sesssue 4® 1W 
mm uôn ra ời gian 
90720A | 162x14x17 — soowatrướo 2,5 1 50 4.13 (mm) BẾP b1 cửa bà 
200 rên cùng) AE5923 | 89x23x17,5 240 1.3 12_ 96 số 8 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


A Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Đèn làm việc di động 90703C 350LM 


®Vỏ IP54 chịu lực cao thích hợp cho ứng dụng ngoài trời 
®Đèn LED độ sáng cao 350LM 

®Đèn pin Led 80LM phía trên 

®Móc xoay ở hai đầu thuận tiện sử dụng 

*Hai chế độ sạc không dây và sạc có dây 


(37  W Km 


KHÔNG. LxWxH Độ sáng (LM) Pin (AH) Thời gian làm việc (Giờ) 
(mm) 
90703 | 450x44x50 350 (Mặt trước) 2.6 4-9 25 1013 
80 (Trên cùng). 

AÀ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
90619 Đèn làm việc gấp có thể thay thế pin 500lm 
———— 
®© 

®IP54 chống thẩm nước và chổng bụi 

®Có thể thay thế pin có thể thay thế khi sử dụng ngoài trời, giúp kéo dài đáng kể thời gian hoạt động 

®LED tối đa 500lm (Mặt trước), LED 100lm (Đèn pin) 

*Thân máy bằng nhựa với cao su mềm. Nhẹ và bền 

®Có thể gập hoặc đặt ở các góc khác nhau với chân đèn có thể điều chỉnh liên tục 

sĐèn LED dải COB hiệu suất cao cung cấp nhiều góc chiếu sáng 110 độ 

® Điều chỉnh độ sáng vô cấp (Đèn trước) 

®Nam châm phía sau và phía dưới có thể cố định trên bề mặt kim loại để nhả tay 

»Móc xoay 360 độ ở phía sau để treo để thả tay 

®Ổ đĩa hiện tại không đổi, độ sáng ổn định, không có tiếng ồn 

Thông số sản phẩm: 

®Quang thông: LED 500-100lm (Mặt trước), LED 100lm (Đèn pin) 

®Thời gian hoạt động: 3-8 giờ (Đèn trước) / 8 giờ (Đèn đuốc) 

®Thời gian sạc: 3,5 giờ 

*®Chế độ chuyển đổi: chạm nhẹ để bật đèn (Đèn pin - Đèn trước - tắt), nhấn lâu để điều chỉnh đèn trước) 

®Pin: Pin Li-ion 2600mAh 

® Trọng lượng: 302g 

®Kích thước (D/W/H): 58x32x200mm 

Thiết bị tiêu chuẩn: 

®Đèn làm việc gấp có thể thay thế pin 500m x1 

®Pin sạc Li-ion 18650 x1 

®Cáp USB loại C 1m x1 

*Đế sạc pin Li ion 18650 x1 

®Bộ sạc 5V 1A x1 

KHÔNG. LxWxH(mm) Thông lượng phát sáng định mức (lm) Tuổi thọ pin tối đa được đánh giá (h) Thời gian sạc định mức (h) Pin(MAH) Trọng lượng (kg) cŒ sỹ 
90619 58x32x200 500-100(Đèn trước) 3-8(Đèn trước) Khoảng 3,5 2600 ion lithium 0,3 - 50 18,6 
100 (Đèn vòm) 8 (Đèn vòm) ắc quy 


ÁÀ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
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Đèn làm việc gấp có thể thay thế pin 500Im 


®Có thể gập lại, nhẹ và nhỏ gọn 

®Ba đèn, thích hợp cho nhiều ứng dụng chiếu sáng 
®Đèn chính có chức năng nháy đỏ 

®Nam châm phía dưới có thể cố định vào bề mặt thép. 

Ê Nam châm hàng đầu được sử dụng làm công cụ chọn 

®Kẹp dưới có thể được kẹp vào cạnh của vật liệu tấm 
®Móc ẩn có thể treo ở vị trí thích hợp 


Ũ AE5921/AE5922 

»Cổng sạc USB Type-C kèm cáp sạc 
KHÔNG. LxWxH(mm) Quang thông Thời gian làm việc (COB) Thời gian sạc Tây Bắc(kg) ‹Œ \sz/ 
AE5921 130x41,5x26,5 220 3 2,5 0,12 - - 
AE5922 | 158x45x30,5 360 3 4 0,18 - - 

A Loại trừ khỏi các điêu khoản bảo hành trọn đời. 

Đèn làm việc gấp 90620 400lm 

— 

@ 

®Đầu đèn hợp kim nhôm mỏng, thích hợp sử dụng trong không gian hẹp 

®Trục thép không gỉ có thể gập 180 độ và xoay 270 độ 

®LED tối đa 400m (Mặt trước), LED 70Im (Đèn pin) 

®Thân máy bằng nhựa với cao su mềm. Nhẹ và bền 

®Đèn LED dải COB hiệu suất cao cung cấp nhiều góc chiếu sáng 110 độ 

® Điều chỉnh độ sáng vô cấp (Đèn trước) 

®Nam châm phía sau và phía dưới có thể cố định trên bề mặt kim loại để nhả tay 

®Móc xoay 180 độ ở phía dưới để treo và thả tay 

®Ổ đĩa hiện tại không đổi, độ sáng ổn định, không có tiểng ồn 

Thông số sản phẩm: 

® Quang thông: LED 400-70lm (Mặt trước), LED 70lm (Đèn pin) 

®Thời gian hoạt động: 3-8 giờ (Đèn trước) / 8 giờ (Đèn đuốc) 

*Thời gian sạc: 3 giờ 

® Chế độ chuyển đổi: công tắc cảm ứng + Công tắc con lăn đèn phía trước, điều chỉnh độ sáng lăn. (5% - 100%) 

®Pin: Pin Li-ion 2000mAh 

® Trọng lượng: 220g 

®Kích thước (L/W/H): 300x44x34mm 

Thiết bị tiêu chuẩn: 

®Đèn làm việc gấp 400lm x1 

®Cáp Micro-USB 1m x1 

®Bộ sạc 5V 1A x1 
KHÔNG. LxWxH(mm) Thông lượng phát săng định mức (Im) Tuổi thọ pin tối đa được đánh giá (h) Thời gian sạc định mức(h)  Pin(MAH) Trọng lượng (kg) +? sỹ 
90620 300x44x34 400-70 (Đèn trước) 3-8(Đèn trước) Khoảng 3 2000 ion lithium 0,2 - 20 

70 (Đèn vòm) 8 (Đèn vòm) ắc quy 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


®Màu sắc phù hợp. 

®Đèn pin 250LM 

®Đèn phối màu 120LM 

*Tuổi thọ tối đa 45 giờ 

®Đèn bên dùng để làm khung và sơn trong quá trình sửa chữa ô tô và phối màu trong in ấn, 
và đèn pha dùng làm đèn pin hoặc bộ pin để sạc điện thoại 


Đèn pin sạc đa năng 90743 120lm 


Model cổ điển có pin sạc niken-kim loại hydrua phổ dụng và pin 
kiềm AA cho khả năng mở rộng cao 


®Thích hợp cho chiếu sáng công nghiệp, tuần tra an ninh và thám hiểm cắm trại 

®Nguồn sáng LED công suất cao CREE XP-E2R3 nhập khẩu từ Mỹ nguyên hộp 

*®Được trang bị pin sạc Ni-MH hiệu suất cao cho khả năng hoạt động hơn 4 giờ 
sau khi sạc đầy 

*Thân đèn pin tích hợp chắc chắn giúp chống nước và chống vô tình tháo ra 

® Mạch điều khiển của chế độ làm mờ tuyến tính (chứ không phải chế độ làm mờ bằng động cơ) để bảo vệ thị lực và giữ im lặng vào 
ban đêm mà không nhấp nháy hoặc gây tiếng ồn 

®Hoạt động với hai pin AA tiêu chuẩn hoặc hai pin Ni-MH có thể sạc lại 

®Vòng chống thấm silica gel huỳnh quang được sử dụng ở phía trước để tạo điều kiện tìm kiếm vào ban đêm 

®Tuân thủ tiêu chuẩn chống nước IP67 

®Đèn pin có độ sáng cao chịu nhiệt độ tăng bình thường do độ sáng cao và 
nhiệt trị cao 

®Thời gian sử dụng sản phẩm dựa trên dữ liệu thử nghiệm thu được ở hiệu suất ban đầu và sạc 
đầy pin ở nhiệt độ phòng (20oC ) 


KHôNG. 8 l4 M 


KHÔNG. 3 tỹ 


90791 10 40 3 


90743 - 6 2,5 


Á Bảo hành 6 tháng (không bao gồm pin) 


90738 Đèn Pin Sạc Siêu Sáng 270Ìm 


Đèn pin cổ điển 


®Nguồn sáng LED công suất cao CREE XP-E2R3 nhập khẩu từ Mỹ nguyên hộp 

®Pin sạc lithium ion hiệu suất cao được trang bị mạch điều khiển ở chế độ làm mờ tuyển tính 6 cấp (thay 
vì chế độ làm mờ bằng động cơ điện), không nhấp nháy hoặc gây tiếng ồn để bảo vệ thị lực và giữ im 
lặng vào ban đêm 

®Siêu highlight: 2,5h; Nổi bật: 8h; Ánh sáng bình thường: 100h 

®Tia nổ tự vệ: 10h; Tín hiệu định khung: 34h; Tín hiệu cấp cứu SOS: 20h 

®Xi lanh rắn tích hợp đảm bảo khả năng chống nước và ngăn ngừa việc vô tình tháo ra 

®Hoạt động với một pin lithium ion 18650 tiêu chuẩn hoặc hai pin lithium dùng một lần CR123A tiêu chuẩn 


®Vòng chống thấm silica gel huỳnh quang được sử dụng ở phía trước để tìm kiếm vào ban đêm 

®Tuân thủ tiêu chuẩn chống nước IP67 

®Đèn pin có độ sáng cao chịu nhiệt độ tăng bình thường do độ sáng cao và 
nhiệt trị cao 

®Thời gian sử dụng sản phẩm dựa trên dữ liệu thử nghiệm thu được ở hiệu suất ban đầu và sạc 
đầy pin ở nhiệt độ phòng (20oC ) 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


90745 Đèn pin 60lm 


Di động với pin kiềm thông thường 


®Hình dạng bút để dễ dàng thao tác 

*®Nguồn đèn LED công suất cao CREE R2 nhập khẩu từ Mỹ 

®Cốc vỏ cam phản quang làm bằng hợp kim nhôm cho ánh sáng dịu 

®Hoạt động bằng hai pin AAA tiêu chuẩn 

®Chống bụi và chống văng đảm bảo an toàn 

®Đèn pin có độ sáng cao chịu nhiệt độ tăng bình thường do độ sáng cao và 
nhiệt trị cao 


90738 - 6 243 


90745 - 12 1.4 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
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Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Đèn pin sạc mini 90746 280Ìlm 


Chỉ dài hơn một điếu thuốc một chút với độ sáng 
cao và nhiều chức năng khác nhau 


*Ánh sáng: Đèn pin sạc 18650 tối ưu 

®Điểm nổi bật: Đèn LED công suất cao dòng CREE nhập khẩu từ Mỹ nguyên hộp 

®Thời gian sử dụng lâu dài: Thời gian chiếu sáng lên tới 100 giờ 

®Thông minh: Mạch điều khiển LED tuyến tính 6 cấp (3+3) HDD có chức năng ẩn 

®Độ cứng: Vỏ hợp kim nhôm hàng không cho tuổi thọ cao và chống mài mòn 

®Tiện ích: Có thể đảo ngược với công tắc chống kích hoạt ngoài ý muốn 

® Lợi ích: Tặng kèm dây đeo cổ tay chống trượt chất lượng cao 

®Đèn pin có độ sáng cao chịu nhiệt độ tăng bình thường do độ sáng cao và 
nhiệt trị cao 

®Thời gian sử dụng sản phẩm dựa trên dữ liệu thử nghiệm thu được ở hiệu suất ban đầu và sạc 
đầy pin ở nhiệt độ phòng (20oC ) 


90748 Đèn pin sạc ném xa 460Ìm 


Cốc nhẹ lớn với hiệu suất tầm xa mạnh mẽ để bỏ 
phiếu ngoài trời 


*Tầm xa: 295m 

®Điểm nổi bật: Đèn LED công suất cao dòng CREE nhập khẩu từ Mỹ nguyên hộp 

®Thời gian sử dụng lâu dài: Thời gian chiếu sáng lên tới 100 giờ 

®Thông minh: Mạch điều khiển LED tuyến tính 6 cấp (3+3) HDD có chức năng ẩn 

®Độ cứng: Vỏ hợp kim nhôm hàng không cho tuổi thọ cao và chống mài mòn 

®Tiện ích: Có thể đảo ngược với công tắc chống kích hoạt ngoài ý muốn 

®Vòng chiến thuật silicon chất lượng trên thân máy giúp cầm nẳm tốt hơn 

® Lợi ích: Tặng kèm dây đeo cổ tay chống trượt chất lượng cao 

®Đèn pin có độ sáng cao chịu nhiệt độ tăng bình thường do độ sáng cao và 
nhiệt trị cao 

®Thời gian sử dụng sản phẩm dựa trên dữ liệu thử nghiệm thu được ở hiệu suất ban đầu và sạc 
đầy pin ở nhiệt độ phòng (20oC ) 


KHÔNG. 3 l4 


KHÔNG. 3 tỹ 


90746 ˆ 6 1.6 


90748 ˆ 6 2.4 


Á\ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


90747 Đèn pin sạc có thể phóng to 480lm 


Á\ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Pin Li-Ion 18650 


Phạm vi điều chỉnh với phạm vi dài cho nguồn sáng 
điểm và phạm vi ngắn cho nguồn sáng khu vực 


90749B 
®Độ chính xác: Thấu kính lấy nét quang học phản chiếu toàn phần mới với cấu trúc lấy nét quang học chính xác giúp 
chuyển đổi tự do phạm vi chiếu xạ 
®Điểm nổi bật: Đèn LED công suất cao dòng CREE nhập khẩu từ Mỹ nguyên hộp 
®Thời gian sử dụng lâu dài: Thời gian chiếu sáng lên tới 100 giờ 
®Thông minh: Mạch điều khiển LED tuyến tính 6 cấp (3+3) HDD có chức năng ẩn 
®Độ cứng: Vỏ hợp kim nhôm hàng không cho tuổi thọ cao và chống mài mòn 
®Đèn pin có độ sáng cao chịu nhiệt độ tăng bình thường do độ sáng cao và 
nhiệt trị cao 
®Thời gian sử dụng sản phẩm dựa trên dữ liệu thử nghiệm thu được ở hiệu suất ban đầu và sạc 
đầy pin ở nhiệt độ phòng (20oC ) = 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. czi ® 
KHÔNG. c2? tự 90749A _ | Pin 18650 đầu phẳng 12 96 4,8 
90747 - 6 2 907498 | Pin xoay 18650 12 96 4,8 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Á\ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
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Bộ sạc pin Li-Ion 90750 18650 Đèn làm việc di động 90715 


®Tay cầm bằng nhựa ABS không cháy mang lại sự thoải mái và an toàn 
® Dây nối dài nguồn điện được chứng nhận 3C dài 10m đảm bảo an toàn 
®Công tắc Cymbiform giúp vận hành dễ dàng và an toàn 
®Chụp đèn bằng kim loại chống gỉ mạ kẽm tạo điều kiện thay thế bóng đèn 
®Hiệu suất của sản phẩm được nâng cấp và cải tiến thường xuyên từ SATA để đáp ứng các yêu cầu và 
thông số khác nhau tuân theo những yêu cầu và thông số được nêu trên bao bì 
®Thích hợp cho đèn pin 90738, 90746, 90747 và 90748 


KHÔNG. L(mm) Điện áp(V) Bóng đèn Trọng lượng (kg) c \s2/ 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. c7 tự thông số kỹ thuật (W) 
90750 Bộ sạc hiệu suất cao chuyên dụng được cung cấp - 12 1.7 90715 350 220 60 0,9 - 10 12,4 
A Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. A Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Đèn pha mục đích kép 


_—. 
90901 
Ba pin AAA 
90732A được cung cấp với 
sản phẩm miễn phí 
90741A 
Cáp USB được cung cấp 
với sản phẩm miễn 
®Nguồn sáng LED American Cree 3W được sử dụng với độ sáng lên tới 90LM phí 
'®Cường độ ánh sáng đơn lên tới 12.000 MCD ®Thiết kế LED kép, phù hợp cho chiếu sáng diện tích lớn và chỉ tiết 
®Tiết kiệm năng lượng so với bóng đèn xenon thông thường ®Chức năng chế độ bộ nhớ 
®Chống bụi và chống văng đảm bảo an toàn ®Chức năng bật/tắt cảm biến 
'®Pin không được cung cấp ®Thiết kế có thể tháo rời, có thể được sử dụng làm nguồn sáng độc lập. 
®Hiệu suất của sản phẩm được nâng cấp và cải tiến thường xuyên từ SATA để đáp ứng các yêu cầu và 
thông số khác nhau tuân theo những yêu cầu và thông số được nêu trên bao bì KiồHề LED SMD SỎI SMDCOB Sac c lsz£ hoi 
Lưu ý: Không chạm vào đèn pin để tránh làm rơi đèn pin. mu 
>n sẽ bể 3 90901 250Im/2h 180lm/3h 300lm/1,2h - 6 24 46 
KHÔNG, Thông số kỹ thuật. Thông số bóng đèn t2 *Sƒ ko\ : ' 
Ko Go: GU 9 9 Pin AAA 75lm/5h 
90732A |2pinAA 5 đèn LED 6 60 73 l 
90902 250lm/4h 180lm/6h 350lm/2,5h Khoảng 3h 6 24 4 
90741A | 3pinAAA LED Cree 3W 6 36 #1 Pin Li-Ion | 75Im/10h 
,` Bảo hành một năm được cung cấp trong điều kiện sử dụng bình thường (không bao gồm bóng đèn) À Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
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90903 Đèn pha hợp kim nhôm di động 140LM 


®Vỏ hợp kim nhôm loại máy bay 
®Chỉ nặng 118 gram cho sự tiện dụng, chắc chắn và bền bỉ 
®Pin lithium 2600mAh 
»®Chế độ sạc kép 
* Ngăn chứa pin sạc trực tiếp 
* Lấy pin ra để sạc 
®Luminophor: LED công suất cao CREE của Mỹ 
®Mạch điều khiến LED: 
®Truyền động dòng không đổi tuyến tính, không nhấp nháy hoặc tiếng ồn 
®Đầu ra mờ ẩn sáu bánh răng (3+3) với chức năng bộ nhớ 
* Ba chế độ chiếu sáng: cao, trung bình và thấp 
®Sản lượng tối đa: 140 lumens & 8 giờ (chế độ cao) 
®Độ bền ánh sáng hoạt động: không dưới 26 giờ 
®Tổi đa. độ bền: 120 giờ 
* Ba chế độ nhấp nháy ẩn: đèn flash sắc nét, định vị và SOS 
®Mức chống rơi: 1m; Cấp chống nước: IP67; Mức độ ngâm không thấm nước: 1m 
»Cấu hình chuẩn 
®Đèn pha chiếu sáng có thể điều chỉnh góc và sạc trực tiếp X1 
®Pin sạc lithium-ion 18650 X1 


®Bộ sạc thông minh cho pin lithium-ion có cổng Ø 3,5 X1" 


KHÔNG, Thời gian chiếu sáng liên tục (h) Khoảng cách chiếu xạ (m) Cường độ ánh sáng (CD) Khoảng cách rơi (m) Lumen(LM) Lớp chống thấm 2 


90903 8 (cao) /120 (thấp) 70 1225 1 140/50/10 IP67 - 6 2.4 


Á Bảo hành 12 tháng (không bao gồm pin) 


Đèn pha Spotlight đa năng 90710 90716 Đèn pha chống nước Li-Ion 


®Thích hợp cho chiếu sáng công nghiệp, tuần tra an ninh và thám hiểm cắm trại 
®Nguồn sáng LED nổi bật CREE-1W của Mỹ với độ sáng lên tới 70LM 


®Phạm vi chiếu xạ trên 50m ®Đèn LED COB được sử dụng để chiếu sáng đèn pha, với độ sáng tối đa lên tới 150 lumens 
®Chống bụi và chống văng đảm bảo an toàn ®Công tắc ba cấp độ (yếu/mạnh/nhấp nháy) với thời gian làm việc 4-12 giờ 
*®Hoạt động với 3 pin AAA trong hơn 5 giờ ®IP54 chống bụi và chống tia nước khi hoạt động ngoài trời 
®Hiệu suất của sản phẩm được nâng cấp và cải tiến thường xuyên từ SATA để đáp ứng các yêu cầu và ®Có sẵn móc cài mũ bảo hiểm và cáp sạc đa năng USB 
thông số khác nhau tuân theo những yêu cầu và thông số được nêu trên bao bì ® Dòng điện không đổi để thay đổi độ sáng một chút từ nguồn điện tối đa sang không nguồn điện 
KHÔNG. #3 t Mã KHÔNG. #3 \s⁄£ Fo\ 
90710 - 12 2.3 90716 6 24 6 
Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. Ñ Bảo hành 1 năm, không bao gồm cáp USB và pin 
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Đèn pha chống nước độ sáng cao 


œ 


90765A 90766A 


®Chống bụi và nước IP67 
*Đèn pha công suất cao 
®Thời gian làm việc: 3-9 giờ 


KHÔNG. LxWxH Tối đa. Độ sáng Pin(AH)  sasemuec #ŒđÓc TfŸ7 
(mm) (LM) Thời gian (Giờ) 

90765A 167x18x43 1500 4,5 Z5 1 6 3.6 

90766A | 194x1124x52 3000 7,8 4,5 1 6 5,8 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Đèn chiếu sáng Li-Ion di động 90708A 


Nguồn sáng và độ sáng được nâng cấp 
Đế sạc được nâng cấp không tương thích với model cũ Pin và 
dung lượng được nâng cấp 


®Đèn LED chiếu sáng chất lượng cao 

®Đèn LED công suất cao, cho phạm vi chiếu sáng rộng và khoảng cách xa 
®Ánh sáng mạnh: 600LM 

®Tiết kiệm ánh sáng: 300LM 

® Dễ dàng sử dụng và mang theo. 

*®Thiết kế công tắc đôi 

® Chiếu sáng ba bước: chiếu sáng mạnh tiết kiệm ánh sáng và chức năng nhấp nháy 
®Dây đai huỳnh quang 

®Giá đỡ có thể điều chỉnh 

*Đế sạc đặc biệt 

®Chống bụi và nước 

*Dễ dàng sạc 

»Sạc bằng đế sạc đặc biệt trong 4-7 giờ 

® Đầy đủ công suất 


'®Pin ion LF 3.7v 6000mAh cho thời gian chiếu sáng 3,6 giờ 


90736 Đèn pin thay nhanh 3 trong 1 


” 
XS 
IP 


d———TI Em 


* Sản phẩm này không bao gồm phích cắm sạc 


ro ——err 


Giá đỡ đèn zoom 
®3.320 Im 


*Ngưng tụ:140m : 
Thời gian hoạt động: 2h số Ì 


Giá đỡ ống đèn zoom 
®Phóng 

®180 Im 

®Thời gian hoạt động: 5,5h 


=—— 


Đèn mỏng COB 

®350 Im 

®Có thể gập lại 360° 
®Thời gian hoạt động: 1,5h 


km...  —= 5 -— | 


¬ 

` 
Í 

— 


®Giá đỡ đèn thay đổi nhanh 

®Ba loại giá đỡ đèn cho nhiều ứng dụng Đèn zoom tầm xa thông thường Đèn làm việc chùm tia ngắn 
cường độ cao COB, đèn zoom dạng ống linh hoạt có thể gập lại hoàn toàn để dễ dàng mang theo, đáp 
ứng các ứng dụng trong khu vực hẹp 

®Dòng điện không đổi 

sGiao diện sạc USB 

*Đế từ mạnh 

®Xếp hạng IP: IP54. 

®Cung cấp đèn báo nguồn pin, thuận tiện kiểm tra tình trạng pin 


Sự hướng dẫn vận hành: 

®Trước khi sử dụng lần đầu tiên, hãy sạc pin ít nhất 8h. 

®Khi đèn báo sạc sáng màu đỏ, quá trình sạc bắt đầu; khi nó chuyển sang màu xanh lục thì quá 
trình sạc đã hoàn tất. 

®Chu kỳ chuyển đổi: Thấp - Cao - TẮT 

*®Tháo pin ra khỏi sản phẩm nếu không sử dụng trong thời gian dài. Nên sạc đầy 
pin 30 ngày một lần. 

®Luôn sử dụng bộ đổi nguồn có đầu ra 5V 1A hoặc 5V 2A để sạc sản phẩm. 

®Đèn chuyển đổi màu đỏ cho biết mức pin thấp hơn 10% và nhắc nhở việc sạc pin. 


KHÔNG. điện dung 


KHÔNG. 3 l4 


90708A _ | Pin lithium 6000 MAH 


90736 - 10 9,5 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


283 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


03710 13Pc. Bộ công cụ điện tử 03750 9Pc. Bộ công cụ điện tử 


®1 cái. Mỏ hàn gia nhiệt bên ngoài 30W. 

®1 cái. Giá đỡ sắt hàn 

®1 cái. Dây hàn bỏ túi 1.0mm/17g 
*1 cái. Bơm hút nhựa 


®1 cái. Nhíp đầu nhọn 125mm ®1 cái. Kìm mũi dài điện tử 5" 

*1 cái. Kéo thợ điện 138mm ®1 cái. Kìm cắt điện tử 5" 

®1 cái. Máy kiểm tra mạch 145mm ®1 cái. Kìm tuốt dây kèm dao cắt 6" 

®1 cái. Kìm mũi dài mini 5.5" *1 cái. Kéo thợ điện 138mm 

®1 cái. Kìm chéo mini 5" Ê1 cái. Máy kiểm tra mạch kỹ thuật số 

®1 cái. Tua vít có rãnh 3,2x75mm ®1 cái. Băng cách điện thợ điện 

®1 cái. Tua vít có rãnh 5x75mm ®1 cái. Nhíp đầu nhọn 125mm 

®1 cái. Tua vít Phillips #0x75mm ®1 cái. Tua vít có rãnh 5x75mm 

®1 cái. Tua vít Phillips #1x75mm *1 cái. Tua vít Phillips #1x75mm 

®Được thiết kế đặc biệt cho các kỹ sư và kỹ thuật viên điện tử ®Được thiết kế đặc biệt cho các kỹ sư và kỹ thuật viên điện tử 

®Thêm thành phần chống đóng băng để tránh bị nứt vào mùa đông và mang lại cảm giác chạm thoải ®Thêm thành phần chống đóng băng để tránh bị nứt vào mùa đông và mang lại cảm giác chạm thoải 
mái mái 

®Thêm lớp lót gia cố để tránh biến dạng khi sử dụng Lưu ý: hãy bảo ®Thêm lớp lót gia cố để tránh biến dạng khi sử dụng Lưu ý: hãy bảo 

vệ túi đựng dụng cụ khỏi nước để tránh làm hỏng túi vệ túi đựng dụng cụ khỏi nước để tránh làm hỏng túi 
KHÔNG. 7 t KHÔNG. r7 mỹ 
03710 4 16 15,9 03750 - 12 9 

ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 

03720 22Pc. Bộ công cụ điện tử 03760 28Pc. Bộ công cụ điện tử 


®1 cái. Mỏ hàn gia nhiệt bên ngoài 30W 

*1 cái. Giá đỡ sắt hàn 

®1 cái. Dây hàn bỏ túi 1.0mm/17g 
®1 cái, Dây đeo cổ tay ESD 

*1 cái. Bơm hút nhựa 

®1 cái. Nhíp đầu nhọn 125mm 


®1 cái. Mỏ hàn gia nhiệt bên ngoài 30W. 

®1 cái. Giá đỡ sắt hàn 

®1 cái. Dây hàn bỏ túi 1.0mm/17g 
*1 cái. Bơm hút nhựa 


®1 cái. Nhíp đầu nhọn 125mm 1 cá, Bàn chải đánh răng hình bàn chải đánh răng bằng ngon ESD 
Ê 1 cải, Bàn chải đảnh răng hình bàn chải đánh răng bằng nylon ESD. Ê1 cái. Máy kiểm tra mạch kỹ thuật số 
®1 cái. Dây đeo cổ tay ESD1Pc. Máy kiểm tra mạch kỹ thuật số *1 cái. Kéo thợ điện 138mm 
®1 cái. Dao cắt hợp kim kẽm, 13 điểm, 9x80mm *1 cái. Kìm tuốt dây đa năng 8" 
®1 cái. Kìm tuốt dây ESD 5", 0,8-2,6mm *1 cái. Kìm mũi dài điện tử 5" 
®1 cái. Kìm mũi dài mini 5.5" *1 cái. Kìm cắt điện tử 5" 
®1 cái. Kìm chéo mini 5" ®1 cái. Cờ lê điều chỉnh 6" 
®2 máy tính để bàn. Tuốc nơ vít chính xác, có rãnh (1x40,2x50mm) ®8 cái. Bộ chìa khóa lục giác gấp (1.5,2,2.5,3,4,5,6,8mm) 
®2 máy tính để bàn. Tuốc nơ vít chính xác Phillips (#000x40,#00x50mm) ®3Pc. Tua vít có rãnh (6x38,3,2x75,5x100mm) 
®3Pc. Tua vít có rãnh (3.2x75,5x75,6x100mm) ®3Pc. Tua vít Phillips (#2x38,#0x75,#1x100mm) 
®3Pc. Tua vít Phillips (#0x75,#1x75,#2x100mm) ®1 cái. Thước dây 3mx16mm 
®Được thiết kế đặc biệt cho các kỹ sư và kỹ thuật viên điện tử ® Được thiết kế đặc biệt dành cho thợ điện và kỹ thuật viên điện tử để sửa chữa các thiết bị điện và điện tử 
®Thêm thành phần chống đóng băng để tránh bị nứt vào mùa đông và mang lại cảm giác chạm thoải mái ®Bổ sung các thành phần chống đông vào vải túi để tránh bị rách vào mùa đông và mang lại cảm 
®Thêm lớp lót gia cố để tránh biến dạng khi sử dụng Lưu ý: vui lòng bảo vệ túi đựng dụng cụ giác sờ vào thoải mái 
khỏi nước để tránh làm hỏng túi ®Thêm lớp lót gia cố của túi để tránh biến dạng khi sử dụng Lưu ý: 
Lưu ý: hãy bảo vệ túi dụng cụ khỏi nước để tránh làm hỏng túi vui lòng bảo vệ túi đựng dụng cụ khỏi nước để tránh làm hỏng túi 
Hiện, K % mm K ®ữ bói 
03720 4 16 26,7 03760 - 6 12.2 
ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 
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03790 21Pc. Bộ dụng cụ thợ điện 


03780 25Pc. Bộ dụng cụ thợ điện 


®1 cái. Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số mini 

®1 cái. Máy kiểm tra mạch 145mm 

®1 cái. Băng cách điện thợ điện 

®*1 cái. Cờ lê điều chỉnh 6" 

®7Pc. Bộ chìa khóa lục giác điểm bi 

*1 cái. Kìm đa năng 6" 

*1 cái. Kìm mũi dài 6" 

*1 cái. Kìm chéo 6" 

®2 máy tính để bàn. Tua vít có rãnh (3.2x75,6x100mm), 

®2 máy tính để bàn. Tua vít Phillips (#0x75,#2x100mm) 
®1 cái. Dao bấm bằng nhựa, 8 điểm, 18x100mm 
®1 cái. Thước dây 3mx16mm 

*1 cái. Đèn pin nhôm, AA 2 cell 


®Được thiết kế đặc biệt dành cho thợ điện và kỹ thuật viên điện tử để sửa chữa các thiết bị điện và điện 


tử 

®Bổ sung các thành phần chống đông vào vải túi để tránh bị rách vào mùa đông và mang lại cảm 
giác sờ vào thoải mái 

®Thêm lớp lót gia cố của túi để tránh biến dạng khi sử dụng Lưu ý: 

vui lòng bảo vệ túi đựng dụng cụ khỏi nước để tránh làm hỏng túi 


®1 cái. Mỏ hàn gia nhiệt bên ngoài 30W 

*1 cái. Giá đỡ sắt hàn 

®1 cái. Dây hàn bỏ túi 1.0mm/17g 

®1 cái. Bơm khử mối hàn bằng nhôm 

*®1 cái. Nhíp đầu nhọn 125mm 

#1 cái. Máy kiểm tra mạch kỹ thuật số 

®1 cái. Kìm tuốt dây kèm dao cắt 7" 

®1 cái. Băng cách điện thợ điện 

®1 cái. Tay cầm Spinner 1/4" Dr. 

®1 cái. 1⁄4" Dr. 6Pt. Ổ cắm 5mm 

®1 cái. 1⁄4" Dr. 6Pt. Ổ cắm 6mm 

®1 cái. Cờ lê điều chỉnh 6" 

*1 cái. Kìm đa năng 6" 

*1 cái. Kìm mũi dài 6" 

®1 cái. Kìm chéo 5" 

®6 cái. Bộ tuốc nơ vít có thể thay thế 6 trong 1 

®1 cái. Búa Hickory Claw 0,5Lb. 

®1 cái. Tệp cắt phẳng thứ hai 6" 

®*1 cái. Tệp cắt thứ hai tròn 6" 

®1 cái. Đèn pin nhôm, AA 2 cell 

® Được thiết kế đặc biệt dành cho thợ điện và kỹ thuật viên điện tử để sửa chữa các thiết bị điện và điện tử 

®Bổ sung các thành phần chống đông vào vải túi để tránh bị rách vào mùa đông và mang lại cảm 
giác sờ vào thoải mái 

®Thêm lớp lót gia cố của túi để tránh biến dạng khi sử dụng Lưu ý: 

vui lòng bảo vệ túi đựng dụng cụ khỏi nước để tránh làm hỏng túi 


KHôNG. 43 lezÍ 


03790 1 6 13,5 


03780 - 6 14.6 


Á Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


03795 32Pc. Bộ dụng cụ thợ điện 


Á Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


09535 56Pc. Bộ công cụ viễn thông 


®1 cái. Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số mini 

® 1 cái. Máy kiểm tra mạch kỹ thuật số 

®1 cái. Kìm tuốt dây kèm dao cắt 7" 

®1 cái. Băng cách điện thợ điện 

®1 cái. Mỏ hàn gia nhiệt bên ngoài 40W 

*1 cái. Giá đỡ sắt hàn 

®1 cái. Dây hàn bỏ túi 1.0mm/17g 

®1 cái. Bơm khử mối hàn bằng nhôm 

®1 cái. Cờ lê điều chỉnh 8" 

®9Pc. Bộ chìa khóa lục giác đầu bi tay dài (1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm) 

®1 cái. Kìm đa năng 7" 

*®1 cái. Kìm mũi dài 6" 

®1 cái. Kìm chéo 6" 

®3Pc. Tua vít có rãnh (3x75,5x100,6x150mm) 

®3Pc. Tua vít Phillips (#0x75,#1x100,#2x150mm) 

®1 cái. Búa Hickory Claw 0,5 Lb. 

®1 cái. Máy cưa mini 6" 

®1 cái. Dao bấm bằng nhựa, 8 điểm, 18x100mm 

®1 cái. Thước dây 5mx19mm 

®1 cái. Đèn pin nhôm 3 cell AAA 

®Được thiết kế đặc biệt dành cho thợ điện và kỹ thuật viên điện tử để sửa chữa các thiết bị điện 
và điện tử 

®Bổ sung các thành phần chống đông vào vải túi để tránh bị rách vào mùa đông và mang lại cảm 
giác sờ vào thoải mái 

®Thêm lớp lót gia cố của túi để tránh biến dạng khi sử dụng Lưu ý: 

vui lòng bảo vệ túi đựng dụng cụ khỏi nước để tránh làm hỏng túi 


#1 cái. Đồng hồ vạn năng 

#1 cái. Máy kiểm tra mạch kỹ thuật số 

®1 cái. Kìm tuốt dây kèm dao cắt 7" 

®1 cái. Dao thợ điện lưỡi thẳng 70mm 
®1 cái. Băng cách điện thợ điện 

®1 cái. Mỏ hàn gia nhiệt bên ngoài 30W 

®1 cái. Giá đỡ sắt hàn 

®1 cái. Dây hàn bỏ túi 1.0mm/17g 
*1 cái. Bơm hút nhựa 

®1 cái. Đèn pin nhôm 1 cell AAA 

*1 cái. Kìm đa năng 7" 

*1 cái. Kìm mũi dài 6" 

*1 cái. Kìm chéo 6" 

®11Pc.1/4r.6pt. Ổ cắm (4,5,5,5,6,7,8,9,10,11,12,13mm) 
#1 cái. Trình điều khiển bit Dr. 1⁄4" 


®1 cái. Giá đỡ ổ cắm chuôi lục giác 1⁄4", chiều dài 25 mm 

®3Pc. Mũi lục giác 1⁄4", dài 25mm, có rãnh (4,5,5,6mm) 

®3Pc. Mũi lục giác 1/4", dài 25mm, Phillips (#1,#2,#3) 
®3Pc. 1/4* Mũi khoan chuôi lục giác, chiều dài 25 mm, Torx chống giả mạo (TT10, TT15,TT20) 
®1 cái. Cờ lê điều chỉnh 8" 

®9Pc. Bộ chìa khóa lục giác đầu bi tay dài (1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm) 

®2 máy tính để bàn. Tua vít có rãnh (5x150,6x150mm), 

®2 máy tính để bàn. Tua vít Philips (#1x75, #2x150mm), 

®3Pc. Tuốc nơ vít chính xác, có rãnh (2x75,3X100,4x100mm) 

®3Pc. Tua vít chính xác, Phillips (#000x75,#0x100, #1X100mm) 
®1 cái. Thước dây 3mx16mm 


KHÔNG. œ3 t 


03795 1 4 


09535 - 2 9,9 


Á Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 
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ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


09536 61Pc. Bộ công cụ viễn thông Máy kiểm tra mạch kỹ thuật số 62601 


#1 cái. Đồng hồ vạn năng mini 

#1 cái. Máy kiểm tra mạch kỹ thuật số 

®1 cái. Kìm tuốt dây có dao cắt 7" 

®1 cái. Băng cách điện thợ điện 

®1 cái. Mỏ hàn gia nhiệt bên ngoài 30w 

®1 cái. Giá đỡ sắt hàn 

*1 cái. Dây hàn bỏ túi 1.0mm/17g 
*1 cái. Bơm hút nhựa 

*1 cái. Nhíp đầu nhọn 125mm 

*1 cái. Kìm đa năng 8" 

*1 cái. Kìm mũi dài 6" 

*1 cái. Kìm chéo 6" 

®13Pc. Ổ cắm 1/4" Dr. 6Pt. (4,4,5,5,5,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm) 

®1 cái. Tay cầm Spinner 1/4" Dr. 

®1 cái. Bộ chuyển đổi bit 1/4" Dr. Hình lục giác 1⁄4" Fx1/4" 

®3Pc. Mũi lục giác 1⁄4", dài 25mm, có rãnh (4,5,5,6mm) 
®3Pc. Mũi lục giác 1/4", dài 25mm, Philips (#1,#2,#3) 


®3Pc. Mũi khoan lục giác 1/4", chiều dài 25mm, Torx® chống giả mạo (TT10,TT15,TT20) *Tiện lợi và tiết kiệm, có khả năng hoạt động không cần pin 
bởi cái. Tay cầm bằng sợi thủy tỉnh Búa vuốt 0,5Lb. ®Sang trọng và đa năng 
XlsuSxoAudttalLbiliễ “Màn hình LCD hiển thị dễ đọc 
®9Pc. Bộ chìa khóa lục giác đầu bi tay dài (1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm) R „ „ Hi là : „ sử `... "¬ : 
®3Pc. Tua vít có rãnh (3.2x75,5x100,6x150mm) ®Thử nghiệm cảm ứng có sẵn cho các điểm dừng cảm ứng, điểm đứt dây, rad vi sóng và 
®3Pc. Tua vít Phillips (#0x75,#1x100,#2x150mm) phát hiện rò rỉ, v.v. 
®6 cái. Bộ tuốc nơ vít chính xác, có rãnh & Phillips ®Đo trực tiếp hoặc gián tiếp dòng điện AC/DC 12, 36, 55, 110, 220V cho ứng dụng rộng rãi 
*1 cái. Dao bấm nhựa, 8 mũi, 18x100mm 
®1 cái. Thước dây 3mx16mm - " (CHỊ Chú 
®Được thiết kế đặc biệt cho ngành viễn thông, dùng để lắp đặt và sửa chữa ®Nó không thể được sử dụng để kiểm tra nguồn điện 380V. 
thiết bị viễn thông ®Ihông sử dụng nó như tuốc nơ vít. 
KHÔNG. Œ tỹ LoÌ KHÔNG. L(mm) c7 t? 
09536 - 2 21 62601 130 24 144 53 
Ñ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. Á\ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
Máy kiểm tra mạch Máy kiểm tra mạch kỹ thuật số 62602 


.// m.~¬ 


Không liên lạc Màn hình hiến thị rõ ràng màu xanhĐiỆn áp liên lạc Đèn LED Tính liên tục của dây 
cảm ứng mạch Bài kiếm tra Bài kiếm tra 
t*eAsvtailable để phát hiện điện áp AC và DC và màn hình LCD phân đoạn (hiển thị tối đa. 
giá trị tham khảo) 
®Phạm vi kiểm tra: DC 12/36/55V, AC 70 ~ 250V 
®Có sẵn để kiểm tra trạng thái bật/tắt của mạch, phân biệt dây 0 và dây pha, tìm 
điểm ngắt và phát hiện mức pin 
®Với chức năng kiểm tra cảm ứng không tiếp xúc, có sẵn để phát hiện dây nhánh điện áp 
®Phạm vi đo không quá 500VAC cao của ô tô 
®Thân làm bằng thép Cr-V chất lượng được xử lý nhiệt cứng để đảm bảo độ bền ®Với đèn LED, thiết kế màn hình màu xanh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra trong môi trường tối 


® Đạt tiêu chuẩn CE đảm bảo an toàn A ' á 
Cảnh báo 


Trước khi tiến hành kiểm tra, trước tiên hãy tự kiểm tra bút thử và kiểm tra mạch đã biết bằng 
bút đã kiểm tra. Nếu kiểm tra không thành công, vui lòng thay pin. Nếu bút vẫn không hoạt 


®Thiết bị cầm tay 62501 được trang bị giá đỡ thử nghiệm mạ điện làm bằng thép có độ đàn hồi cao. 


®Không dùng làm tuốc nơ vít 


¬= _= := % 5 động, vui lòng liên hệ với đại lý 

62501 145 (có hộp đựng bút) 24 480 12 KHÔNG. L(mm) r2 hazÍ 

62502 190 24 72 3.1 62602 140 10 120 
À Bảo hành các bộ phận điện một năm trong sử dụng bình thường À Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Máy kiểm tra mạch kỹ thuật số đa chức năng 62603 Máy cắt cáp Ratcheting 


bu „2 3h ren 


®Đa chức năng như máy kiểm tra mạch và siết chặt bằng đầu bit có rãnh và Philips có thể trao đổi 


®Có thể sạc lại thông qua đầu ra Type-C 
®Có sẵn để phát hiện điện áp AC và DC và màn hình LCD phân đoạn. Phạm vi kiểm tra: 12-250AC/DC 
®Có sẵn để kiểm tra trạng thái bật/tắt của mạch, phân biệt dây 0 và dây pha, tìm 
điểm ngắt *Dùng để cắt cáp đồng, nhôm và cáp bọc thép 
®Với chức năng kiểm tra cảm ứng không tiếp xúc, có sẵn để phát hiện dây nhánh điện áp *Không dùng cho dây thép bện, dây nhôm ruột thép bện và dây cáp thép 
cao của ô tô 
®Với đèn LED, chức năng đèn pin và tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra trong môi trường tối ®Trình điều khiển hai giai đoạn để cắt tiết kiệm nhân công 
®Cơ chế cấp liệu kiểu liên kết đặc biệt cho phép cấp liệu nhanh hơn và hiệu quả cắt cao hơn 


Á cảnh ĐẠO : - - - ®kết cấu nhẹ, nhỏ gọn, dễ mang theo 

Trước khi tiến hành kiểm tra, trước tiên hãy tự kiểm tra bút thử và kiểm tra mạch đã biết bằng bút đã 

kiểm tra. Nếu kiểm tra không thành công, vui lòng thay pin. Nếu bút vẫn không hoạt động, vui lòng = P 

liên hệ với đại lý KHÔNG. Thông số kỹ thuật. L(mm) Tối đa. Cắt cự? % koi 

l l Đường kính (mm) 

KHÔNG. Phạm ví kiếm tra LxWxH(mm) c7 t hoi 72511 240mmz 245 36 3 6 4,9 
62603 12-250V 145x23x20, 15 60 2.7 72512 400mm: 320 52 3 6 6,6 

A Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. A Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 

Đầu dò kiểm tra không tiếp xúc có độ chính xác cao 62702A 03109 Dao thợ điện, lưỡi thăng 70mm 


~ - 2 
9O Œ@15ATA 
<4 :ukn gấp 
Phạm vi kiểm tra điện áp xoay chiều Khoảng 12V-1000V 
[Đèn báo nút chức năng "S" bật] 

i8ìlidbig uyên 50Hz/60Hz ®Nó được làm bằng thép cứng đặc biệt có chứa mangan và do đó có độ dẻo dai tốt 
Tự động tắt nguồn t4 *Độ cứng của lưỡi dao lớn hơn 52HRC (độ cứng Rockwell), đạt độ bền cao và khả 
Cảnh báo điện áp thấp của pin N4 năng cắt mạnh mẽ ' 
Nhiệt độ hoạt động 0oC~40oC ®Tay cầm được làm bằng gỗ cẩm lai nhập khẩu, mang lại vẻ ngoài thẩm mỹ và thao tác thoải 
Ắc quy Pin AAA 2x1,5V mái 
Kih cỡ 162X23X27mm Suy 

Ghi chú. 
Cân nặng Khoảng 48g ®Hãy giữ lưỡi dao sạch sẽ và khô ráo sau khi sử dụng. 

®Giữ lưỡi dao tránh xa môi trường nước mặn để tránh rỉ sét 
®Cấp độ an toàn CAT III 1000V ® Hãy bảo quản sản phẩm bằng sơn chống rỉ trước khi ngừng sử dụng lâu dài 
®Ba chỉ báo cường độ tín hiệu điện áp ®Sản phẩm này không được cách điện và do đó sẽ không bao giờ được vận hành khi bật nguồn vì sợ xảy ra tai 
®Đèn LED hoạt động trong môi trường tối nạn 
Ê Chế độ nhắc nhở: nhắc nhở bằng âm thanh và ánh sáng ®Tay cầm được làm bằng gỗ nên không bao giờ được gõ mạnh vì sợ bị gãy 

KHÔNG. c? tữ KHÔNG. c7 t? 
62702A 15 60 6.3 03109 20 40 6 

Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
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03110 Dao thợ điện, lưỡi cong 70mm 


03141 6Pc. Bộ tuốc nơ vít chính xác, đầu có rãnh & Phillips 


®Nó được làm bằng thép cứng đặc biệt có chứa mangan và do đó có độ dẻo dai tốt 

*®Độ cứng của lưỡi dao lớn hơn 52HRC (độ cứng Rockwell), đạt độ bền cao và khả 
năng cắt mạnh mẽ 

®Tay cầm được làm bằng gỗ cẩm lai nhập khẩu, mang lại vẻ ngoài thẩm mỹ và thao tác thoải 
mái 

Ghi chú 

®Hãy giữ lưỡi dao sạch sẽ và khô ráo sau khi vận hành 

®Giữ lưỡi dao tránh xa môi trường nước mặn để tránh rỉ sét 

» Hãy bảo quản sản phẩm bằng sơn chống rỉ trước khi ngừng sử dụng lâu dài 

® Sản phẩm này không được cách điện và do đó sẽ không bao giờ được vận hành khi bật nguồn vì sợ xảy ra tai 
nạn 


sTay cầm được làm bằng gỗ nên không bao giờ được gõ mạnh vì sợ bị gãy 


KHôNG. 3 bz/ loi 


03110 20 40 5,9 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


03131 Kéo thợ điện 


—————— 
PHO '‹đ Tơ m—— 
pH $, ——— 
1,6mm 4) ——-~ -. 
2mm (0) —— 
2m (|) — 


®Tất cả các mũi tuốc nơ vít làm bằng CrVMo đều được xử lý nhiệt đặc biệt, đảm bảo độ cứng 
và độ bền cao. Độ cứng trên 52HRC (độ cứng Rockwell) 

®Đoạn được thiết kế và sản xuất chính xác có khả năng khóa các bit cần thiết một cách an toàn 

®Thanh tuốc nơ vít làm bằng nhôm hàng không chuyên nghiệp, có độ bền cao, trọng lượng nhẹ và khả 
năng chống ăn mòn cao; các bit thu nhỏ được lưu trữ bên trong thanh tuốc nơ vít 

®Tua vít có giá đỡ làm bằng thép mangan chất lượng cao và được xử lý bằng cách đánh bóng và mạ 
điện tinh xảo, dễ dàng mang theo 


®Thiết kế dạng bút nhẹ, thời trang, là người trợ giúp đắc lực của bạn trong việc sử dụng gia đình 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. #3 t 


03141 Philips: PH0O0,PH0,PH1 - 20 1.2 
Rãnh: 1.6mm,2mm,2.4mm 


03142 6Pc. Bộ tuốc nơ vít chính xác, đầu Phillips & Torx® 


®Được làm bằng thép không gỉ có độ cứng lên tới HRC52-56 
® Lưỡi dao có răng cưa chống trơn trượt khi vận hành 
®Cắt Capecity: 13-16AWG 


® Chiều dài tổng thể 138mm, chiều dài lưỡi dao 42mm 


®Tất cả các mũi tuốc nơ vít làm bằng CrVMo đều được xử lý nhiệt đặc biệt, đảm bảo độ cứng 
và độ bền cao. Độ cứng trên 52HRC (độ cứng Rockwell) 

®Đoạn được thiết 

®Thanh tuốc nơ vít làm bằng nhôm hàng không chuyên nghiệp, có độ bền cao, trọng lượng nhẹ và khả 
năng chống ăn mòn cao; các bit thu nhỏ được lưu trữ bên trong thanh tuốc nơ vít 

®Tua vít có giá đỡ làm bằng thép mangan chất lượng cao và được xử lý bằng cách đánh bóng và mạ 
điện tỉnh xảo, dễ dàng mang theo. 


và sản xuất chính xác có khả năng khóa các bit cần thiết một cách an toàn 


®Thiết kế dạng bút nhẹ, thời trang, là người trợ giúp đắc lực của bạn trong việc sử dụng gia đình 


03131 12 48 6.1 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. 3 \szƒ 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


03142 Mô-men xoân: T5,T6,T7,T8 - 10 0,6 


Phillips: PH00,PH0 


09311 6Pc. Bộ tuốc nơ vít chính xác, đầu có rãnh 09314 7Pc. Bộ tuốc nơ vít chính xác, đầu có rãnh & Phillips 


®Áp dụng cho Main+V151bảo trì và sửa chữa TV, đồng hồ, máy tính, kính, thiết bị liên lạc, 


®Áp dụng cho Main+V151bảo trì và sửa chữa TV, đồng hồ, máy tính, kính, thiết bị liên lạc, dụng cụ quang học, VCR, điện thoại, đồ chơi & mô hình, máy ảnh, và các dụng cụ và thiết 
dụng cụ quang học, VCR, điện thoại, đồ chơi & mô hình, máy ảnh, và các dụng cụ và thiết bị chính xác khác nhau 
bị chính xác khác nhau *®Thanh được làm bằng thép hợp kim SVCM+ nhập khẩu và đã được gia công và xử lý 
®Thanh được làm bằng thép hợp kim SVCM+ nhập khẩu và đã được gia công và xử lý nhiệt chính xác, đạt được mô-men xoắn và độ cứng tốt nhất. Đầu cắt bị đen 
nhiệt chính xác, đạt được mô-men xoắn và độ cứng tốt nhất. Đầu cắt bị đen ®Thiết kế nắp vặn xoay độc đáo, dễ sử dụng và tiết kiệm nhân công 
®Thiết kế nắp vặn xoay độc đáo, dễ sử dụng và tiết kiệm nhân công 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. c7 z8 Lo\ 
kicdbg kö&: 1002 HE Eai›:/ 09314 | Córãnh: 1.4X50,2.0X50,2.4X50,3.0X50 6 24 10.7 
09311 Có rãnh: 1.0X40,1.4X50,2.0X50,2.4X50,3.0X50,3.5X50mm 6 24 10.1 Phillips: PH0X50,PH00X50,PH000X40 
Á Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 
09312 6Pc. Bộ tuốc nơ vít chính xác, đầu có rãnh & Phillips 09315 7Pc. Bộ tuốc nơ vít chính xác, đầu Torx® 


© 


®Áp dụng cho Main+V151bảo trì và sửa chữa TV, đồng hồ, máy tính, kính, thiết bị liên lạc, 


dụng cụ quang học, VCR, điện thoại, đồ chơi & mô hình, máy ảnh, và các dụng cụ và thiết ®Áp dụng cho Main+V151bảo trì và sửa chữa TV, đồng hồ, máy tính, kính, thiết bị liên lạc, 
bị chính xác khác nhau dụng cụ quang học, VCR, điện thoại, đồ chơi & mô hình, máy ảnh, và các dụng cụ và thiết 
®Thanh được làm bằng thép hợp kim SVCM+ nhập khẩu và đã được gia công và xử lý bị chính xác khác nhau 
nhiệt chính xác, đạt được mô-men xoắn và độ cứng tốt nhất. Đầu cắt bị đen *®Thanh được làm bằng thép hợp kim SVCM+ nhập khẩu và đã được gia công và xử lý 
®Thiết kế nắp vặn xoay độc đáo, dễ sử dụng và tiết kiệm nhân công nhiệt chính xác, đạt được mô-men xoắn và độ cứng tốt nhất. Đầu cắt bị đen 
®Thiết kế nắp vặn xoay độc đáo, dễ sử dụng và tiết kiệm nhân công 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. c7 sỹ ko\ 
09312 Rãnh: 1.4X50,2.0X50,2.4X50,3.0X50 6 24 10,4 binh: 0 hit gicG << W 
Phillips: PHOX50,PH00X50 09315 Torx: T5X50,T6X50,T7X50,T8X50,T9X50,T10X50,T15X50mm 6 24 10.8 
Á Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. ÑÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 
09313 6Pc. Bộ tuốc nơ vít chính xác, đầu Torx® 09316 9Pc. Bộ tuốc nơ vít chính xác, đầu có rãnh & Phillips 
đh 
wg 
®Áp dụng cho Main+V151bảo trì và sửa chữa TV, đồng hồ, máy tính, kính, thiết bị liên lạc, 
®Áp dụng cho Main+V151bảo trì và sửa chữa TV, đồng hồ, máy tính, kính, thiết bị liên lạc, dụng cụ quang học, VCR, điện thoại, đồ chơi & mô hình, máy ảnh, và các dụng cụ và thiết 
dụng cụ quang học, VCR, điện thoại, đồ chơi & mô hình, máy ảnh, và các dụng cụ và thiết bị chính xác khác nhau 
bị chính xác khác nhau ®Thanh được làm bằng thép hợp kim SVCM+ nhập khẩu và đã được gia công và xử lý 
®Thanh được làm bằng thép hợp kim SVCM+ nhập khẩu và đã được gia công và xử lý nhiệt chính xác, đạt được mô-men xoắn và độ cứng tốt nhất. Đầu cắt bị đen 
nhiệt chính xác, đạt được mô-men xoắn và độ cứng tốt nhất. Đầu cắt bị đen ®Thiết kế nắp vặn xoay độc đáo, dễ sử dụng và tiết kiệm nhân công 
®Thiết kế nắp vặn xoay độc đáo, dễ sử dụng và tiết kiệm nhân công 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. cŒ \sz8 
SG  E0i1.110208E £Œé W 09316 Có rãnh: 1.0X40,2.0X50,2.4X75,3.0X75,4X100 6 12 6.2 
09313 Mô-men xoắn: T6X50,T7X50,T8X50,T9X50,T10X50,T15X50 6 24 10.3 Phillips: PHOX75,PH1X100,PH00X75,PH000X40 
Á Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 
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09317 15Pc. Bộ tuốc nơ vít chính xác 


^ ? 


Tuốc nơ vít thu nhỏ Mô tả 


á ) Phillips: + 
đà 


PH0x40mm 


wvg ——> Chiều dài thân 40MM 
€@ ——> Số rãnh của tuốc nơ vít Phillips tương ứng với mũi là PHO 


® Philips: $y 
PH0-2x40mm 


®Áp dụng cho Main+V151bảo trì và sửa chữa TV, đồng hồ, máy tính, kính, thiết bị liên lạc, 


dụng cụ quang học, VCR, điện thoại, đồ chơi & mô hình, máy ảnh, và các dụng cụ và thiết ——*> Chiều dài thân 40MM 

bị chính xác khác nhau ——*> Số rãnh của tuốc nơ vít Phillips tương ứng với mũi là PH0-2 
®Thanh được làm bằng thép hợp kim SVCM+ nhập khẩu và đã được gia công và xử lý 

nhiệt chính xác, đạt được mô-men xoắn và độ cứng tốt nhất. Đầu cắt bị đen Rãnh: 4) 


®Thiết kế nắp vặn xoay độc đáo, dễ sử dụng và tiết kiệm nhân công 


.0x40mm 


= ——> Chiều dài thân 40MM 
= Mi 2pễtÀiii œ@ L— chiều rộng mũi tuốc nơ vít 1.0MM 
09317 Có rãnh : 1.0X40,2.0X50,3.0X50,3.5X50 5 12 7.1 
Philips : PH0X50,PH00X50,PH000X40 NT g: @ 
Hex : 1.5X50,2.0X50,2.5X50,3.0X50 T5x40mm 
Torx : T6X50,T8X50,T10X50,T15X50 


——*> Chiều dài thân 40MM 
——> Số rãnh của tuốc nơ vít Torx® tương ứng với mũi là T8 


Khóa lục giác: C) 


.3x46mm 


ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


Tuốc nơ vít chính xác, có rãnh 


———> Chiều dài thân 46MM 
á ) —— tích thước cạnh-cạnh của phím lục giác 1,3MM. 


Phím Hex cuối bóng: C) 
.3x 46m| 


——> Chiều dài thân 46MM 
————> Kích thước cạnh-cạnh của phím hex đại diện 1,3MM 


Tuốc nơ vít chính xác, Phillips 


hà 
vP 


®Thích hợp để bảo trì và sửa chữa TV, đồng hồ, máy tính, kính, dụng cụ liên lạc, dụng cụ quang 
học, máy quay video, điện thoại, mô hình đồ chơi, máy ảnh và tất cả các loại dụng cụ và thiết bị 
chính xác 


®Thân SVCM+ nhập khẩu có xử lý nhiệt 
®Bề mặt thân mạ điện mờ với đầu photphat và đen để đảm bảo độ chính xác 
®Vòng quay quay được thông qua 


EhbEE Eobes) bbasbsike BGi Kới = ®Thích hợp để bảo trì và sửa chữa TV, đồng hồ, máy tính, kính, dụng cụ liên lạc, dụng cụ quang 
62802 1.0x40 12 432 số 8 học, máy quay video, điện thoại, mô hình đồ chơi, máy ảnh và tất cả các loại dụng cụ và thiết bị 
ke >o¿ SEN |Lj giiu ko Giác ho bệnh SVCM¿ nhập khẩu có xử lý nhiệt 

62804 1,4x50 2 432 số 8 ®Bề mặt thân mạ điện mờ với đầu photphat và đen để đảm bảo độ chính xác 

62805 1,6x50 12 432 số 8 Xà c23)01 12464642 

62806 1,8x50 2 432 số 8 KHÔNG, Thông số kỹ thuật. (mm) c2 LszÁ 

62807 2.0x50 12 432 số 8 62903 # 000x40 12 432 7.4 
62808 2.0x75 12 432 8,7 62907 # 000x75 12 432 8,7 

62809 2/Ax50 F¿ 432 9,5 62904 # 00x50 12 432 9.3 

62810 2/Ax75 12 432 10.2 62908 # 00x75 12 432 9,3 

62811 3.0x50 2 432 8,5 62905 # 0x50 12 432 9,4 

62813 3.0x75 12 432 9.3 62910 #0x75 12 432 10.2 
62816 3.0x100 12 432 10.3 62911 #0x100 12 432 11 

62817 3,5x50 2 432 11 62906 #1x50 12 432 10 

62821 4.0x100 12 432 số 8 62915 # 1x100 12 432 12,4 
62822 4.0x150 2 288 10.9 62916 #1x150 12 288 9,7 
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Tua vít chính xác, Torx® Tuốc nơ vít chính xác, đầu bi, hình lục giác 


@ © 
® —— ¬—_==——.. 


®Thích hợp để bảo trì và sửa chữa TV, đồng hồ, máy tính, kính, dụng cụ liên lạc, dụng cụ quang 
học, máy quay video, điện thoại, mô hình đồ chơi, máy ảnh và tất cả các loại dụng cụ và thiết bị 


®Thích hợp để bảo trì và sửa chữa TV, đồng hồ, máy tính, kính, dụng cụ liên lạc, dụng cụ quang chính xác 
học, máy quay video, điện thoại, mô hình đồ chơi, máy ảnh và tất cả các loại dụng cụ và thiết bị *Thân SVCM+ nhập khẩu có xử lý nhiệt 
chính xác ®Bề mặt thân mạ điện mờ với đầu photphat và đen để đảm bảo độ chính xác 


®Thân SVCM+ nhập khẩu có xử lý nhiệt 
*®Bề mặt thân mạ điện mờ với đầu photphat và đen để đảm bảo độ chính xác 


®Vòng quay quay được thông qua 


®Vòng quay quay được thông qua = =m..n. 3 % 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) c % 63201 1,3x50 12 432 8.1 
63012 T3x40 I2 432 7,9 63202 1,5X50 12 432 8,9 
63013 T4x40 12 432 7,9 63207 2.0x50 12 432 8,8 
63001 T5x50 IP 432 số 8 63210 2,5X75 12 432 10.3 
63002 |T6x50 12 432 8,9 63211 3075 432 11.3 
63003 T7x50 12 432 8/7 
63004 T8x50 12 432 9,3 
mm Toệg 12 432 9,5 03371 ESD Ny bàn chải bàn đạp 
63008 T9x60 12 432 9,4 
63006 T10x50 12 432 9,3 
63007 T15x50 12 432 10.3 
63009 T10x60 12 432 9,8 
®Nó được áp dụng cho nhà máy hoặc phòng thí nghiệm không có bụi trong các ngành công nghiệp bao gồm 
63010 T15x60 12 432 10.7 điện tử, truyền thông, chất bán dẫn và quang học. 
= †20;E” 12 432 117 ®Sản phẩm này có thể chịu được các chất tẩy rửa thông thường như xăng, cồn, axeton và 
Freon mà không làm hỏng hình thức và hiệu suất. 


*Thông số hiệu suất: 

®Điện trở bề mặt của giá đỡ bàn chải: <106Q 

*Điện trở bề mặt của lông: <109Q0 
Tuốc nơ vít chính xác, hình lục giác 


Kích thước/Thông số kỹ thuật: 


®Chiều dài bàn chảixchiều rộng: 175mmx12mm. 
®) ® Chiều dài đầu bàn chảixchiều rộng: 40mmx12mm 
®Chiều cao lông: 18mm 


»Cách bố trí lông: 8 lỗ/“hàngx2 


KHÔNG. 3 l4 


03371 10 160 6.2 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


03372 Bàn chải hình chữ U nylon ESD 


®Thích hợp để bảo trì và sửa chữa TV, đồng hồ, máy tính, kính, dụng cụ liên lạc, dụng cụ quang 
học, máy quay video, điện thoại, mô hình đồ chơi, máy ảnh và tất cả các loại dụng cụ và thiết bị 
chính xác 

®Thân SVCM+ nhập khẩu có xử lý nhiệt 

®Bề mặt thân mạ điện mờ với đầu photphat và đen để đảm bảo độ chính xác 

®Vòng quay quay được thông qua 


®Nó được áp dụng cho nhà máy hoặc phòng thí nghiệm không có bụi trong các ngành công nghiệp bao gồm 
điện tử, truyền thông, chất bán dẫn và quang học. 


®Sản phẩm này có thể chịu được các chất tẩy rửa thông thường như xăng, cồn, axeton và 


KHÔNG, | ôngsốhÿ thuật (mm) œ7 k4 Freon mà không làm hỏng hình thức và hiệu suất. 
6301 — |0,6740 12 432 7,8 *Thông số hiệu suất: 

®Điện trở bề mặt của giá đỡ bàn chải: <106O 
63102 0,9x40 12 432 79 ®Điện trở bề mặt của lông: <109O 
63103 1,3x50 12 432 8.1 Kích thước/Thông số kỹ thuật: 
1iscsd 12 432 81 Xu at bội Chữ CB VỆnR: TRE HH 

Chiều dài đầu bàn chảixchiều rộng: 955mmx45mm 

63105 2.0x50 12 432 6,5 ® Chiều cao lông: 25 mm - 

»®Cách bố trí lông: 14 lỗ/hàngx7 
63106 2,5x50 12 432 9,4 
63112 25x75 12 432 10.3 KHÔNG. đŒ \sz4 
63107 3.0x50 12 432 10,4 03372 10 80 12.2 
63113 3.0x75 12 432 11.4 Á\ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
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Dây đeo cổ tay 03310 ESD 


Đồng hồ đo áp suất lốp kỹ thuật số 62701 


Nối đất 
Vòng đeo tay kháng dòng 


Kẹp cá sấu 


Cắm cao su 


Dây nối đất 


*®Dây đeo cổ tay có thể tùy ý co giãn đến 2,5M 

®Dây đeo cổ tay áp dụng cấu trúc lưới dệt kim độc đáo đảm bảo phân bổ tải trọng đồng đều và 
khả năng chống biến dạng tốt và không bị sạch. 

®An toàn, đáng tin cậy, có thể xả tĩnh điện trong vòng 0,1 giây 


®Cho phép vận hành an toàn trong phòng sạch 


®Trọng lượng nhẹ, cẩu trúc nhỏ gọn, dễ sử dụng 
®Nó có thể đo áp suất lốp xe 

®Nó có thể đo độ sâu ren lốp để lái xe an toàn 
®Độ chính xác: +/- 0,1 BAR 

®Đơn vị: PSI, BAR 

®Tự động tắt nguồn 

®Đèn nền LCD: Dễ đọc trong môi trường ánh sáng yếu 


KHôNG. 3 bzÍ loi 


KHÔNG. 3 k4 


03310 - 18 1.4 


62701 10 40 6,4 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


03311 Chai đựng chất lỏng ESD 60ml 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


03101 Nhíp đầu nhọn 125mm 


®Áp dụng cho các nhà sản xuất điện tử và các phòng thí nghiệm khác nhau 

®Thép không gỉ chịu được dung môi ăn mòn mạnh 

®Máy bơm bằng thép không gỉ với cấu trúc cơ học độc đáo và thân chai được làm từ vật liệu 
polyetylen mật độ cao để chứa nhiều dung môi khác nhau 

®Có khả năng chứa nhiều chất tẩy rửa, chất tẩy dầu, chất tẩy rửa nhựa thông, ethanol, cồn 
nguyên chất, metanol axeton và dung dịch gốc nước 

®Thiết kế chống tĩnh điện đảm bảo an toàn khi vận hành trong môi trường bảo vệ tĩnh điện 

® Đầu bơm của mỗi chai rượu được bọc kín bằng màng nhựa trước khi giao để đảm bảo vệ sinh 
bên trong 

®Liều lượng thích hợp thu được bằng cách ấn nhẹ đầu bơm một lần để tránh tràn dung môi 
và thấm chất bẩn 

®Đầu bơm có nắp đậy bằng thép không gỉ có bản lề giúp ngăn tạp chất lọt vào bình khi không 
sử dụng 

®Van đầu bơm chính xác chống bay hơi dung môi 


®Được làm bằng thép không gỉ cao cấp có khả năng chống axit và nghịch từ 

®Mẹo nhỏ cho các thành phần ở các kích cỡ khác nhau 

®Độ cứng vừa phải của đầu làm việc, mang lại hiệu suất hoạt động tuyệt vời 

®Hãy chọn nhíp điện công nghiệp SATA có thông số kỹ thuật phù hợp với ứng dụng của 
bạn 

®Đầu nhíp rất sắc nên hãy sử dụng cẩn thận 

*®Giữ chúng xa tầm tay trẻ em 


KHÔNG. L(mm) c? sỹ 


03311 10 40 4.6 


03101 125 48 144 43 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


ÁÀ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
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03102 Nhíp đầu nhọn bổ sung 135mm 


03105 Nhíp Nhọn 115mm 


®Được làm bằng thép không gỉ cao cấp có khả năng chống axit và nghịch từ 

®Mẹo nhỏ cho các thành phần ở các kích cỡ khác nhau 

®Độ cứng vừa phải của đầu làm việc, mang lại hiệu suất hoạt động tuyệt vời 

®Hãy chọn nhíp điện công nghiệp SATA có thông số kỹ thuật phù hợp với ứng dụng của 
bạn 

»®Đầu nhíp rất sắc nên hãy sử dụng cẩn thận 

®Giữ chúng xa tầm tay trẻ em 


`  - _ố=ẵẳ—NậN 


®Được làm bằng thép không gỉ cao cấp có khả năng chống axit và nghịch từ 

®Mẹo nhỏ cho các thành phần ở các kích cỡ khác nhau 

®Độ cứng vừa phải của đầu làm việc, mang lại hiệu suất hoạt động tuyệt vời 

®Hãy chọn nhíp điện công nghiệp SATA có thông số kỹ thuật phù hợp với ứng dụng của 
bạn 

®Đầu nhíp rất sắc nên hãy sử dụng cẩn thận 

*®Giữ chúng xa tầm tay trẻ em 


KHÔNG. L(mm) c3 t LoŸ 


KHÔNG. L(mm) đŒ \sz⁄, 


03102 135 24 144 4.4 


03105 115 12 144 4.3 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


03103 Nhíp đầu nhọn bổ sung 115mm 


ÁÀ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


03106 Nhíp nhọn cong 118mm 


L 


®Được làm bằng thép không gỉ cao cấp có khả năng chống axit và nghịch từ 

®Mẹo nhỏ cho các thành phần ở các kích cỡ khác nhau 

®Độ cứng vừa phải của đầu làm việc, mang lại hiệu suất hoạt động tuyệt vời 

®Hãy chọn nhíp điện công nghiệp SATA có thông số kỹ thuật phù hợp với ứng dụng của 
bạn 

»®Đầu nhíp rất sắc nên hãy sử dụng cẩn thận 

*®Giữ chúng xa tầm tay trẻ em 


.TTY7ïƑT> ĐÔ > 
: L : 


® Được làm bằng thép không gỉ cao cấp có khả năng chống axit và nghịch từ 

®Mẹo nhỏ cho các thành phần ở các kích cỡ khác nhau 

®Độ cứng vừa phải của đầu làm việc, mang lại hiệu suất hoạt động tuyệt vời 

®Hãy chọn nhíp điện công nghiệp SATA có thông số kỹ thuật phù hợp với ứng dụng của 
bạn 

®Đầu nhíp rất sắc nên hãy sử dụng cẩn thận 

*®Giữ chúng xa tầm tay trẻ em 


KHÔNG. L(mm) Œ \zf 


KHÔNG. L(mm) #3 \z8 bi 


03103 115 12 144 4.2 


03106 118 24 144 4,5 


ÁÀ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


03104 Nhíp tròn dẹt 120mm 


® Được làm bằng thép không gỉ cao cấp có khả năng chống axit và nghịch từ 

®Mẹo nhỏ cho các thành phần ở các kích cỡ khác nhau 

®Độ cứng vừa phải của đầu làm việc, mang lại hiệu suất hoạt động tuyệt vời 

®Hãy chọn nhíp điện công nghiệp SATA có thông số kỹ thuật phù hợp với ứng dụng của 
bạn 

»Đầu nhíp rất sắc nên hãy sử dụng cẩn thận 

sGiữ chúng xa tầm tay trẻ em 


ÁÀ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


03151 Nhíp đầu nhọn có răng cưa 175mm 


®Được làm bằng thép không gỉ cao cấp có khả năng chống axit và nghịch từ 

®Mẹo nhỏ cho các thành phần ở các kích cỡ khác nhau 

®Độ cứng vừa phải của đầu làm việc, mang lại hiệu suất hoạt động tuyệt vời 

®Hãy chọn nhíp điện công nghiệp SATA có thông số kỹ thuật phù hợp với ứng dụng của 
bạn 

®Đầu nhíp rất sắc nên hãy sử dụng cẩn thận 

*®Giữ chúng xa tầm tay trẻ em 


KHÔNG. L(mm) 3 t 


KHÔNG. L(mm) Œ tữ 


03104 120 24 144 4,5 


03151 175 12 144 8,4 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
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Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


03152 Nhíp tròn dẹt, Kẹp có răng cưa 175mm 


03120 6Pc. Bộ dụng cụ hàn 


L 


® Được làm bằng thép không gỉ cao cấp có khả năng chống axit và nghịch từ 
®Mẹo nhỏ cho các thành phần ở các kích cỡ khác nhau 


®Độ cứng vừa phải của đầu làm việc, mang lại hiệu suất hoạt động tuyệt vời 


®Hãy chọn nhíp điện công nghiệp SATA có thông số kỹ thuật phù hợp với ứng dụng của 


bạn 
»®Đầu nhíp rất sắc nên hãy sử dụng cẩn thận 
®Giữ chúng xa tầm tay trẻ em 


`M⁄ 


Bộ dụng cụ hàn sáu mảnh SATA được sử dụng rộng rãi để hàn lắp ráp và sửa chữa bảng mạch in (PCB). 

Thiết bị đầu cuối có hình dạng khác nhau có thể đạt được các chức năng sau: 

®Thiết bị đầu cuối định vị linh kiện: để điều chỉnh dễ dàng và chính xác vị trí chân của các 
linh kiện gắn trên bề mặt trên miếng hàn hoặc ngón tay vàng 

®Kim cong: dùng để điều chỉnh chân cắm của các linh kiện được gắn như IC và PLCC 

®Móc: để móc các chốt và dây dẫn của các bộ phận 

®Ngã ba: để cố định và điều chỉnh các chốt hoặc đường kết nổi của các bộ phận 

»Awl: để làm sạch hoặc mở rộng lỗ của miếng hàn 

®Dụng cụ cạo: để loại bỏ chất hàn dư và chất hàn cũng như lớp oxit trên miếng hàn hoặc 
ngón tay vàng 

»®Dao: để cắt các đường nối mạ đồng trên bảng mạch in 

® Bàn chải: để loại bỏ bụi và cặn khỏi phần hàn trước khi hàn 


KHÔNG. L(mm) +3 \šz? KHÔNG. c3 tử 
03152 175 12 144 8,7 03120 18,9 
Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. ÁÀ Đã loại trừ 
03153 Nhíp đầu nhọn cong, kẹp có răng cưa 175mm 03107 


L 


® Được làm bằng thép không gỉ cao cấp có khả năng chống axit và nghịch từ 
®Mẹo nhỏ cho các thành phần ở các kích cỡ khác nhau 


®Độ cứng vừa phải của đầu làm việc, mang lại hiệu suất hoạt động tuyệt vời 


®Hãy chọn nhíp điện công nghiệp SATA có thông số kỹ thuật phù hợp với ứng dụng của 


bạn 
»®Đầu nhíp rất sắc nên hãy sử dụng cẩn thận 
»®Giữ chúng xa tầm tay trẻ em 


®Nhẹ nhàng bóp tay cầm kéo để tách các bộ phận PLCC khỏi ổ cắm một cách an toàn và đáng tin cậy 


®Cơ cấu kéo có lò xo hỗ trợ, thao tác bằng một tay thuận tiện và nhanh chóng 
®Kích thước PLCC có thể kéo được: 20-pin đến 84-pin 


KHÔNG. L(mm) c7 lSzÉ LoÌ KHÔNG. c? tØ Lo{ 
03153 170 12 144 8,5 031 15,8 
Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. AE 


Nhíp nhọn ESD 130mm 


03161 


| 03163 


®Được làm bằng thép không gỉ cao cấp có khả năng chống axit và nghịch từ 
®Mẹo nhỏ cho các thành phần ở các kích cỡ khác nhau 


®Độ cứng vừa phải của đầu làm việc, mang lại hiệu suất hoạt động tuyệt vời 


03162 


®Hãy chọn nhíp điện công nghiệp SATA có thông số kỹ thuật phù hợp với ứng dụng của bạn 


»®Đầu nhíp rất sắc nên hãy sử dụng cẩn thận 
®Giữ chúng xa tầm tay trẻ em 


03 


KHÔNG. tên sản phẩm L(mm) c7 sỹ Lo\ ®Bộ kéo mạch tích hợp (IC) đa năng nhanh chóng tách các bộ phận ra khỏi bảng mạch 
*Thông số mạch tích hợp kéo được: 8 chân đến 24 chân 

03161 Nhíp nhọn ESD 130mm 130 12 144 4.8 

03162 Nhíp tròn dẹt ESD 130mm 130 12 144 4,8 KHÔNG. c? sỹ 

03163 Nhíp nhọn cong ESD 130mm 130 12 144 4.8 03108 12 480 16,7 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


ÁÀ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


2 


Công cụ sửa chữa ô tô 


Dụng cụ nâng & kích 296-298 


Máy cuộn ống 299 
GiolaNe-Io) 299 
Bộ sửa chữa ô tô đa năng 300-301 


Thiết bị và dụng cụ bôi 


Hi 305-307 


Dụng cụ sửa lốp 307-317 


Dụng cụ sửa chữa động cơ 309-313 4 


Dụng cụ sửa chữa khung gầm 314 4-31 6 


Dụng cụ sửa chữa thiết bị 


ng 318-319 
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Công cụ sửa chữa ô tô 


Jack dịch vụ hạng nặng 97813 2.5T 


KHÔNG. Tải trọng định mức. Khối lượng tịnh Trọng lượng thô Cấp độ cao nhất Cấp độ thấp nhất Kích thước sản phẩm (mm) c2 


97813 2500 kg 31,5 kg 33,5kg 455mm 130mm 695x345x160 - 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Giắc cắm dịch vụ cấu hình thấp hạng nặng 97813A 3T 


®Thiết kế bơm kép 

®Nâng cấp công suất lên 3000kg 

®Hành trình mở rộng 83-502mm 

®Thêm khay đệm cao su 

®Đảm bảo giá trị dung lượng đạt giá trị được đánh dấu 

®Mỗi máy đã vượt qua kiểm tra tải 1,5 lần trước khi xuất xưởng, đảm bảo đủ hệ số tải an 
toàn và độ bền của sản phẩm (Kiểm tra quá tải được thực hiện trong phòng thí nghiệm, Khay đệm cao su Thanh chống bơm kép. 
người dùng không nên quá tải khi sử dụng) 

*Khi tải thực tế đạt hơn 1,1 lần tải định mức, van an toàn sẽ tự động mở 
để bảo vệ và không thể tăng lên, đảm bảo an toàn khi sử dụng 

®Thiết kế bơm thủy lực dầu đôi, theo tải trọng tự động điều chỉnh tốc độ 
nâng, nâng nhanh dưới tải nhẹ, khi tải nặng giúp giảm lực vận hành tay cầm, 
giảm cường độ lao động của người sử dụng 

sCấu trúc van giảm áp chung, bần hơn 

®Khay đi kèm miếng đệm cao su, cố định điểm nâng tốt hơn 

®Tiêu chuẩn tải đạt tiêu chuẩn mới của Mỹ ASME PALD-2014 


KHÔNG. Dung tích Tây Bắc Tối đa. Chiều cao Tối thiểu. Chiều cao Kích thước sản phẩm (mm) c7 


97813A _ | 3000kg 35kg 502MM 83 triệu 735x349x161 - 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


97821 Jack dịch vụ nhôm cấu hình thấp 1.5T 


®Được làm bằng hợp kim nhôm, trọng lượng nhẹ, chống ăn mòn 
®Thảm cao su trên khay sẽ bảo vệ hiệu quả các bộ phận nâng lên 


KHÔNG. Tải trọng định mức Khối lượng tịnh Trọng lượng thô Cấp độ cao nhất Cấp độ thấp nhất Kích thước sản phẩm (mm) r2 


97821 1500 kg 19,5 kg 21kg 470mm 85mm 715x295x160 - 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


®Thiết kế van an toàn, sử dụng an toàn 


® Dầu thủy lực đặc biệt chất lượng cao, dung sai tối thiểu -45oC 
*Bề mặt lõi bơm và cần piston được xử lý mạ crom 


®Cấu trúc cổ điển, vòng chống bụi thanh piston được thiết kế đặc biệt và vỏ chống bụi lõi bơm 


®Tăng và giảm tốc độ nhanh, áp dụng cấu trúc dỡ tải giới hạn tốc độ (AE5822) 


Ể 


®Đầu khung đặc biệt, 360°có thể điều chỉnh (AE5822) ' ¬ 
KHÔNG. Tên Dung tích Tuyến đường Piston (mm), Thấp nhất. Cao nhất Bánh xe NW(kg) GW(kg) Kích thước(cm) c7 \z£ 
TẤN z3. za (mm mm 
(TẤN) Lớp 1 Lớp 2 (mm) (mm) 

AE5821 Giá đỡ hộp số 0,5T 0,5 475 475 812 1760 Sắt 51,2 64,0 49x31x77 - 1 55,5 

AE5822 | Khung hộp số hạng nặng 0,5T 0,5 485 515 927 1933 Sắt bọc cao su 70,2 79,2 53x28x84 - 1 79 
AÁ Bảo hành bơm và xi lanh 6 tháng 

Máy ép 20T 

th 

®Thiết kế van an toàn, sử dụng an toàn 

*Bề mặt lõi bơm và cần piston được xử lý mạ crom 

® Đồng hồ đo áp suất chống sốc, vỏ thép không gỉ, độ chính xác cao và tuổi thọ cao 

®Con dấu dầu polyurethane nhập khẩu, tuổi thọ dài hơn 

'®Thiết kế bơm dầu tốc độ gấp đôi, nâng cao hiệu quả công việc (AE5832) 

® Được trang bị hộp linh kiện và có thể được trang bị các phụ kiện cao cấp nhất (AE5832-P) AE5831 AE5832 

KHÔNG. Tên Công suất(TON) Cao nhất(mm) Thấp nhất(mm) Tuyến xi lanh(mm) Tuyến piston(mm) NW(kg) GW(kg) Kích thước(cm) (27 f®7 Km 
AE5831 Máy ép 20T 20 1010 49 397 185 93 97 156x32x19 - 1 115 
AE5822 | Máy ép hạng nặng 20T 20 920 40 175 185 112 136 169x71x27 - 1 135,5 
AÑ Bảo hành bơm và xi lanh 6 tháng 
Cần cẩu cửa hàng 2T 

*Tay nâng có thể được gấp lại và có thể tháo rời Chân đỡ để giảm không gian lưu trữ 

®Chèn chân để làm cho sức mạnh cấu trúc mạnh mẽ hơn 

Ê Vượt qua bài kiếm tra bằng chứng khả năng chịu tải 125% (250kg), an toàn và đáng tin cậy. 

KHÔNG. Sự miêu tả Xếp hạng tối đa. Tay nâng có 4 lỗ điều chỉnh tải trọng (Kg) Móc tối đa. chiều cao Tối đa. Kích cỡ. (3 SỰ bo\ 

Tải (K: Ni y SE Xc£ = Am 1/2T-2T) mm 
(g) vị trí 2T Vị trí 1-1/2T Vị trí 1T Vịtrí1/⁄27 ("#0 (mm) 
AE5842 | căn cấu cửa hàng2T 1800 1800 1350 900 450 2190/2080/1970/1820mm 1550x865x1500 - 1 82 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
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Bộ nguồn Porta 


Bộ nguồn Porta 4 tấn AE5861 


Bộ nguồn Porta 10 tấn AE5862 


®Lõi bơm mạ Chrome có khả năng chống mài mòn tốt hơn. ®Thiết kế con dấu cạp, bảo vệ hiệu quả khỏi môi trường khắc nghiệt 
®Con dấu làm bằng vật liệu nhập khẩu với hiệu suất tốt hơn ®Cấu trúc tốc độ gấp đôi, cải thiện rõ rệt hiệu suất không tải (AE5862) 
®Đầu kim loại làm bằng thép đúc. ®Bơm dầu 
AE5861 Bộ nguồn Porta 4 tấn Bộ nguồn Porta 10 tấn AE5862 
Công suất định mức 4000 kg Công suất định mức 10000 kg 
Tối thiểu. chiều cao của máy bơm 268mm Tối thiếu. chiều cao của máy bơm 322mm 
Tối đa. chiều cao của máy bơm 388 mm Tối đa. chiều cao của máy bơm 452mm 
Sự trỗi dậy của Piston. 120mm Sự trỗi dậy của Piston. 130mm 
Khối lượng tịnh 18,6kg Khối lượng tịnh 31,1 kg 
Trọng lượng thô 19,5kg Trọng lượng thô 32,2 kg 
kích cỡ gói 60x36x20 cm kích cỡ gói 92x40x19,5 cm 
———> sai5 15ha  m—ì, s>)m—r « l3òcn nh nn« 
máy rải Max. tải 0,5 tấn 50% tối đa. đang tải 100% tối đa. đang tải 100% tối đa. đang tải 50% tối đa. đang tải 


©» 


Ắ œ@® Gồ 8 @ 2 IR l 
f h : *>C—n đ «Ắ '?>c 1n < iÊc@ 
25% tối đa. đang tải 25% tối đa. đang tải 50% tối đa. đang tải Tối đa 6% đang tải 

Tải kết hợp đầu 
Sự kết hợp tỷ lệ AE5861 AE5862 
1 Máy rải - 0,5 tấn 0,5 tấn 
2 trụ + Yên vuông + chân treo 50% 2 tấn 5 tấn 
3 xi lanh + đế 100% 4 tấn 10 tấn 
4 đế + đầu nối + xi lanh + đầu tròn 100% 4 tấn 10 tấn 
5 đế + đầu nối + xi lanh + 1 thanh + đầu cao su - 0,5 tấn 1 tấn 
6 đầu phẳng hoặc chân treo 25% 1 tấn 2,5 tấn 
7 xi lanh + 2 thanh + đế 25% 1 tấn 2,5 tấn 
số 8 xi lanh + 1 thanh + đầu nêm 50% 2 tấn 5 tấn 
9 xi lanh + 4 thanh + đầu vuông 6% 0,24 tấn 0,6 tấn 
Ghi chú: Trên đây chỉ được sử dụng phổ biến, Tải Max nên được tính theo thực tế 
KHÔNG, 3 ® Lo\ 
AES861 - 1 19,5 
AE5862 - 1 32,2 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
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09014A 128Pc. Bộ công cụ cơ học 1/4"x3/8"x1/2" 


'®Trục, tay áo và khớp nối ống được làm bằng đồng thau chất lượng cao 
®Ống khí được làm bằng TPU polyether nhập khẩu, có khả năng chống thủy phân 


KHÔNG. Ống khí Ống đầura øauvaocim — Khớpnối ổcắm c7 sỹ Lo\ 
Thông số kỹ thuật (mm) Chiều dài (m) 'Thông số kỹ thuật (PMJThông số kỹ thuật (RC) 

98003 Ø6,5x10 10 20 1⁄4" - 4 4.2 

98004 Ø6,5x10 15 20 1⁄4" - 4 4,7 

98005 Ø8x12 10 30 3/8" - 4 53 


®11 cái. Ổ cắm 1/4" Dr. 6pt. (4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm) 
®5 cái. Ổ cắm sâu 1/4" Dr. 6Pt. (8,9,10,11,12mm) 

®1 cái. 1⁄4" Dr. Chốt tháo nhanh 5" 

®1 cái. Thanh mở rộng 1/4" Dr. 2" 

®1 cái. Khớp nối đa năng 1/4" Dr. 


®1 cái. Tay cầm Spinner 1/4" Dr. 

®1 cái. Bộ chuyển đổi bit 1/4" Dr. Hình lục giác 1/4"Fx1/4" 

®3Pc. Mũi lục giác 1⁄4", dài 25mm, có rãnh (4,5,6,5mm) 
®2 máy tính để bàn. Mũi lục giác 1⁄4", dài 25mm, Philips (#1,#3) 
®3Pc. Mũi lục giác 1/4", dài 25mm, Pozidriv (#1,#2) 
®4 cái. Mũi lục giác 1/4", dài 25mm, hình lục giác (3,4,5,6mm) 
®7Pc. Đầu mũi lục giác 1/4", dài 25 mm, Torx@ chống giả mạo (TT10,TT15, T20,TT25, TT27, T30,TT40) 
®Ổ cắm 11Pc.3/8" Dr. 6pt. (9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm) 
®7Pc. Ổ cắm sâu 3/8" Dr. 6Pt. (13,14,15,16,,18,19mm) 

®8 cái. Ổ cắm 3/8" Dr. Torx@ (E8,E10,E11,E12,E14,E16,E18,E20) 
®2 máy tính để bàn. Ổ cắm bugi Dr. 3/8" (16,21mm) 

®2 máy tính để bàn. Ổ cắm Dr. Bit 3/8", có rãnh (5,5,6,5mm) 

®4 cái. Ổ cắm bit Dr. 3/8", Phillips (#1,#2)x2pc 

®4 cái. Ổ cắm bit Dr. 3/8", hình lục giác (3,4,5,6mm) 

®3Pc. Ổ cắm bit Dr. 3/8", Torxe (T20, T30,T40) 

®4 cái. Ổ cắm bit Dr. 3/8", chiều dài 50mm, Torxe chống giả mạo (TT45,TT50,TT55,TT60) 
®1 cái. 3/8" Dr. Nhanh chóng phát hành Ratchet 8" 

®2Pc.3/8"r. Thanh mở rộng (3",6") 

®1 cái. Khớp nối đa năng 3/8" Dr. 

®1 cái. Bộ chuyển đổi ổ cắm 3/8" Dr. 3/8"Fx1/4"M 

®1 cái. Bộ chuyển đổi ổ cảm 3/8" Dr. 3/8"Fx1/2"M 

®7Pc. Ổ cắm Dr.6pt 1/2" (20,21,22,24,27,30,32mm) 

®1PC. 1/2" Dr. Quick Release Ratchet 10" 


®2 máy tính để bàn. Thanh kéo dài 1/2" Dr. (5", 10") 


®1 cái. Khớp nối đa năng 1/2" Dr. 

®12Pc. Cờ lê kết hợp (8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm) 
®1 cái. Cờ lê kết hợp tia X 13mm 

®9Pc. Bộ chìa khóa lục giác đầu bi tay dài (1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm) 
®1 cái. Tuốc nơ vít xuyên suốt, có rãnh 6x100mm 

®1 cái. Tuốc nơ vít xuyên suốt Phillips #2x100mm 


®Trục, tay áo được làm bằng đồng thau chất lượng cao ®1 cái. Cờ lê lọc dầu 3 hàm đa năng 63-102mm 
®Cao su cáp được làm từ chất liệu tổng hợp đặc biệt, mềm và có độ bền kéo tốt ®1 cái. Ổ cắm bit cho vít nắp động cơ 
®1 cái. Máy Kiểm Tra Mạch Ô Tô 6V/12V/24V 
KHÔNG, Lõi cáp Cáp đầu ra s:xeas pánh giáhnti r2? ko\ 
Thông số kợ thuật (mmạChiều dài (m) — Điện áp(V) — ôn KHÔNG, c? \szf 
98025 1,5 10 220 6 - 4 5 09014A - 2 21.7 
98026 1,5 15 220 6 _ 4 6.1 Á Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 
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09014G 128 chiếc 1/4" x 3/8" x 1/2" Bộ công cụ Dr. Master 


09508 49Pc. Bộ công cụ cơ khí 


'®10 chiếc 1/4" Dr. 6pt. Ổ cẳm (4, 5, 6, 
7,8, 9, 10, 11, 12, 13 mm) 
®4 chiếc 1⁄4" Dr. 6pt. Ổ cắm sâu (8, 9, 10, 12 mm) 
®9 chiếc 3/8" Dr. 6pt. Ổ cắm (11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm) 
®4 chiếc 3/8" Dr. 6pt. Ổ cắm sâu (13, 14, 15, 17 mm) 
®8 ổ cắm Dr. Torx 3/8" (E8, E10, E11, 
E12, E14, E16, E18, E20) 
s2 ổ cắm bugi Dr. 3/8" (16, 21 mm) 
®7 chiếc 1/2" Dr. 6pt. Ổ cắm (20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm) 
®17 chiếc ổ cắm Dr. Bit 3/8" 
Ổ cắm bit, Torx (T20, T30, T40, T45, T50, T55, T60) Ổ 
cắm bit, Hình lục giác (3, 4, 5, 6) 
Ổ cắm bit, Ổ cắm bit Pozidriv 
(#1, #2), Ổ cắm bit Philips 
(#1, #2), Có rãnh (5.5, 6.5) 
®3 bánh cóc tháo nhanh có tay cầm 
(1/4' Dr. 5", 3/8" Dr. 8", 1/2" Dr. 10") 
®3 khớp nối đa năng (1/4", 3/8", 1/2") 
®2 bộ chuyển đổi 3/8" (3/8" F x 1⁄4" M, 3/8" F x 1/2" M) 
®Thanh mở rộng 5 chiếc 
(1/⁄4'Tiến sĩ 2", 3/8"Tiến sĩ 3", 3/8"Tiển sĩ 6", 1/2"Tiến sĩ 5", 1/2"Tiến sĩ 10") 
®1 pc 1/4" Trình điều khiển ổ cắm Dr. 
® Bộ chuyển đổi bit 1 pc, 1⁄4" F x 1/4" Hex 
®9 ổ cắm Dr. Bit 1/4" có 
rãnh (4, 5, 6.5) 
Phillips (#1, #3) 
Lục giác (3, 4, 5, 6) 
®11 chiếc Cờ lê kết hợp sơn bóng đầy đủ (8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 mm) 
2 tuốc nơ vít có rãnh dòng A (6x100 
mm, #2x100 mm) 
®1 pc T52 Ổ cắm bit đặc biệt cho vít đầu động cơ 
*1 Cờ lê lọc kết hợp 63-102 mm 
®1 Máy Kiểm Tra Mạch Ô Tô 6V/12V/24V 
*1 ổ cắm chảo dầu M16 (có lỗ) 
®1 cái ổ cắm chảo dầu H17 
®1 pc 3/8" Dt. 12pt.T/W Ổ cắm tia lửa 14mm 
*®Bộ 10 chìa khóa lục giác tay dài 
®Bộ chìa khóa Torx tay dài 9 chiếc 
*1 đầu trượt Dr. 1/2" (1/2"Fx 3/8" M) 
»3 Cờ lê kết hợp tia X 10 mm, 13 mm, 17 mm 
*1 ổ cắm giảm xóc 


®11 cái. Ổ cắm 1/2" Dr. 6pt. (8,10,12,17,18,19,20,21,22,24,27mm) 
®2 máy tính để bàn. Ổ cảm bugi Dr. 1/2" (16,21mm) 

®1 cái. Ổ cắm Dr. Bit 1/2", dài 50mm, hình lục giác 17mm 
®1 cái. Ổ cắm Dr. Bit 1/2", dài 70mm, hình lục giác 6 mm 
®1 cái. Ổ cắm bit Dr. 1/2", dài 100mm, hình lục giác 7mm 
®1 cái. Ổ cắm Dr. Bit 1/2", dài 120mm, hình lục giác 8 mm 
®2 máy tính để bàn. Ổ cắm Dr. Bit 1/2", dài 140mm, hình lục giác (6,10mm) 
®1 cái. Ổ cắm bit Dr. 1/2", chiều dài 100mm, M8 vuông ba 
®1 cái. Ổ cắm Dr. Bit 1/2", Chiều dài 100mm, M10 hình vuông ba 
®1 cái. Ổ cắm bit Dr. 1⁄2", chiều dài 100mm, M12 hình vuông ba 
®1 cái. 1/2" Dr. Quick Release Ratchet 10" 

*1 cái. Cờ lê chữ L 1/2" Dr. 10" 

®2 máy tính để bàn. Thanh mở rộng Dr, 1/2" (5,10) 

®1 cái. Tay cầm chữ T trượt 1/2" Dr. 10" 

®1 cái. Khớp nối đa năng 1/2" Dr. 

®6 cái. Cờ lê kết hợp (8, 10,13, 17,19,22mm) 

®9Pc. Bộ chìa khóa lục giác đầu bi cực dài (1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm) 
®1 cái. Tuốc nơ vít xuyên suốt, có rãnh 6x100mm 

®1 cái. Tuốc nơ vít xuyên suốt Phillips #2x100mm 

®1 cái. Ổ cắm giảm xóc phía trước 

*1 cái. Ổ cắm loại bỏ giảm xóc 

®1 cái. Cờ lê lọc dầu 3 hàm đa năng 63-102mm 

®1 cái. Đồng hồ vạn năng ô tô 


KHôNG. 3 b4 loi 


KHôNG. 3 tỹ loi 


09014G - 2 22,7 


09508 - 2 18.1 


ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


Á\ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 
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09509 59Pc. Bộ công cụ cơ khí 09518 80Pc. Bộ công cụ cơ học 1/4"x1/2" 


®7Pc. Ổ cắm 1⁄4" Dr. 6Pt. (7,8, 9, 10, 11, 12, 13mm) 

®3Pc. Ổ cắm Dr. Bit 1/4", có rãnh (4, 5,5, 65mm) 

®2 máy tính để bàn. Ổ cảm bít 1⁄4" Dr., Phillips (#1, #2) 

®2 máy tính để bàn. Ổ cảm bit 1⁄4" Dr., Pozidriv (#1, #2) 

®4 cái. Ổ cắm bit Dr. 1⁄4", hình lục giác (3, 4, 5, 6mm) 

®7Pc. Ổ cắm bit 1⁄4" Dr., Torx® (T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40) 


'®15 cái. Ổ cắm 3/8" Dr. 6pt. (7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24mm) ®1 cái. 1/4" Dr. Chốt tháo nhanh 5" 

®2 máy tính để bàn. Ổ cắm bugi Dr. 3/8" (16,21mm) ®2 máy tính để bàn. Thanh mở rộng Dr. 1⁄4" (2", 4") 

®1 cái. 3/8" Dr. Nhanh chóng phát hành Ratchet 8" ®1 cái. Tay cầm chữ T trượt 1/4" Dr. 4" 

®2 máy tính để bàn. Thanh mở rộng Dr. 3/8" (3",10") ®1 cái. Khớp nối đa năng 1/4" Dr. 

®1 cái. Khớp nối đa năng 3/8" Dr. ®1 cái. Thanh mở rộng linh hoạt 1/4" Dr. 6" 

®1 cái. Bộ chuyển đổi ổ cắm 3/8" Dr. 3/8"Fx1/ 4"M ®1 cái. Bộ chuyển đổi ổ cắm 3 chiều Dr. 3/8" (3/8" Fx1/2" M) 

®1 cái. Bộ chuyển đổi ổ cắm 1/4" Dr. 1/4"Fx3/8"M ®13Pc. Ổ cắm 1/2" 6Pt. (8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24mm) 
'®1 cái. Bộ chuyển đổi ổ cắm 3 chiều 1/2" Dr. ®2 máy tính để bàn. Ổ cắm bugi Dr. 1/2" (16, 21mm) 

®1 cái. Tay cầm Spinner 1/4" Dr. ®1 cái. 1/2" Dr. Quick Release Ratchet 10" 

®1 cái. Bộ chuyển đổi bit Dr. 1⁄4" 1/4"Fx1/"hình lục giác ®2 máy tính để bàn. Thanh kéo dài 1/2" Dr. (5", 10") 

*®3Pc. Mũi lục giác 1⁄4", dài 25mm, có rãnh (4,5,6,5mm) ®1 cái. Khớp nối đa năng 1/2" Dr. 

®2 máy tính để bàn. Mũi lục giác 1/4", dài 25mm, Philips (#1,#3) ®1 cái. Tay cầm Spinner 1/4" Dr. 

®4 cái. Mũi lục giác 1/4", dài 25mm, hình lục giác (3,4,5,6mm) ®1 cái. Giá đỡ bit 1/2" (5/16" Dr.) 

®11 cái. Cờ lê kết hợp (8,10,12,13,14,15,16,17,18,19,22mm) ®3Pc. Mũi có rãnh dài 5/16" 30 mm (8, 10, 12 mm) 

®9Pc. Bộ khóa Torx@ chống giả mạo tay dài (TT10, TT15,TT20, T25,TT27, 30, TT40, TT45, TT50) ®2 máy tính để bàn. Mũi Phillips dài 5/16" 30 mm (#3, #4) 

®1 cái. Tuốc nơ vít xuyên suốt, có rãnh 6x100mm ®2 máy tính để bàn. Bit Pozidriv dài 5/16" 30mm (#3, #4) 

®1 cái. Tuốc nơ vít xuyên suốt Phillips #2x100mm ®4 cái. 5/16" 6Pt. Bit dài 30mm (8, 10, 12, 14mm)) 

®1 cái. Kìm mũi dài 6" ®4 cái. Bit Torx® dài 5/16" 30 mm (T40, T45, T 50, T55) 

®1 cái. Kìm khớp trượt 8" ®12Pc. bộ cờ lê tổ hợp (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm) 


KHÔNG. #3 \sz8 hoÏ KHÔNG. đŒ3 tự 
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09941 BỘ CÔNG CỤ CHỦ Ô TÔ 160PC 


®1 chiếc 11302 1/4"Tiến sĩ 6pt. Ổ cắm 4MM 1⁄4" ®1 chiếc 12706 _ 3/8" Ổ cắm Dr. Torx E10 3/8" Ổ cắm ®1 chiếc 13912. Khớp nối đa năng, Bộ chuyển đổi ổ cắm 

®1 chiếc 11304  Dr. 6pt. Ổ cảm 5MM 1⁄4" Dr. 6pt. ®1 chiếc 12707 Dr. Torx E11 3/8" Ổ cắm Dr. Torx ®1 chiếc 12913 1/2"Fx1/2"M, 3/8"Fx1/4"M 3/8" Đầu 

®1 chiếc 11306  Ổ cắm 6MM 1⁄4" Dr. 6pt. Ổ cắm ®1 chiếc 12708 E12 3/8" Ổ cắm Dr. Torx E14 3/8" Ổ ®1 chiếc 12930 trượt Dr., 3/8"Mx1/2"F 1 /4" Thanh mở 

®1 chiếc 11307 7MM 1⁄4" Dr. 6pt. Ổ cắm 8MM ®1 cái 12709 _ cắm Dr. Torx E16 3/8" Dr. Ổ cắm ®1 chiếc 11903 rộng Dr. 2" 

®1 cái 11308 1⁄4" Dr. 6pt. Ổ cảm 9MM 1⁄4" Dr. ®1 chiếc 12710 Torx E18 3/8" Ổ cắm Dr. Torx E20 ®1 chiếc 12903 _ 3/8" Thanh mở rộng Dr. 3" 3/8" Thanh mở 

®1 chiếc 11309  6pt. Ổ cắm 10MM 1⁄4" Dr. 6pt. Ổ Ê1 chiếc 12711 3/8" Ổ cắm bugi Dr. 16MM 3/8" Ổ ®1 chiếc 12904 __ rộng Dr. 6" 1⁄2" Thanh mở rộng Dr. 5" 

®+ chiếc 113t0 cắm 11MM 1⁄4" Dr. 6pt. Ổ cắm ®1 chiếc 12712 cắm bugi Dr. 21MM 1/2" Dr.12pt. Ổ ®1 chiếc 13904. 1⁄2" Thanh mở rộng Dr. 10" 1/4" Dr. Bộ 

Ê1 chiếc 11311 12MM 1/4" Dr. 6pt. Ổ cắm 13MM ®1 chiếc12915_ cẳm 10MM ®1 chiếc 13905 __ chuyển đổi bit điều khiển tay cầm bằng 

Ê1 chiếc 11312 1/4" Dr. 6pt. Ổ cắm 14MM 1⁄4" ®1 chiếc 12916 ®1 chiếc 11911 nhựa, hình lục giác 1/4"Fx1/4" 

®1 chiếc 11313 Dr. 6pt. Ổ cắm sâu 8MM 1⁄4" Dr. ®1 chiếc 13601 ®1 chiếc 11914 

®1 chiếc 11314 6pt. Ổ cắm sâu 9MM 1/4" Dr. 6pt. ®1 chiếc 13602 1/2" Dr.12pt. Ổ cắm 11MM ®1 chiếc 50213 Mũi khoan lục giác 1/4", có rãnh 4MM, chiều dài 

®1 chiếc 11405 Ổ cắm sâu 10MM 1⁄4" Dr. 6pt. ổ ®1 chiếc 13603 1/2" Dr.12pt. Ổ cắm 12MM ®1 chiếc 50215 25MM, mũi khoan lục giác 1/4", có rãnh 5MM, chiều 
®1 chiếc 11406 cảm sâu 11MM 1/4" Dr. 6pt. Ổ ®1 chiếc 13604 1/2" Dr.12pt. Ổ cắm 13MM ®1 chiếc 50218 dài 25MM, mũi khoan lục giác 1/4", có rãnh 6,5MM, 
®1 chiếc 11407 cắm sâu 12MM 1/4" Dr. 6pt. ổ ®1 chiếc 13605 1/2" Dr.12pt. Ổ cắm 14MM ®1 chiếc 50222 chiều dài 25MM, mũi khoan lục giác 1/4", Philips # 1, 
®1 cái 11408 _ cắm sâu 13MM 1⁄4" Dr. Torx Ổ ®1 chiếc 13606 _ 1/2" Dr.12pt. Ổ cắm 15MM ®1 chiếc 50224 25MM Chiều dài 1/4" Chuôi lục giác, Philips #3, 25MM 
®1 chiếc 11409 cắm E4 ®1 chiếc 13607 1/2" Dr.12pt. Ổ cắm 16MM ®1 chiếc 50253 Chiều dài 1⁄4" Chuôi lục giác, Lục giác 3MM, 25MM 
1 chiếc 11410 ®1 chiếc 13608 1/2" Dr.12pt. Ổ cắm 17MM ®1 chiếc 50254 Chiều dài 1/4" Chuôi lục giác, Lục giác 4MM, 25MM 
1 chiếc 11701 F ®1 cái 13609 1/2" Dr.12pt. Ổ cắm 18MM ®1 chiếc 50255 Chiều dài 1/4" Chuôi lục giác Bit, hình lục giác 5MM, 
®+chiếc11703 1⁄4" Dr, Torx Ổ cắm E6 ®1 chiếc 13610 1⁄2" Dr.12pt. Ổ cắm 19MM ®1 chiếc 50256 25MM Chiều dài 1/4" Chuôi lục giác, hình lục giác 
®+chiế11705 1/4" Dr. TorX Ổ cắm E8 ®1 cái 13611 _ 1⁄2" Dr.12pt. Ổ cắm 20MM ®1 cái 43201 6MM, chiều dài 25MM Cờ lê kết hợp đánh bóng hoàn 
*+chiếc11707 1/4" Dr. Torx ố cắm E10 ®1 chiếc 13612 _ 1/2" Dr.12pt. Ổ cắm 21MM ®1 cái 43202 toàn 8MM Cờ lê kết hợp đánh bóng hoàn toàn 8MM 
*+chiếc12301 3/8" Dr. 6pt. ổ cắm 6MM ®1 chiếc 13613 1⁄2" Dr.12pt. Ổ cắm 22MM ®1 chiếc 43203 Cờ lê kết hợp đánh bóng hoàn toàn 9MM Cờ lê kết 
®*+chiếc12202 3/8" Dr. 6pt. Ổ cắm 7MM ®1 chiếc 13614 1⁄2" Dr.12pt. Ổ cắm 23MM ®1 cái 43204 hợp đánh bóng hoàn toàn 10MM Cờ lê kết hợp đánh 
®+chếc12203 3 /8" Dr. 6pt. ồ cắm 8MM ®1 chiếc 13615 _ 1/2" Dr.12pt. Ổ cắm 24MM ®1 chiếc 43205 bóng hoàn toàn 11MM Cờ lê kết hợp đánh bóng đầy 
®+chiếc12304 3/8" Dr. 6pt. Ổ cắm 9MM ®1 chiếc 13616 1⁄2" Dr.12pt. Ổ cắm 27MM ®*1 cái 43206 __ đủ 12MM Cờ lê Ratcheting kết hợp hoàn toàn Ba Lan 
®4chiế1230s 3/8" Dr. 6pt. Ổ cắm 10MM ®1 chiếc 13617 1⁄2" Dr.12pt. Ổ cắm 30MM ®1 chiếc 43207 __ 13MM Cờ lê Ratcheting kết hợp hoàn toàn Ba Lan 
®*ichếc12306 3/8” Dr, Ô cắm Gpt. 12MM ®1 chiếc 13618 _ 1⁄2" Dr.12pt. Ổ cắm 32MM ®1 cái 43208 14MM Cờ lê Ratcheting kết hợp đầy đủ 14MM Cờ lê 
®+chếc1230 3/8" Ổ cắm 6pt. Ổ cắm ®1 chiếc22103_ 3/8" Ổ cắm Dr. Bit, Torx T20 ®1 chiếc 43209 Ratcheting kết hợp đầy đủ 15MM Cờ lê Ratcheting kết 
*®1+cái12308 †13MM 3/8" Ổ cắm 6pt. 8" ®1 cái 22106 _ 3/8" Ổ cắm Dr. Bit, Torx T30 ®1 cái 43210 hợp đầy đủ 15MM Cờ lê Ratcheting kết hợp đầy đủ 
®+chiếc12309  DY. 6pt. Ổ cắm 17MM 3/8" ®1 chiếc 22107 _ 3/8" Ổ cắm Dr. Bit, Torx T40 ®1 cái 43211 16MM Cờ lê Ratcheting kết hợp đầy đủ 17MM Cờ lê 
®+chiếc12340  DYF. 6pt. Ổ cắm 18MM 3/8" ®1 cái 22601 _ Ổ cắm bit Dr. 3/8", Chiều dài 50MM, Ổ cắm bit Dr. ®1 chiếc 43212 Ratcheting kết hợp hoàn toàn 18MM Cờ lê Ratcheting 
®+cá1231  DF. 6pt. Ổ cắm 19MM 3/8" ®1 cái 22602 _ Điện trở TT45 3/8", Chiều dài 50MM, Ổ cắm bit Dr. ®1 chiếc 43213 kết hợp đầy đủ 18MM Cờ lê vặn kết hợp 22MM A 
®*1chiếc12312 — Dr. Ổ cắm sâu 6pt 10MM ®1chiếc22603 Điện trở TT50 3/8", Chiều dài 50MM, Điện trở TT55 ®1 cái 43214 Series Đi qua tuốc nơ vít, có rãnh 

®+œiếc12313 3/8 " Ổ cắm sâu 6pt. Ổ ®1 chiếc 22604 3/8" Ổ cắm Dr. Bit, Chiều dài 50MM, Điện trở TT60 ®1 cái 61613 

®+chiếc12344  Cắm sâu 11MM 3/8 " Dr. ®1 chiếc22201_ 3/8" Ổ cắm Dr. Bit, Hình lục giác 3MM 6x100MM 

®+chiếc12401 Ốp. Ổ cắm sâu 12MM 3/8 ®1 cái 22202 _ Ổ cắm bit Dr. 3/8", Ổ cắm bit Dr. lục ®+ chiếc 61713 Tuốc nơ vít xuyên suốt dòng A, Philips 
®+chiếc12403  ” DY. 6p. ổ cắm sâu ®4 chiếc22203 giác 4MM 3/8", Ổ cắm bit Dr. lục giác #2x100MM 

®1 chiếc 12404. 14MM 3/8" Ổ cắm sâu 6pt. ®1 cái 22204 5MM 3/8", Ổ cắm bit Dr. lục giác ®1 cái 97422 _ Cờ lê lọc dầu 3 hàm đa năng 63-102MM 

®1 chiếc 12405 ổ cắm sâu 15MM 3/8" Dr. ®1chiếc22401_ 6MM 3/8", Pozidriv #1 3/8" Ổ cắm ®1 cái 62503 Máy kiểm tra mạch ô tô 6V/12V/24V 

®+ chiếc 1240 Ổ cắm sâu 17MM 3/8" Ổ ®1 cái 22402 bit Dr„ Ổ cắm bit Dr. Pozidriv #2 ®4chếc 97631 _ Ổ cắm bit chảo dầu (Có lỗ) M16 Ổ 

®1 chiếc 12407 _ cắm sâu Dr. 6pt. ®*1 cái 22301 _ 3/8", Ổ cắm bit Dr. Phillips #1 3/8", Ổ ®+ chiếc 97635 cắm bit chảo dầu H17 

®1 cái 12408 ®1 cái 22302 _ cắm bit Dr, Philips #2 3/8", có rãnh ®1 chiếc 12925 _ Ổ cắm tia lửa 3/8" Dr. 12Pt TAW 14MM 

®1 chiếc 12410 ®4 chiếc22501_ 5,5 Ổ cắm bit Dr. MM 3/8", có rãnh *10 chiếc 09128 10Pc Bộ cờ lê lục giác cánh tay cực dài 

®1 cái 12412 ®1 chiếc 22502 6,5MM »9 chiếc 09702 Bộ cờ lê Torx tay dài 9Pc 

®1 chiếc 12701 ®1 chiếc 11902 1⁄4" Dr. Bánh cóc nhả nhanh có tay cầm 5" ®1 chiếc 13930 Đầu trượt Dr. 1/2", Kìm khớp trượt 

®1 chiếc 12702 _ 3/8" Ổ cắm Dr. Torx E5 ®1 chiếc12902 3/8" Bánh cóc nhả nhanh Dr. có tay cầm 8" ®1chiếc70512  1/2"Fx3/8"M 8" 

®4chiếc12703 3/8" Ổ cảm Dr. Torx E6 ®1 chiếc 13902 1⁄2" Bánh cóc nhả nhanh Dr. có tay cầm 10" *1 Kìm mũi dài 70101A 6" 

®4chiếc12704 3/8" Ổ cắm Dr. Torx E7 ®+chếc1192  Khớp phổ thông, 1/ 4"Fx1/4"M 

®4 chiếc 12705 _ 3/8" Ổ cắm Dr. Torx E8 ®1 chiếc12912_ Khớp vạn năng, 3/8"Fx3/8"M 
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09943 Bộ ổ 


cắm Dr.socket 42pc 1/4" 


®icá 40203 Cờ lê kết hợp Ba Lan đầy đủ 8MM Cờ lê 
®lcái 40204 kết hợp Ba Lan đầy đủ 9MM Cờ lê kết hợp 
®†cái 40205 Ba Lan đầy đủ 10MM Cờ lê kết hợp Ba Lan 
®4cái 40206 đầy đủ 10MM Cờ lê kết hợp Ba Lan đầy 
®lcá 40207 đủ 11MM Cờ lê kết hợp Ba Lan đầy đủ 
®icái 40208 12MM Cờ lê kết hợp Ba Lan đầy đủ 13MM 
®icái 40209 Cờ lê kết hợp Ba Lan đầy đủ 14MM Cờ lê 
®lcái 40210 kết hợp Ba Lan đầy đủ 15MM Cờ lê kết 
®icái 40211 hợp Ba Lan đầy đủ 15MM Cờ lê kết hợp 
®icái 40212 Ba Lan đầy đủ 16MM Cờ lê kết hợp Ba Lan 
®lcái 40213 đầy đủ 17MM Cờ lê kết hợp Ba Lan đầy 
®icái 40214 đủ 18MM Cờ lê kết hợp Ba Lan đầy đủ 
®1cái - 40217 19MM Cờ lê kết hợp Ba Lan đầy đủ 19MM 
®+cái 12915 22MM 3/8" Ổ cắm bugi Dr. 16MM 3/8" Ổ 
®lcái 12916 cắm bugi Dr. 21MM 3/8" Dr. Ổ cắm 7MM 
®1 cái 12302 
®1 cái 12303 3/8" Tiến sĩ 6 điểm. Ổ cắm 8MM 
®1 cái 12304 3/8" Dr. 6pt. Ổ cắm 9MM 3/8" 
®icái 12305 Dr.6pt.Ổ cắm 10MM3/8"Dr. ®icái - 11301 1/4" Tiến sĩ 6pt. Ổ cắm 3,5MM 
®lcái 12306 6pt. Ổ cắm 11MM 3/8" Dr. 6pt. ®icái 11302 1/4" Dr. 6pt. Ổ cắm 4MM 1⁄4" Dr. 
®4cái 12307  Ổcảm12MM3/8"Dr.6pt.Ổ ®Icái 11303  6pt.Ổ cắm 4,5MM 1⁄4"Dr. 6pt.Ổ 
®icái 12308 cảm 13MM 3/8" Dr.6pt. Ổ cắm ®†cái 11304 cắm 5MM 1⁄4" Dr. 6pt. Ổ cắm 
®icái 12309  14MM3/8"Dr.6pt.Ổ cảm ®1cái 11305 5,5MM 1⁄4"Dr. 6pt. Ổ cảm 6MM 
®1†cái 12310 15MM 3/8" Dr. 6pt. Ổ cắm ®1cái 11306 1/4" Dr. 6pt. Ổ cắm 7MM 1⁄4" Dr. 
®4cái 12311  16MM3/8"Dr.6pt.Ổcắm ®1cái 11307  6pt.Ổ cắm 8MM 1⁄4"Dr. 6pt. Ổ 
®lcái 12312 17MM 3/8" Dr. 6pt. Ổ cắm ®1cái 11308 cắm 9MM 1⁄4"Dr. 6pt. Ổ cắm 
®lcái 12313  18MM3/8"Dr.6pt.Ổcẩm ®1cái 11309 10MM 1⁄4" Dr. 6pt. Ổ cắm 11MM 
®†cái 12314 19MM 3/8" Dr. 6pt. Ổ cắm ®icái 11310 1/4" Dr. 6pt. Ổ cắm 12MM 1⁄4" 
®icái - 12315 20MM 3/8" Dr. 6pt. Ổ cắm ®1cái 11311 Dr. 6pt. Ổ cắm 13MM 1⁄4" Dr. 6pt. 
®lcái 12316 21MM 3/8" Dr. 6pt. Ổ cắm ®†cái 11312 Ổ cắm 14MM 1⁄4" Dr. 6pt. Ổ cắm 
®icái 12317 22MM 3/8" Dr. 6pt. Ổ cắm ®icái 11313 sâu 8MM 1/4" Dr. 6pt. Ổ cắm sâu 
®icái 12318 24MM ®icái 11314 10MM 1/4" Dr. 6pt. Ổ cảm sâu 
®†cái 12902 3/8" Dr. Bánh cóc nhả nhanh có tay cầm 8" ®1cái - 11405 11MM 1/4" Dr. 6pt. Ổ cắm sâu 
®1†cái 12903 3/8" Thanh mở rộng Dr. 3" ®icái 11407 12MM 1/4" Dr. 6pt. Ổ cắm sâu 
®lcái 12904 3/8" Dr. Thanh mở rộng 6" Khớp nối đa ®1cái 11408 13MM 
®icái 12912 năng, Bộ chuyển đổi ổ cắm ®1 cái 11409 
®1 cái 12913 3/8"Fx3/8"M, 3/8"Fx1/4"M 1/2" Đầu ®1 cái 11410 
®1 cái 13930 trượt Dr., 1 /2"Fx3/8"M Bộ chuyển đổi ổ ®1 cái 11902 1/4" Dr. Bánh cóc nhả nhanh có tay cầm 5" 
®1 cái 11913 cắm, 1/4"Fx3/8"M 1/4" Trình điều khiển ®1 cái 11903 1/4" Thanh mở rộng Dr. 2" 
®1icái 11911 tay cầm bằng nhựa Dr. ®icái 11904 1/4" Dr. Thanh mở rộng 4" 1/4" Tay 
®icái 11914 Bộ chuyển đổi bit, hình lục giác 1/4"Fx1/4" ®icái 11910 cầm chữ T trượt Dr. 4" 1/4" Dr. Tay 
®lcái 50213 Mũi khoan lục giác 1/4", có rãnh 4MM, chiều dài 25MM, ®lcái 1191 cầm bằng nhựa Universal Joint, 
®4cái 50215 mũi khoan lục giác 1⁄4", có rãnh 5MM, chiều dài 25MM, ®1 cái 11912 1/4"Fx1/4"M 1 /4" Ổ cắm bit Dr., Ổổ 
®1 cái 50218 mũi khoan lục giác 1⁄4", có rãnh 6,5MM, chiều dài 25MM, ®icái 21102 cắm bit Dr. Torx T10 1⁄4", Ổ cắm bit 
®1 cái 50222 mũi khoan lục giác 1⁄4", Philips # 1, 25MM Chiều dài 1/4" ®1 cái 21103 Dr. Torx T15 1/4", Ổ cắm bit Dr. Torx 
®1 cái 50224 Chuôi lục giác, Philips #3, 25MM Chiều dài 1/4" Chuôi lục ®1 cái 21104 T20 1/4", Torx T25 1/4" Ổ cắm Dr. 
®1 cái 50253 giác, Lục giác 3MM, 25MM Chiều dài 1/4" Chuôi lục giác, ®1cái 21105 Bit, Torx T30 1/4" Ổ cảm Dr. Bit, 
®1 cái 50254 Lục giác 4MM, 25MM Chiều dài 1/4" Chuôi lục giác Mũi ®1 cái 21106 Torx T40 1/4 " Ổ cắm Dr. Bit, Lục 
®4cái 50255 khoan, Lục giác 5MM, Chiều dài 25MM Mũi khoan lục giác ®lcái 21107 giác 3MM 1⁄4" Ổ cắm Dr. Bit, Lục 
®1 cái 50256 1⁄4", Lục giác 6MM, Chiều dài 25MM Mũi khoan lục giác ®icái 21201 giác 4MM 1⁄4" Ổ cắm Dr. Bit, Lục 
®1 cái 50232 1⁄4", Torx T10, Chiều dài 25MM Mũi khoan lục giác 1/4", ®1 cái 21202 giác 5MM 1⁄4" Ổ cắm Dr. Bit, Lục 
®icái 50233 Torx T15, Chiều dài 25MM 1/4" Mũi khoan lục giác, Torx ®‡cái 21203 giác 6MM 1⁄4" Ổ cắm Dr. Bit, Lục 
®1 cái 50234 T20, Chiều dài 25MM Mũi khoan lục giác 1⁄4", Torx T25, ®1 cái 21204 giác 7MM 1⁄4" Ổ cảm Dr. Bit, Lục 
®1 cái 50235 Chiều dài 25MM Mũi khoan lục giác 1/4", Torx T30, Chiều ®1 cái 21206 giác 8MM 1⁄4" Dr. Ổ cắm bít, Ổ cắm 
®1 cái 50237 dài 25MM Mũi khoan lục giác 1⁄4", Torx T40, Chiều dài ®1 cái 21205 bit Dr. Phillips #1 1/4", Ổ cắm bit Dr. 
®1 cái 50238 25MM ®icái 21301 Phillips #2 1/4", Ổ cắm bit Dr. có 
®lcái 70512 Kìm khớp trượt 8" ®tcá 21302 rãnh 4MM 1⁄4", Có rãnh 5,5MM 1⁄4" 
®t+cái - 70101A _ Kìm mũi dài 6" ®4cái _ 21501. Dr Ổ cắm bit, có rãnh 6,5MM 
®icái 61613 Tuốc nơ vít xuyên suốt A Series, có rãnh 6x100MM ®4cái 21502 
®1cái 61713 Tuốc nơ vít xuyên suốt A Series, Philips #2x100MM ®4cái 21503 
KHÔNG. #3 tữ KHÔNG. 3 \»zƒ 
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09944 Bộ ổ cắm Dr.socket 58pc 3/8" 09945 Bộ ổ cắm Dr.socket 34pc 1/2" 


®tcái 1230: 3/8" Tiến sĩ6 điểm. Ổ cắm 6MM 3/8" 
®4tcái 12302 Dr.6pt.Ổ cắm 7MM 3/8" Dr. 6pt. Ổ 
®tcái 12303 cắm 8MM3/8"Dr. 6pt. Ổ cắm 9MM 
®tcái 12304 3/8" Dr. 6pt.Ổ cắm 10MM 3/8" Dr. 
®tcái 12305 6pt. Ổ cắm 11MM 3/8" Dr. 6pt. Ổ 
®tcái 12306 cắm 12MM 3/8" Dr. 6pt. Ổ cắm 
®t+cái 12307 13MM 3/8"Dr. 6pt. Ổ cắm 14MM 
®tcái 12308  3/8"Dr. 6pt. Ổ cắm 15MM 3/8" Dr. 
®4tcái 12309  6pt.Ổ cắm 16MM 3/8" Dr. 6pt. Ổ 
®tcái 12310 cắm 17MM3/8" Dr. 6pt. Ổ cắm 
®t+cái 1231: 18MM 3/8"Dr. 6pt. Ổ cắm 19MM 
®tcái 12312  3/8"Dr. 6pt. Ổ cắm 20MM 3/8" Dr. 
®tcái 12313 6pt.Ổ cắm 21MM 3/8" Dr. 6pt. Ổ 
®tcái 12314 cắm 22MM3/8" Dr. 6pt. Ổ cắm 
®tcái 12315 24MM 3/8" Ổ cắm bugi Dr. Ổ cắm 
®+cái 12316 bugi 16MM 3/8" Ổ cắm bugi Dr. 
®tcái _ 12317 21MM 3/8" Ổ cắm tia lửa Dr. 12ptT/ 
®tcái 12318 W 14MM 3/8" Ổ cắm sâu Dr. 6pt 
®tcái 12915 8MM3/8"Dr. 6pt. Ổ cắm sâu 10MM 
®1cái 12916 3/8" Dr. 6pt. Ổ cắm sâu 11MM 3/8" 
®1cái 12925 Dr. 6pt. Ổ cắm sâu 12MM 3/8" Dr. " 
®+cái _ 12401 Dr. 6pt. Ổ cắm sâu 14MM 3/8 " Dr. 
®t+cái 12403 6pt. Ổ cắm sâu 15MM 3/8 " Dr. 6pt. 
®4+cái 12404 Ổ cắm sâu 17MM 3/8 " Dr. 6pt. Ổ 


®tcái 12405 cắm bit Dr., Torx T10 ®+cái 13601 1/2" Dr.12pt. Ổ cắm 10MM 
®lcái 12406 ®tcái 13602  1⁄2"Dr.12pt.Ổ cắm 11MM 
®lcái 12407 ®1Icái 13603 1⁄2" Dr.12pt.Ổ cắm 12MM 
®1cái - 12408 ®tcái 13604  1⁄2"Dr.12pt.Ổ cắm 13MM 
®1†cái 12410 ®1cái 13605 1/2" Dr.12pt. Ổ cắm 14MM 
®icái 12412 ®1cái 13606 1/2" Dr.12pt. Ổ cắm 15MM 
®1cái 22101 ®1cái 13607 1/2" Dr.12pt. Ổ cắm 16MM 
®tcái 22102 Ổ cắm bit Dr. 3/8", Ổ cắm bit Dr. ®tcái 13608 — 1⁄2"Dr.12pt.Ổ cắm 17MM 
®tcái 22103 Torx T15 3/8", Ổ cằm bit Dr. Torx ®Icái 13609  1⁄2"Dr.12pt.Ổ cẩm 18MM 
®+cái 22104 T20 3/8", Ổ cắm bit Dr. Torx T25 ®lcái 13610 1⁄2"Dr.12pt.Ổ cắm 19MM 
®+cái 22106 3/8",Torx T303/ Ổ cắm bit Dr. 8", ®‡cái 13611 1/2" Dr.12pt. Ổ cắm 20MM 
®tcái 22107 Ổ cảm bit Dr. Torx T40 3/8", Ổ ®4Icái 13612 1⁄2"Dr.12pt.Ổ cắm 21MM 
®tcái 22108 cắm bit Dr. Torx T45 3/8", Ổ cắm ®4cái - 13613 1/2" Dr.12pt. Ổ cắm 22MM 
®tcái 22109 bit Dr. Torx T50 3/8", Torx T55 3/8' ®lcái 13614 1/2" Dr.12pt. Ổ cắm 23MM 
®{cái 22110 'Ổ cắm Dr. Bit, Lục giác 3MM 3/8" ®{cái 13615 1/2" Dr.12pt. Ổ cắm 24MM 
®lcái 22201 Ổ cắm Dr. Bit, Lục giác 4MM 3/8" ®lcái 13616 1/2" Dr.12pt. Ổ cắm 27MM 
®t+cái 22202 Ổ cắm Dr. Bit, Lục giác 5MM 3/8" ®tcái 13617 1⁄2"Dr.12pt.Ổ cắm 30MM 
®tcái 22203  Ổ cảm Dr.Bit,Lục giác 6MM 3/8" ®Icái 13618  1⁄2"Dr.12pt.Ổ cẩm chung 
®4+cái 22204 Dr Ổ cắm bit, Ổ cắm bit Dr. lục ®lcái 13912 32MM, 1/⁄2"Fx1/2"M 1/2" 
®tcái 22205 giác 7MM 3/8", Ổ cắm bit Dr. lục ®tcái 13904 Thanh mở rộng Dr. 5" 1/2" 
®tcái 22206 giác B8MM 3/8", Ổ cắm bit Dr. Ổ ®tcái 13905 Thanh mởrộng Dr. 10" 
®4+cái 22207 _ cắm bit, Ổ cắm bit Dr. Philips #2 ®4+cái 13902 1/⁄2"Dr. Bánh cóc nhả nhanh có tay cầm 10” 
®{cái 22301 3/8", Ổ cắm bit Dr. Phillips #3 ®lcái 13930 1/2" Đầu trượt Dr., 1/2"Fx3/8"M 
®4tcái 22302 3/8", Ổ cắm bit Dr. có rãnh 5,5MM ®1+cái - 13812 1⁄2"Dr. 12pt. Ổ cắm sâu 12MM 
®tcái 22303 3/8", Có rãnh 6,5MM 3/8" Ổ cắm ®+cái 13813 1⁄2"Dr.12pt Ổ cắm sâu 13MM 
®lcái 22501 bit Dr., có rãnh 8MM 3/8" Thanh ®lcái 13814 1/2" Dr. 12pt Ổ cắm sâu 14MM 
®lcái 22502 mở rộng Dr. 3" ®1+cái 13817 1⁄2"Dr.12ptỔ cắm sâu 17MM 
®1cái 22503 ®1cái 13819 1⁄2"Dr. 12pt Ổ cắm sâu Ổ cắm Dr. 
®icái 12903 ®lcá 13703  Torx19MM1⁄2"E14 
®icái 12904  3/8"Thanh mởrộng Dr.6" ®1+cái 13704  1⁄2"Ổ cẩm Dr.TorxE16 
®icái 12905  3/8"Thanh mởrộng Dr.10" ®tcái 13705  1⁄2"Ổ cắm Dr.TorxE18 
®tcái 12902 3/8" Dr. Bánh cóc tháo nhanh có khớp nối ®tcái 13706  1⁄2"Ổ cắm Dr.TorxE20 
®1icái 12912 đa năng 8", 3/8"Fx3/8"M ®+cái 13707  1⁄2"Ổ cẩm Dr.TorxE22 
®†cái 12914 Bộ chuyển đổi ổ cắm, 3/8"Fx1/2"'M ®†cái 13708 1/2" Ổ cắm Dr. Torx E24 
— đđ % ø — d3 % ø 
09944 - 3 14,5 09945 - 3 16.2 


Á\ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


09531 3Pc. Bộ cờ lê hình chữ L 


Súng bơm mỡ 97202 400cc 


` 


®1 chiếc cờ lê hình chữ L Dr. 1/2" 
®Ổ cắm đôi 2 đầu 1/2" (17x19, 21x23mm) 


®Máy kỹ thuật 
*®Thiết bị nông nghiệp 
*®ô tô 


®2 loại mỡ áp dụng: mỡ đóng thùng tiêu chuẩn 14oz; Mỡ số lượng lớn 400CC 
®Đầu đúc hợp kim kẽm áp lực 

®Lò xo được xử lý nhiệt đảm bảo áp suất ổn định và cân bằng trong quá trình làm đầy. 

®Thiết bị tự khóa độc đáo giúp việc đổ đầy an toàn và thuận tiện 

®Đầu phun có thiết kế đặc biệt bổ sung thêm bi thép, ngăn dầu mỡ quay trở lại 
®Áp suất cao nhất cho súng bắn mỡ: 10000 PSI (300 KGF/CM2) 


®Ổ cắm rèn bằng vật liệu Cr-V - =.. - - = 
®Cờ lê loại mở rộng có chiều dài từ 340mm đến 550mm ĐHNG, ung 6 tộc Áp suất nổ Công suất bơm dầu (7 1Ÿ 
áp suất (PSI) (PS) 
KHÔNG. c7 \sz4 97202 4500 10000 1 oz./40 lần nén - 12 17.3 
09531 - 10 12 Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Súng bôi mỡ cầm tay 97201 100cc 


97203 Súng bơm mỡ tay cầm nhựa 400cc 


à 


®Máy kỹ thuật 

*Thiết bị nông nghiệp 

*ô tô 

®2 loại mỡ áp dụng: mỡ đóng thùng tiêu chuẩn 3 oz; Mỡ số lượng lớn 100 CC 
®Đầu đúc hợp kim kẽm áp lực 

®Lò xo được xử lý nhiệt đảm bảo áp suất ổn định và cân bằng trong quá trình làm đầy 

®Thiết bị tự khóa độc đáo giúp việc đổ đầy an toàn và thuận tiện 

®Đầu phun có thiết kế đặc biệt bổ sung thêm bi thép, ngăn dầu mỡ quay trở lại 
®Áp suất cao nhất cho súng bắn mỡ: 4500 PSI (300 KGF/CM2) 


KHÔNG. Đang làm việc Áp suất nổ Công suất bơm dầu ci sỹ Lo\ 
áp suất(PS)  (PSD 
97201 2900 4000 0,5 oz./40 - 12 9.1 
nén 


X 


— 


®Máy kỹ thuật 

®Thiết bị nông nghiệp 

*®ô tô 

®3 loại mỡ áp dụng: mỡ đóng thùng tiêu chuẩn 14oz; mỡ trong bể kín; Mỡ số lượng lớn 
400CC 

®Đầu đúc hợp kim kẽm chịu áp lực, thiết kế có tay cầm bằng nhựa dễ cầm nắm 

®Lò xo được xử lý nhiệt đảm bảo áp suất ổn định và cân bằng trong quá trình làm đầy. 

®Thiết bị tự khóa độc đáo giúp việc đổ đầy an toàn và thuận tiện 

®Đầu phun có thiết kế đặc biệt bổ sung thêm bi thép, ngăn dầu mỡ quay trở lại 

®Áp suất cao nhất cho súng bản gease: 10000PSI (700 KGF/CM2) 


KHÔNG. "Đang làm việc Áp suất nổ Công suất bơm dầu r2 \az£ 
áp suất(PSI  (PSI 
97203 4500 10000 1 oz./40 lần nén - 12 18,4 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
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ÁÀ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Súng bắn mỡ nhả nhanh 97204A 600cc 


Súng bắn mỡ thùng trong suốt 97206 400cc 


®Máy kỹ thuật 

®Thiết bị nông nghiệp 

*®ô tô 

®Chỉ dành cho mỡ #0-#3 

®Thiết kế vòi xả “loe” mới đảm bảo hiệu quả xả tốt hơn và giảm hiện tượng chảy máu khi 
rỗng 

®Thêm màn lọc chống tạp chất để ngăn tạp chất xâm nhập vào đường ống dẫn dầu mỡ và gây tắc 
nghẽn trong quá trình đổ đầy dầu mỡ số lượng lớn 

® Đầu nhôm nhẹ và thiết kế tay cầm mở rộng giúp sản phẩm tiết kiệm sức lao động hơn và dễ 
di chuyển hơn 

®Được trang bị vòi súng bắn mỡ và vòi phun đầu để đáp ứng yêu cầu đổ đầy dầu mỡ trong không gian 
nhỏ hoặc nhiều vòi phun 


KHÔNG. Đang làm việc Nổ Công suất bơm dầu cự? sỹ Lo\ 
áp suất (PSI) áp suất (PSI) 
97204A | 7000 10000 1,2Oz/40 lần nén - 10 18 
(36cc/40 lần nén) 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Súng bơm mỡ cao áp 97205 400cc 


®Công tắc áp suất cao-thấp, dễ vận hành 

®Van xả khí tuần hoàn được cấp bằng sáng chế, đảm bảo xả khí trong xi lanh súng, giúp súng 
bơm mỡ hoạt động êm ái hơn 

®Thiết kế trục lớn-nhỏ được cấp bằng sáng chế, bôi trơn thông qua việc chuyển từ áp suất cao sang áp 
suất thấp và ngược lại. Đầu tiên, sử dụng áp suất cao để đi qua đường dẫn dầu mỡ ngay lập tức, đảm 
bảo dầu mỡ được đổ đầy trơn tru; sau đó chuyển sang áp suất thấp để làm đầy dầu mỡ nhanh chóng, 
nhờ đó tăng hiệu quả làm việc 

»Ren vuông độc đáo, đảm bảo lắp ráp thuận tiện, tháo lắp vòi phun và trụ 
súng, tăng độ kín khí 

®Nắp sau có thể tháo rời để dễ dàng vệ sinh xi lanh súng 

*®Tay cầm dày nặng, chịu lực vận hành cao hơn 


KHÔNG. Đang làm việc Áp suất nổ Công suất bơm dầu cai sỹ 
áp suất(PSI  (PSI) 

97205 lõi nhỏ: lõi nhỏ: Lõi nhỏ: 0,5OZ/40 - 10 22,9 
8000 13000 nén 
lõi lớn: lõi lớn: Lõi lớn: 3,5OZ/40 
1000 2000 nén 


®Máy kỹ thuật 

®Thiết bị nông nghiệp 

sô tô 

®Bộ chuyển đổi hợp kim nhôm, cho phép đóng mở vòi phun thường xuyên để châm dầu mỡ, 
tránh tiếp xúc trực tiếp giữa xi lanh và vòi phun để tăng độ bền 

®Thiết kế dạng ống trong suốt đặc biệt, dễ dàng quan sát lượng mỡ đã nạp lại 

®Nắp sau tự khóa dễ dàng tháo lắp 


KHÔNG. Đang làm việc Áp suất nổ Công suất bơm dầu c7 sỹ 
áp suất (PS  (PSỤ 
97206 4500 7000 1 lần nén OZ/40 - 12 22,9 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Máy chiết van lốp 97101 320mm 


` 


® _._._——_. 


E L *| 


®Để tháo hoặc lắp nhanh các miếng chèn van lốp 


KHÔNG. L(mm) c3? \sz/ 


97101 320 12 60 19 


Khớp nối súng mỡ 97211 


®Đầu phun có thiết kế đặc biệt bổ sung thêm bi thép, ngăn dầu mỡ quay trở lại 


KHÔNG. #3 t 


97211 18 72 3.3 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


ÁÀ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


97212 Súng bơm mỡ ống mềm 12" 


Cờ lê mô-men xoắn cài sẵn lốp xe ô tô 96351 1/2" 


*Ống nylon áp suất cao, dễ dàng đưa vào khu vực làm việc 


L(mm) d3 


®Dễ sử dụng và dễ dàng 


®sống thọ 


®Hoạt động đảo ngược 


® Dùng để siết chặt hầu hết các bu lông bánh xe ô tô 


SicSöi Vhib1t2L2lA KHÔNG, Đầu ổ đĩa Đặt mô-men xoắn LxWxH(mm) Tây Bắc (27c 
97212 12" 308 9 2 7.2 kích cỡ (N-.m) (Kilôgam) 
Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 96351 1/2" 118 578,5x40,5x40,5 2,65 - - - 


97213 Vòi bơm mỡ linh hoạt 18" 


Cờ lê mô-men xoắn cài sẵn lốp xe SUV 96352 1/2" 


t“„ 


lu L 
®Dễ sử dụng và dễ dàng 
®sống thọ 
> Ề 3 ®Hoạt động đả lượt 
®Hồ nylon áp suất cao Ki 00 hai l0 biện 
® Dùng để siết chặt hầu hết các bu lông bánh xe ô tô 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. c7 tơ Lo\ %.... = 
S:epibi20g/ KHÔNG. Đầu ổ đĩa Đặt mô-men xoắn LxWxH(mm) Tây Bắc c7 )z4 
97213 18" kích cỡ (Nm) (dlôgam) 
Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 96352 1/2" 138 578,5x40,5x40,5 2,65 - - - 


97216 Đầu phun côn súng mỡ 


®Vòi phun Thích hợp để bôi trơn trong các điều kiện đặc biệt 


Cờ lê mô-men xoắn chùm phẳng 


Ô 


* Sản phẩm này không nhằm mục đích sử dụng làm cờ lê xoắn chỉ định 


48112 


® Đầu và thanh làm việc được làm bằng thép Cr-V 
sBề mặt mạ niken, hiệu suất chống gỉ cao 


Tài xế c2? 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (Nm) 
KHÔNG. c2 sỹ hoi 48111 300 1/2" - 12 12.2 
97216 10 80 1.8 48112 500 3/4" - 12 19,4 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
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Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Kết hợp cờ lê Cờ lê vấu chéo 


s 
9 ®Vật liệu Cr-V được rèn 
H " ®3 cái. Đầu ổ cắm (17, 19, 21mm) và 1 cái. Đầu ổ 1/2" 
& KS}———- ke % - _—2 
sặ † T k- L 1 KHÔNG. Thông số kỹ thuật. #3 \z4 
48101 16" - 12 16,4 
48102 20" - 12 20.8 


` Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
®Được rèn bằng Cr-V chất lượng có độ bền cao 
»Bề mặt mạ điện mờ với kết cấu 
®Thích hợp cho việc bảo trì ô tô 


KHÔNG. Thông sốkỹ thuật (mộ L(mm) H(mm) S(mm) D(mm)B(mm ở #Z Mắy hơm lốp Noi 

40504 | Số 8 112 10,08,15 16,5 14,4 6 96 3.3 

40505 9 123 10,09,15 18,2 16,3 6 96 3,8 

40506 10 131 10,5 10,1 20,5 16,3 6 96 4,5 

40507 11 147,6 11,8 11.1 22,617,8 6 36 2.3 

40508 12 155 12,812,1 24,5 19,4 6 36 3 

40509 13 164 13,0 13,1 26,7 21 6 36 3,5 

40510 14 182 15,3 14,2 28,8 22,3 6 36 4,5 

j TÓC đong Hi GING.. RE... eTránh bị ướt do nước và bị ảnh hưởng 

40512 16 202 15,9 16,2 32,8 24,5 6 36 5,9 ®Sau khi bơm hơi liên tục 10 phút, làm mát ít nhất 15 phút 

Sc JÌ 389-6818 n05 s8 ĐC TmÌ vn 0 000 002 50 60klyÐu 
40514 18 23 17,4 18,237 28,5 4 24 5.2 mãi để sửa chữa 

40515 19 245 17,8 19,239 29,6 6 36 8,9 Nhych. SG m0, Töé đua Áplực 4 % 8 
40516 21 271 18,721,243 32 4 24 7,6 Vôn đầura qua  Ấp|ỰC Hiệnhanh  Độchnhxác 

40517 22 296_ 18,722,245 34 4 24 số 8 98111 DC12V 30L/phút 120W 6thanh 10A +2Psi -12 20.8 
40518 24 322 19,624,349 36 4 24 10.2 Á\ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 

Bộ lọc dầu lọc Búa hoàn thiện đầu tròn 97106 260g 


` 


Hướng dẫn vận hành 

®Có khả năng đánh dấu thủng lốp và kéo các mảnh vụn ra 

®Có khả năng tìm ra hướng đâm thủng thông qua kim xoắn ốc và đưa nó vào để loại bỏ mảnh vụn 

®Có khả năng sửa lốp bằng cách nhét dải cao su vào kim móc dài 2/3 dọc theo 
lỗ, xoay 360°, 

®Kéo nó ra và cắt bỏ dải cao su còn lại 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) c3 tỹ 

97427 55~75 12 24 73 KHÔNG. c? sỹ 

97428 75~95 12 24 8,4 97106 10 40 8,8 
"` Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. À Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
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Bộ dụng cụ Piston phanh đĩa 09412 


12925 3/8" Dr. 12Pt. Ổ cắm bugi tường mỏng 14mm 


© 


®Có khả năng thay thế má phanh bằng cách điều chỉnh bơm phanh 
®Loại phổ quát 
*Sợi mịn với gia công chính xác 


Lc 
.. \ 


*Được rèn bằng Cr-V với bề mặt mạ crom 
®Nút cao su được lắp vào để giữ bugi 


không. 3 tỡ 
09412 - số 8 17,7 c. (mm) c2 sỹ 
Ñ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 6 48 3.6 
2 „« . Z 2 *» ^ +x _„# - 
97631 1/2" Dr. Ổ cắm bit cho vít chảo dầu M16 09003 5Pc. Bộ ổ căm bugi Dr. 3/8” 
La 
l9) cắm bugi Dr. 3/8" 16mm 
*®Ổ cắm bugi Dr. 3/8" 21mm 
®3/8" Dr. Flex-Head Quick Release Ratchet 
®Thanh nối dài 3/8" Dr. 6" 
A š .. `... % và CÀ ®3/8" Thanh mở rộng Dr. Locking 6" 
®Được rèn bằng Cr-Mo với bê mặt mạ crom và giả mạo ở đầu chức năng 
*Thích hợp để tháo lắp ốc vít chảo dầu của xe Đức = 
KhôNG. +3 t? 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. #3 \sz8 09003 Ð 5 6.1 
97631 M16 6 48 ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 
97635 1/2" Dr. Ổ cắm bit cho vít chảo dầu H17 Ô cắm budi Dr. 3/8" 
3/8" 
VI 
®Được rèn bằng Cr-V với bề mặt mạ crom 
Thích hợp để tháo lắp ốc vít chảo dầu của xe Đức 
kiờg: (mm) œ3 tỡ 8 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. c7 ®% hoi 12915 16 6 - - 
97635 H17 6 48 5 12916 21 6 - - 
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Ổ cắm bugi Dr. 1/2" 


09705 Bộ cờ lê lọc nắp đa năng 25 chiếc 


1/2" 


s 


KHEN, o(mm) 3 t 7ã 


13915 16 4 - - 


13916 21 4 - ỏ 


Ổ cắm bugi T-Handle Flex 


L3 


®Chiều dài thân: 450mm 

®Tay áo từ tính 

®Được làm bằng Cr-V với bề mặt mạ điện phun cát 

®Được trang bị tay cầm di chuyển và thích hợp cho cờ lê bánh cóc 


®98202 27/6P 

®98203 32/6P 

®98204 36/6P 

®98205 Nội Dia. 64-65MM 14 răng Đường kính 
®98206 trong. 66-67MM 14 răng Đường kính 
®98207 trong. 72-73MM 14 răng Đường kính 
®98208 trong. 73MM 15 răng Đường kính 
®98209 trong. 74MM 8 răng Đường kính trong. 
®98210 72-73MM 14 răng Đường kính trong. 
®98211 72-73MM 15 răng Đường kính trong. 
®98212 74-75MM 14 răng Đường kính trong. 
®98213 75-76MM 15 răng Đường kính trong. 
®98214 77MM 12 răng Đường kính trong. 
®98215 78-79MM 15 răng Đường kính trong. 
®98216 80MM 12 răng Đường kính trong. 
®98217 79-80MM 15 răng Đường kính trong. 
®98218 73-84MM 14 răng Đường kính trong. 
®98219 86MM 18 răng Đường kính trong. 
®98220 86-87MM 16 răng Đường kính trong. 
®98221 88-89MM 15 răng Đường kính trong. 
®98222 90-91MM 15 răng Đường kính trong. 
®98223 91-92MM 15 răng Đường kính trong. 
®98224 92-93MM 15 răng Đường kính trong. 
®98225 93-94MM 15 răng Đường kính trong. 
®98226 101MM 15 răng 


»®Để tháo và lắp đặt bộ lọc 
®Nó sử dụng vật liệu kéo dài carbon cao nhập khẩu, quy trình làm dày tấm và 


xử lý nhiệt, điện di đen xử lý bề mặt, mở rộng thiết kế chặt chẽ, tránh tác động 


của các lỗi nhỏ 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật (mm), 3 ® 


KHÔNG. 43 t 


47801 16 10 30 15,8 


09705 - 4 8,8 


47802 21 10 30 17,8 


09703 8Pc. Cờ lê lọc dầu nắp cuối 


ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


Cờ lê lọc dầu nắp cuối 


tr Si 


®Được làm từ vật liệu có độ bền cao nhập khẩu 

*®Tấm dày và tôi luyện bằng cách xử lý nhiệt 

*®Lớp phủ mạ điện màu đen cho độ bên và khả năng chống ăn mòn 

®Mẫu mới được nâng cấp lên 12,5mm (1/2") và áp dụng cho cờ lê bánh cóc 1/2" để sửa chữa ô tô 
® Bộ chuyển đổi vừa khít cho độ chắc chắn và chống biến dạng 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) r7 tữ Lo\ 
®Cờ lê lọc dầu 6Pc (65, 74, 76, 80, 90, 93 mm) 
®1 bánh cóc nhả nhanh 10 mm kháb 65 10 12 12,4 
®1 Bộ chuyển đổi 10 mm (3/8" F X1/2" M) 97403 74 - 12 3.1 
* Cờ lê lọc dầu được sử dụng với 3/8"DR. hoặc 1/2"DR. công cụ truyền động 
97404 76 1 12 14.3 
KHÔNG. r2 sỹ 97405 80 - 12 15 
09703 - 4 8,8 97406 90 - 12 17 
ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 97407 93 - 12 16.3 


Cờ lê lọc đầu 3 hàm đa năng 97422 63-102mm 


Máy nén vòng piston 


® Kích thước ổ 1/2" phù hợp để sử dụng với 1/2" Dr. Ratchet 


®\ 


KHÔNG. Phạm vi của c sỹ loi 
ứng dụng(mm) 
97422 63-102 - 24 8,5 
97426 Kìm cờ lê lọc dầu có thể điều chỉnh 12" ®Được làm bằng thép lò xo cường độ cao với bánh cóc và thiết bị khóa 
®Phạm vi làm việc: 
97501 53-175mm 
97502 60-175mm 
® 
KHÔNG. 'Thông số kỹ thuật. c z4 ko\ 
97501 Ẫ. 30 60 18,3 
97502 4 30 60 21.8 
À Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
09406 3Pc. Bộ công cụ khớp nối khóa lò xo A/C & đường nhiên liệu 
®Để tháo bộ lọc dầu có đường kính từ 63,5mm đến 116mm 
®Thích hợp để loại bỏ các bộ lọc dầu cứng đầu S 
®Tay cầm hai kẹp cho phép lực kẹp lớn hơn 
Tay cầm được phủ Plastisol mang lại cảm giác cầm nắm chắc chẳn 
KHÔNG. c1 tỹ 
97426 6 36 18,4 
97441 1/2" Cờ lê dây lọc dầu Dr. 18” 
x2 
®Thích hợp cho hầu hết các loại xe Fords, GM và Mazda 
: ®Thích hợp cho bộ điều hợp mạch Chrysler và Ford A/C 
®Được sử dụng để tháo rời ống A/C và ống dầu Š bược sở dụng chơ rnục địch khác 
®Đường kính ống áp dụng: L l 
®1/4"(6mm), 5/16"(Bmm), 3/8"(9,5mm), 1/2"(12,7mm\), 5/8"(16mm), 3/4'(19mm), 7/8"(22mm) = 
KHÔNG. đŒđ t 
KHÔNG. 'Thông số kỹ thuật. c7 z8 Lo\ 09406 10 50 10.9 
97441 18" 12 72 12.8 Á Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 
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09411 7Pc. Bộ ngắt kết nối đường dây A/C & nhiên liệu 


09709 5Pc. Bộ móc & gắp 


_ 


®Được sử dụng để tháo rời ống A/C và ống dầu 
®Đường kính ống áp dụng: 
®1/4"(6mm), 5/16"(8mm), 3/8"(9,5mm), 1/2"(12,7mm), 5/8"(16mm), 3/4"(19mm), 7/8"(22mm) 


KHÔNG. 3 tØ loi 


09411 6 72 11.2 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


09706 12Pc. Bộ công cụ sửa chữa hộp số 


@ 


— —= 


Nội dung 

®Hàm và vòng khóa 

®Ổ đỡ trục 

®trục gá 

*®Thiết bị kéo 

®Máy giặt lực đẩy 

®Ghim vẽ Quad4 

®Ghim vẽ GM3.1 

sChốt vẽ hình vít Quad4 

®Chốt vẽ hình vít mô-đun Ford4.6 
sVẽ chân cho mẫu xe khác 

®Chốt vẽ hình vít GM.3.1 

®Đầu kiểu khóa 

*®Dùng để tháo lắp puli trợ lực lái trên máy phát điện của hầu hết các loại ô tô trong nước 


!ÝÏ¡...ă.... 


®Bộ 5 món bao gồm một tay cầm từ tính mở rộng để hấp thụ ở những nơi trong tầm tay dễ dàng 
®Các lựa chọn được xử lý nhiệt để cải thiện độ bền 


® Sử dụng cuốc để kéo Vòng chữ O, vòng đệm và chốt định vị một cách nhanh chóng và dễ dàng 


KHÔNG. c? t 


09709 20 200 9,7 


ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


97511 Kìm tháo seal van 10" 


®Để tháo hoặc lắp các vòng đệm thân van và lò xo van 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm) c3? tỡ LoÏ 


97511 250 6 48 20 


Máy tách vòng bi 


®Dùng để kéo và tháo vòng bi 


® Được làm bằng Cr-Mo. 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm). c7 t 
KHÔNG. r2 % kof 90657 30-50 1 25 17,5 
09706 - 18 16,5 90658 50-75 - 12 17,6 


ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


` Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
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09712 37Pc. Bộ kéo chốt 


®Bao gồm 


Cuộn cảm kéo 4 lỗ hạng nặng, vít kích dài, vít kích ngắn, đầu cuối dài và đầu cuối ngắn 


phẳng X3PCS 
Vít: 
(1/4'-28*3"x2pc, 5/16"-18*4-1/2"x3pc, 5/16"-24*3-1/2"x2pc, 3/8"-16*4 " x3pc, 8mm 1,25*65*2pc, 8mm 
1,25*80*3pc, 8mm 1,25*40*3pc, 10mm 1,5*50*3pc, 3/8"-16*2*3pc, 3/8"-24*2 *3pc và 5/16"-18#2*3pc) 
Thích hợp để loại bỏ bộ cân bằng hài hòa, tay quay và vô lăng 
»Dùng để tháo bánh đà của động cơ điện có lỗ cổ cơ khí hoặc động cơ 2 thì 


KHÔNG. œ l4 loi 


09712 1 5 17.2 


Á Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


Bộ máy nén lò xo van 09410 


v 


*Để tháo hoặc lắp lò xo van 

®Cấu trúc vòm đảm bảo tính đồng trục với van 
®kích thước đầu nối: 16mm, 19mm, 23mm, 25 mm, 30 mm 
®Chiều dài ren uốn: 70mm, 110mm, 120mm 


90664 Bộ kéo ròng rọc đai định thời 


®Được sử dụng để tháo puly đai định thời trục khuỷu 
® Độ mở hàm có thể điều chỉnh từ 40mm đến 90mm để tương thích với hầu hết các loại xe 
®Móng vuốt dài 100mm và rộng 22mm 


KHôNG. #3 tỹ 


90664 10 20 15.2 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


sz51+2_ Kìm kẹp ống 


*®Khẩu độ 15mm với tổng chiều dài 280mm và góc nghiêng của bề mặt răng hàm 30° 
® Dùng để tháo rời các bộ phận hình tròn và hình bầu dục 


Thích hợp để tháo và lắp bugi đánh lửa 


KHÔNG. 3 l4 


97512 6 36 11.9 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Ổ cắm bit 97619 cho vít nắp động cơ 


tr SỈ 


*®Dùng để tháo lắp vít đầu xi lanh xe Jetta và Santana của Volkswagen 


KHÔNG. c7 tơ 
09410 - số 8 16.3 KHÔNG. 'Thông số kỹ thuật. c \sZ£ ko\ 
Á Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 97619 T52 24 144 18,4 
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Máy tách khớp bi đa năng 90651 90652 Bộ tách bi cho xe Châu Âu 


: 


sp 
= 


*Để tách khớp bi khỏi khớp tay lái 


® Miếng đệm kéo dài cho các ứng dụng khác nhau *®Bu lông được xử lý nhiệt để có độ bền 
®Được làm bằng Cr-V với xử lý nhiệt đặc biệt để chịu được công việc nặng nhọc ®Để tách khớp bi khỏi tay đỡ trục chính trong không gian hẹp 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. Œ \szÉ loi KHÔNG. Thông số kỹ thuật. c7 t bo\ 
90651 Loại nhỏ - 18 22.1 90652 Loại nhỏ - 16 21.6 
Máy tách Piston phanh đĩa 90654 90653 Bộ tách bi cho xe Nhật Bản 


® Được sử dụng để ép piston trở lại trong quá trình lắp đặt má phanh 
®Thiết kế chuyên nghiệp 


® Dễ dàng sử dụng 


®Sợi mảnh để điều chỉnh hành trình chính xác khớp bi từ tay đỡ trục chính cho hầu hết ô tô và xe tải nhẹ 
®Được làm bằng thép đặc biệt cho hiệu suất cao mm-56mm 

90654 - 16 18,7 - 16 20.2 
90662 Áo khoác ngoài thanh giằng 90663 Dụng cụ kéo tay Pitman 


^ SỐ ^ 


*®Dùng để tháo cánh tay thanh nối 
®Được làm bằng thép cacbon trung bình 
®Chịu sự rèn tem và xử lý nhiệt 


® Lưu ý: Vui lòng đeo kính bảo hộ. Không sử dụng các dụng cụ điện. 


*Để tách khớp bi khỏi khớp tay lái 

®Vít lực trung tâm mạnh mẽ cho mô-men xoắn tối đa 

®Được làm bằng Cr-V với xử lý nhiệt đặc biệt để chịu được công việc nặng nhọc 
®Hình dạng hợp lý để chống trượt 


KHÔNG. 'Thông số kỹ thuật. cai sz£ bi 90663 6 24 221 


90662 Loại lớn 6 12 14 Á\ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


90665 Máy Tách Khớp Bi 12" 97102 Ổ cắm tháo giảm xóc trước 


Â Â 
= 


*®Dùng để tách khớp bi khỏi 


®Tách khớp bi bằng Insertin »®Dùng để tháo lắp giảm xóc trước xe Santana 
'® Được rèn để chịu được việc sử dụng khó khăn ®Được rèn bằng Cr-V 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. r % hoi KHÔNG. Ứng dụng cự? % boi 
90665 lở" 6 24 19.3 97102 Giảm xóc trước của xe Santana 6 36 13.1 
43 _„v z HH z 
97103 Ô căm tháo giảm xóc sau 
p—=—=——: —— - 
—=- - `. 
Em. —. 
® Công cụ mạnh mẽ được sử dụng để loại bỏ 
®Tách khớp cầu bằng Inserti »®Dùng để tháo lắp giảm xóc trước xe Santana 
Được rèn để chịu được việc sử dụng khó khăn ®Được rèn bằng Cr-V. 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. c7 sợ Lo\ KHÔNG. Ứng dụng #3 \sz 
90666 16" 6 24 24,4 97103 Giảm xóc trước của xe Santana 12 36 16,8 
z - ` ˆ 43 „v . 2 .? z 
Máy nén lò xo cuộn 97104 Ô căm loại bỏ giảm xóc 
®Được rèn bằng thép carbon chất lượng cho độ bền cao <<... ò T.ưĩ 
® Hoạt động với các công cụ truyền động 12" hoặc với ổ cảm và cờ lê 21mm 
*Thiết kế ren vít gia cố để đảm bảo an toàn % ¬.. ụ Ề 
*Dùng để tháo lắp giảm xóc trước xe Santana 
®Được rèn bằng Cr-V. 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm). cŒ sỹ FoÌ 
97701 270 - số 8 14.9 KHÔNG, Ứng dụng c3 t 
97702 370 1 số 8 17.1 97104 Giảm chấn 24 48 31 
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09413 Bộ tách vòng bi 30-75mm 


Búa Đập Tiêu Chuẩn 92101 320g 


Â 


»Tháo vòng bi vô lăng 
*Tháo ổ trục 
*®Tháo puly đai trục khuỷu 


»Đầu búa được rèn bằng thép phay cao và được tôi để chống gãy 
®Mặt phẳng thu nhỏ cho lực đồng đều trên bề mặt khai thác 
®Công nghệ nhúng đặc biệt được áp dụng để tránh rơi ra 


= ®Tay cầm hickory đảm bảo khô ráo, đàn hồi, chắc chắn và vừa vặn với hình bát giác 
KHÔNG. 3 \z4 
09413 Có 3 1 5,7 KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (G) L(mm) ‹? \z8 LoÌ 
ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 92101 320 330 6 36 17.3 


09152 6Pc. Bộ công cụ sửa chữa thân xe ô tô 


Búa co rút hạng nặng 92102 390g 


®1 cái Đe Dolly 

®1 cái Nêm Dolly 

®1 chiếc thìa nâng lên 
Ê 1 cái búp bê ngón chân. 

®1 cái búa thu nhỏ ánh sáng 

*1 Búa gắp và hoàn thiện 260G 


§ L H 


®Đầu búa được rèn bằng thép phay cao và được tôi để chống gãy Mặt phẳng 


®thu nhỏ cho lực đồng đều trên bề mặt tarô 
®Công nghệ nhúng đặc biệt được áp dụng để tránh rơi ra 
®Tay cầm hickory đảm bảo khô ráo, đàn hồi, chắc chắn và vừa vặn với hình bát giác 


KHÔNG. r7 t 
09152 - 2 14.6 KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (6) L(mm) ci sỹ 
Ñ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 92102 390 330 6 36 17 


Kìm tháo kẹp tự động 09408 


xẢ 


*®Kẹp đinh tán đặc biệt để tháo đinh tán giữ tấm cửa ô tô và các bộ phận khác (ví dụ: vỏ 


bánh xe) 
®Thích hợp để tháo đỉnh tán nhựa cho thân ô tô và các ứng dụng công nghiệp 
® Được sử dụng để loại bỏ có chọn lọc các hệ thống buộc chặt bằng đinh tán bằng nhựa. 


®Kìm mũi phẳng đặc biệt để kéo đinh tán mà không gặp rủi ro 


92103 Búa hoàn thiện Pein cong 350g 


j 


®Đầu búa được rèn bằng thép phay cao và được tôi để chống gãy 

®Mặt phẳng thu nhỏ cho lực đồng đều trên bề mặt khai thác 

®Công nghệ nhúng đặc biệt được áp dụng để tránh rơi ra 

®Tay cầm hickory đảm bảo khô ráo, đàn hồi, chắc chắn và vừa vặn với hình bát giác 


KhôNG cai b4 koi 


4# SỬ 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (G) L(mm) 


09408 12 72 20,5 


92103 305 330 6 36 


Kìm trọng lượng bánh xe 92107 


sĐầu búa được rèn bằng thép phay cao và được tôi để chống gãy 

®Mặt phẳng thu nhỏ cho lực đồng đều trên bề mặt khai thác 

®Công nghệ nhúng đặc biệt được áp dụng để tránh rơi ra 

®Tay cầm hickory đảm bảo khô ráo, đàn hồi, chắc chắn và vừa vặn với hình bát giác 


` 


® Được thiết kế để tháo và lắp các vật nặng bằng bánh xe, cho phép người dùng kẹp, nạy và đóng các vật nặng bằng búa 


KHÔNG. r7 \s⁄ƒ 
KHÔNG. 'Thông số kỹ thuật. (G) L(mm) cự? sỹ ko\ 92107 12 48 23 
92104 320 330 6 36 17,4 ÁÀ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
92105 Búa hoàn thiện mũi thắng 305g 92203 Đe Dolly 
lệ L vi 
*Đầu búa được rèn bằng thép phay cao và được tôi để chống gãy 
®Mặt phẳng thu nhỏ cho lực đồng đều trên bề mặt khai thác 
®Công nghệ nhúng đặc biệt được áp dụng để tránh rơi ra 
®Tay cầm hickory đảm bảo khô ráo, đàn hồi, chắc chắn và vừa vặn với hình bát giác ®Được làm bằng thép carbon cao, được rèn và tôi luyện, cho độ bền và độ bền 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (G) L(mm) cự? sỹ KHÔNG. Thông số kỹ thuật. c2 sỹ „8 
92105 305 330 6 36 16 92203 Đe Dolly 6 12 14.1 


Búa hoàn thiện đầu tròn 92106 260g 


®Đầu búa được rèn bằng thép phay cao và được tôi để chống gãy 

®Mặt phẳng thu nhỏ cho lực đồng đều trên bề mặt khai thác 

®Công nghệ nhúng đặc biệt được áp dụng để tránh rơi ra 

®Tay cầm hickory đảm bảo khô ráo, đàn hồi, chắc chắn và vừa vặn với hình bát giác 


92205 Nêm Dolly 


®Được làm bằng thép carbon cao, được rèn và tôi luyện, cho độ bần và độ bền 


d3 XS 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (G) L(mm) 


loÏ 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. c3 mỹ loi 


92106 260 330 6 36 


15,5 


92205 Nêm Dolly 6 12 14.3 


317 


92207 Búp bê ngón chân 


97105 Máy cạo cứng 


® Được sử dụng để làm sạch bề mặt để lắp đặt các miếng đệm mới 
®Được sử dụng để làm sạch bề mặt nắp xi lanh của bơm điều chỉnh nhiệt độ tự động, 
cacte và xích truyền động trước khi lắp gioăng 


®Được làm bằng thép carbon cao, được rèn và tôi luyện, cho độ bần và độ bền mm 
KHÔNG. #3 tÐ? 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. cai \szÉ hoi 97105 12 72 15.3 
92207 Cạy thìa 6 12 16.2 Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


92209 Pry Bập Muỗng 


62503 Máy Kiểm Tra Mạch Ô Tô 6V/12V/24V 


⁄ 


®Được sử dụng để phát hiện lỗi mạch điện áp thấp trong máy móc vận tải 
®Để sử dụng trong ô tô, xe máy, máy ủi, xe lăn và bảo trì/vận hành máy móc 
vận tải khác 


® Được làm bằng thép carbon cao, được rèn và tôi luyện, cho độ bền và độ bền KHÔNG. Đo điện áp 3 tỹ loi 
Phạm vi 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. #3 sỹ 62503 6V-12V-24V - 36 2.4 
92209 búp bê ngón chân - 12 15,4 Á\ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
95201 Máy cạo hột trét có tay cầm bằng gỗ 62504 Máy kiểm tra mạch ô tô mục đích kép 
"—— —— 
®Lưỡi dao hạng nặng có cạnh mài để có độ bền tối đa *®Dùng để kiểm tra điện áp mạch 6V và 12V và phóng điện bugi 
®Tay cầm bằng gỗ mang lại sự thoải mái hơn ®Kiểm tra bằng cách nối đất đầu kẹp mỏ vịt và cắm đầu dò vào đầu đã kiểm tra 
®Có khả năng làm sạch bụi bẩn trên bề mặt xi lanh động cơ và các loại bề mặt kim loại ®Kiểm tra bugi bằng cách tháo đầu dò và vặn vào đầu kia của tay cầm 
KHÔNG. c? t KHÔNG. c? ® 
95201 6 120 17,4 62504 10 100 14.9 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


ÁÀ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Kìm tuốt dây đa năng 97521 8" 


AE5934 Kìm kẹp viền chắc chắn góc phải 


⁄ 


®7 tính năng trong một 

“Kẹp 

®Máy uốn đầu cuối cách điện 

®Kìm cắt đầu (0.75-6mm) 
®Máy uốn đầu cuối không cách điện 
®Máy cắt dây 7-8mm 

*Kìm đầu cuối cho ô tô 


®Tháo kẹp kim loại an toàn, có thể sử dụng lại. Tránh hư hỏng kẹp, Tiết kiệm chỉ phí và 
tăng hiệu quả. 

®Ba khe được thiết kế cho kẹp kim loại có kích thước khác nhau 

®Đầu kìm làm bằng thép tuyệt vời được xử lý nhiệt đảm bảo tuổi thọ. 

®Tay cầm kéo dài với hai màu nhúng PVC, thoải mái hơn, tiết kiệm nhân công hơn. 


®Toàn bộ chiều dài của sản phẩm là 220mm 


'®Kìm cắt bu lông M2.6-M5 

KHÔNG. tr tỡ /@® 

KHÔNG. c3? từ LoŸ AE5934 6 48 06/11 
97521 6 72 17.3 Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Kìm kẹp ống hàm xoay AE5931 


AE5937 Bộ công cụ cờ lê điều chỉnh 8pc 


®Áp dụng cho kẹp ống tháo nhanh, dễ dàng tháo rời ống nước, tránh tác hại từ việc 
tháo rời vô tình. 

®Cấu trúc bánh cóc có thể điều chỉnh có thể siết chặt và nhả ra nhanh chóng, áp dụng cho các đường ống ở vị trí thấp hơn. 

®Đầu xoay lõm dễ dàng lắp kẹp, áp dụng cho không gian nhỏ. 

®Đầu kìm và phần lõm trên được tạo thành bằng thép tuyệt vời với xử lý nhiệt đảm bảo tuổi thọ. 
®tay cầm dày hơn và lớn hơn với hai màu nhúng PVC, thoải mái hơn, tiết kiệm nhân công hơn. 


®Toàn bộ chiều dài của sản phẩm là 9“ (230mm). 


®Tháo rời và thay thế đai máy phát điện bằng cách kéo ròng rọc làm biếng/căng đai đàn hồi 

®Áp dụng cho puly dẫn động và bộ căng với bộ truyền động hình lục giác 15mm, 16mm, 18mm hoặc 3/8" hoặc 1/2" 
®Được trang bị thanh dài đầu truyền động 1/2 ", được trang bị thanh chuyển đổi đầu truyền động 3/8" 

®Được trang bị ổ cắm 15mm/16mm/18mm/ 3/8". Được trang bị cờ lê sừng 13mm/14mm/15mm 
®Các thanh nối dài và ngắn được làm bằng thép chất lượng cao với đầu được xử lý nhiệt 


KHôNG. 3 l4 


KHÔNG. 3 l4 


AE5931 6 36 11.7 


AE5937 6 12 14,5 


ÁÀ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Kìm kẹp ống AE5932 


®Áp dụng cho kẹp ống tháo nhanh, dễ dàng tháo rời ống nước, tránh tác hại từ việc tháo rời 
vô tình. Dễ tiếp cận hơn so với đường thẳng 

®Cấu trúc bánh cóc có thể điều chỉnh có thể siết chặt và nhả ra nhanh chóng, áp dụng cho các đường ống ở vị trí thấp hơn. 

®Đầu xoay lõm dễ dàng lắp kẹp, áp dụng cho không gian nhỏ. 

®Đầu kìm và phần lõm trên được tạo thành bằng thép tuyệt vời với xử lý nhiệt đảm bảo tuổi thọ. 

®tay cầm dày hơn và lớn hơn với hai màu nhúng PVC, thoải mái hơn, tiết kiệm nhân công hơn. 


®Toàn bộ chiều dài của sản phẩm là 9“ (230mm). 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Bộ dụng cụ kẹp phanh gió lùi AE5938 20pc 


®Nó được sử dụng để thiết lập lại piston của xi lanh phanh khi thay thế má phanh. 

®Cung cấp các bộ vít và vít dương và âm và 17 miếng kết nối, có thể đáp ứng nhu cầu 
của hầu hết các mẫu máy. 

®Được làm bằng thép chất lượng cao và các bộ phận chính được xử lý nhiệt, chất liệu chốt tròn thép hợp kim 40Cr 


®Xử lý chống gỉ bề mặt bằng phốt phát xám đặc biệt 


KHÔNG. œ3  >⁄4 


AE5932 6 36 


AE5938 - 5 13:65 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Si, 


ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


AE5941 Bộ ổ cắm bộ cảm biến và bộ gửi 7pc 


Bộ tháo khuôn và dây buộc tự động 11pc AE5955 


®Do cảm biến oxy được kết nối với đường tín hiệu và đường sưởi, đồng thời không gian chật hẹp trong xe nên rất khó 
để hoàn thành công việc này với các ống bọc và dụng cụ cầm tay thông thường. Cờ lê cảm biến oxy đặc biệt có thể 
giúp công việc này trở nên dễ dàng. 

®Ống bọc đa thông số kỹ thuật phù hợp để tháo gỡ và thay thế các cảm biến oxy hóa ô tô khác nhau 

®Thích hợp để tháo dỡ một số model cảm biến nhiệt độ nước làm mát và công tắc áp suất dầu 

®Được làm bằng thép molypden 42 crom chất lượng cao, giúp cải thiện độ dẻo dai và 
chống mài mòn, đồng thời cải thiện tuổi thọ. Bề mặt được xử lý bằng sơn điện di. 


®Khi sử dụng các dụng cụ kim loại để tháo rời nội thất ô tô, các bộ phận bằng nhựa, mạ crom, da thường bị hư hỏng, 
có thể gây ra nhiều tổn thất khác nhau. Sản phẩm này sẽ giảm thiểu những vấn đề như vậy một cách hiệu quả. Bộ 


sản phẩm bao gồm 11 công cụ độc đáo có thể được sử dụng để tháo các ốc vít và các bộ phận đúc khác nhau 


®Dành cho kiểu dáng và ốc vít trang trí nội thất và ngoại thất xe 
®Cấu trúc nhựa của dụng cụ ngăn ngừa trầy xước và hư hỏng sơn xe, da, crom, v.V. 


KHÔNG, œ3 tØ 


KHÔNG. #3 t 


AE5941 - 5 T1 


AE5955 ˆ 20 0/157 


ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


AE5953 Dụng cụ tẩy miếng đệm trang trí 


®Đầu phẳng và lỗ mở của quy trình dập đặc biệt đảm bảo vừa khít với bảng điều khiển. Góc đầu 
hợp lý và thiết kế tay cầm giúp công việc tiết kiệm nhân công hơn, tháo khóa nhựa bên trong 
một cách trơn tru và hoàn thành công việc tháo gỡ bảng nhựa bên trong. 

*®Thân được làm bằng thép chất lượng cao đã qua xử lý nhiệt, bề mặt được mạ crom 

®Đường kính của thân là 9mm và chiều dài tổng thể là 222mm. 


KHÔNG. 3 tØ 


AE5953 6 72 14.22 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


AE5954 Dụng cụ tẩy miếng đệm trang trí 


®Đầu phẳng và lỗ mở của quy trình dập đặc biệt đảm bảo vừa khít với bảng điều khiển. Góc đầu 
hợp lý và thiết kế tay cầm giúp công việc tiết kiệm nhân công hơn, tháo khóa nhựa bên trong 
một cách trơn tru và hoàn thành công việc tháo gỡ bảng nhựa bên trong. 

®Thân được làm bằng thép chất lượng cao đã qua xử lý nhiệt, bề mặt được mạ crom 

®Đường kính của thân là 6mm và chiều dài tổng thể là 205mm. 


AE5954 6 72 13:43 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


ÁÀ Điều kiện bảo hành của bộ dụng cụ tuân thủ theo từng sản phẩm. 


Dụng cụ Li-Ion dòng J 322-325 
Cờ lê tác động Li-Ion 5326 
326 


Máy khoan điện 328-329 


321 


Công cụ không dây 


Máy khoan / trình điều khiển không chổi than 51011C J Series 18V (Một bộ pin và một bộ sạc) 


Pin 51518 


®Bộ sạc nhanh để sạc đầy trong nửa giờ và hoạt động liên tục 

® Mâm cặp kim loại, có tính năng mạnh mẽ và bền bỉ 

® Đèn LED trắng phía trước chiếu sáng không gian làm việc 

®Công tắc tốc độ vô cấp để điều chỉnh tốc độ nhanh chóng 

® Động cơ không chổi than, không cần thay thế chổi than hoặc đánh lửa đảo chiều để nâng cao tuổi thọ 
®Mô-men xoắn cao để đối phó với tải nặng 

®Thân được bọc bằng nhựa PVC mềm giúp cầm nẳm thoải mái 

®Sản phẩm gồm 1 pin và 1 sạc 

®Lựa chọn thay thế cho hai pin và một bộ sạc là 51011 


Nên sử dụng bit chống va đập SATA. Để biết chỉ tiết, xem Phần "Tua vít & bit" 


KHÔNG. Bộ sạc pin Điện áp pin Kẹp tối đa Tốc độ không tải Số. mô-men xeẫn Công suất khoan Mô-men xoắn cực đại Sạc Đơnv) (3 ®% 
(AH) (V) đường kính (MM) (RPM) điều chỉnh (MM) (NM) thời gian (PHÚT)__ Trọng lượng (kg) 

51011C 51518 51505 2.0AH* 18 13 0-560 (tốc độthấp)  T15+† 32 (gỗ) 60 30 1.6 - 1 - 
1 cái 0-1900 (tốc độ cao) 13 (thép) 


Máy khoan / bộ điều khiển tác động không chổi than 51012C J Series 18V (Một bộ pin và một bộ sạc) 


\) KHÔNG CHỔI THAN 
Ợ “đi 


Pin 51518 


® Bộ sạc nhanh để sạc đầy trong nửa giờ và hoạt động liên tục 
® Mâm cặp kim loại, có tính năng mạnh mẽ và bền bỉ 

® Đèn LED trắng phía trước chiếu sáng không gian làm việc 

®Công tắc tốc độ vô cấp để điều chỉnh tốc độ nhanh chóng 

®Mô-men xoắn cao để đối phó với tải nặng 

®Thân được bọc bằng nhựa PVC mềm giúp cầm nắm thoải mái 

®Sản phẩm gồm 1 pin và 1 sạc 

®Lựa chọn thay thế cho hai pin và một bộ sạc là 51012 


Nên sử dụng bit chống va đập SATA. Để biết chỉ tiết, xem Phần "Tua vít & bit" 


KHÔNG. Bộ sạc pin Điện áp pin Kẹp tối đa Tốc độ không tải Số. mô-men xoăn Công suất khoan Mô-men xoắn cực đại Sạc bơnv) (3# 
(AH) (V) đường kính (MM) (RPM) điều chỉnh (MM) (NM) thời gian (PHÚT)__ Trọng lượng (kg) 

51012C 51518 51505 2.0AH* 18 13 0-560 (tốc độthấp  21+† 32 (gỗ)/13 (thép) 60 / 30 1.7 _ 1 - 
1 cái 0-1900 (tốc độ cao) 6.5 (tường gạch) 


Cờ lê tác động không chổi than 51073C J Series 18V Lithium 220N-m (Một bộ pin và một bộ sạc) 


QUUI) -~-~-. 


Pin 51528 


®Thân máy nhỏ gọn với mô-men xoắn tác động lên tới 220NM 

®Đèn LED trắng phía trước chiếu sáng không gian làm việc 

®Điều khiển điện tử ba giai đoạn về tốc độ và tần số va chạm 

®Động cơ không chổi than, không cần thay thế chổi than hoặc đánh lửa đảo chiều để có tuổi thọ dài hơn 
®Thân được bọc bằng nhựa PVC mềm giúp cầm nắm thoải mái 

®Bộ pin dung lượng lớn 5.0Ah 

*Sản phẩm gồm 1 pin và 1 sạc 

®Lựa chọn thay thế cho hai pin và một bộ sạc là 51073 


KHÔNG. Sạc pin Chuck điện áp pin RPM 1 Tác động RPM 2/ RPM tác động 3/ Tác động Tầnsố  rTieuchuẩn CaO- Bộ sạc 
Không không. (AH) (V) Loại tần số 1 tối đa 2 tần số 3 Mô-men xoắn (NM) Chớp Sức mạnh Thời gian bu lông (MIN) Trọng lượng (kg) 
51073C |51528 51505 5,0AH* 18 1/2"Vuông 0-1200/0-1600 0-1800/0-2300 0-2500/0-3200 220 M8-M16 M6-M14 80 1.6 - 
1 cái đầu 


Cờ lê tác động không chổi than Lithium 51074C J Series 18V 580N-m (Một bộ pin và một bộ sạc) 


Pin 51528 


®Đèn LED trắng phía trước chiếu sáng không gian làm việc 

®Điều khiển điện tử ba giai đoạn về tốc độ và tần số va chạm 

®Động cơ không chổi than mạnh mẽ, không cần thay thế chổi than hoặc đánh lửa đảo chiều để có tuổi thọ dài hơn 
®Thân máy nhỏ gọn với mô-men xoắn tác động lên tới 580NM 

®Thân được bọc bằng nhựa PVC mềm giúp cầm nắm thoải mái 

*®Bộ pin dung lượng lớn 5.0Ah 

®Sản phẩm gồm †1 pin và 1 sạc 

®Lựa chọn thay thế cho hai pin và một bộ sạc là 51074 


KHÔNG. Sạc pin Chuck điện áp pin RPM 1 Tác động RPM 2/ RPM tác động 3/ Tác động Tầnsố  rieuchuẩn CaO- Bộ sạc 
Không không. (AH) (V) Loại tần số 1 tối đa 2 tần số 3 Mô-men xoắn (NM) Chớp Sức mạnh Thời gian bu lông (MIN) Trọng lượng (kg) 
51074C 51528 51505 5,0AH* 18 1/2"Vuông 0-900/0-1700 0-1400/0-2500 0-2000/0-3400 đầu 580 M12-M22 M10-M20 80 2,5 S 
1 cái 
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Cờ lê tác động không chổi than 51075C J Series 18V Lithium 1000N-m (Một bộ pin và một bộ sạc) 


Pin 51528 


®Động cơ không chổi than, không cần thay thế chổi than hoặc đánh lửa đảo chiều để có tuổi thọ dài hơn 
®Mô-men xoắn tác động lên tới 1000NM 

®Điều khiển điện tử ba giai đoạn về tốc độ và tần số va chạm 

®Thân được bọc bằng nhựa PVC mềm giúp cầm nẳm thoải mái 

®Đèn LED trắng phía trước chiếu sáng không gian làm việc 

*®Bộ pin dung lượng lớn 5.0Ah 

®Sản phẩm gồm 1 pin và 1 sạc 

®Lựa chọn thay thế cho hai pin và một bộ sạc là 51075 


KHÔNG. Sạc pin Chuck điện áp pin RPM 1 Tác động RPM 2/ RPM tác động 3/ Tác động Tầnsố  rTieuchuẩn CaO- Bộ sạc 
Không không. (AH) (V) Loại tần số 1 tối đa 2 tần số 3 Mô-men xoắn (NM) Chớp Sức mạnh Thời gian bu lông (MIN) Trọng lượng (kg) 
51075C 51528 51505 5,0AH* 18 1/2"Nam 0-400/0-800 0-800/0-1600 0-1800/0-2200 1000 M14-M27 M16-M24 80 3.6 
1 cái 


Trình điều khiển tác động không chổi than lithium 51085C J Series 18V (Một bộ pin và một bộ sạc) 


_— = 
k4 NIEIUÙAU 


Pin 51528 


®Thân máy nhỏ gọn với mô-men xoắn tác động lên tới 155NM 

®Đèn LED trắng phía trước chiếu sáng không gian làm việc 

®Điều khiển điện tử ba giai đoạn về tốc độ và tần số va chạm 

®Động cơ không chổi than, không cần thay thế chổi than hoặc đánh lửa đảo chiều để có tuổi thọ dài hơn 
®Thân được bọc bằng nhựa PVC mềm giúp cầm nắm thoải mái 

®Bộ pin dung lượng lớn 5.0Ah 

®Sản phẩm gồm 1 pin và 1 sạc 

®Lựa chọn thay thế cho hai pin và một bộ sạc là 51085 


Nên sử dụng bit chống va đập SATA. Để biết chỉ tiết, xem Phần "Tua vít & bit" 


KHÔNG. Äcquy Bộsạc ÄẢcquy Loại kẹpđiệnáp RPM1/Tácđộng RPM2/Tácđộng RPM3/Tácđộng Tối đa Sạc pơnv) 
KHÔNG. KHÔNG. (AH) (V) tần số 1 tần số 2 tần số 3 Mô-men xoắn (NM). thời gian (PHÚT) Trọng lượng (kg) 
51085C 51528 51505 5,0AH* 18 1⁄4" bên trong 0-1200/0-1600 0-1800/0-2300  0-2500/0-3200 155 80 1.6 
1 cái Hình lục giác 


Máy mài không chổi than lithium 51090C J Series 18V 5” (Một bộ pin và một bộ sạc) 


®Động cơ không chổi than, không cần thay thế chổi than hoặc đánh lửa đảo chiều để có tuổi thọ dài hơn 


®Bảo vệ quá tải để ngăn ngừa tình trạng quá tải động cơ 

®Bộ lọc không khí có thể tháo rời để ngăn bụi hiệu quả 

' Công tắc an toàn và phanh nhanh để đảm bảo an toàn cho dụng cụ kép. 

®Thân nhỏ được bọc bằng nhựa PVC mềm có diện tích lớn để cầm nắm thoải mái 

®Ly hợp an toàn điện tử để ngăn dụng cụ bật lại trong trường hợp lưỡi cưa bị dính 
®Bảo vệ góc không cần điều chỉnh dụng cụ 

®Sản phẩm gồm 1 pin và 1 sạc 


®Lựa chọn thay thế cho hai pin và một bộ sạc là 51090 Pin 51528 Bộ sạc 51505 
KHÔNG. Ăcquy Số bộ sạc Pin Điện áp(V) Trục đầu ra Đá mài Không tải Năng lực lái xe Sạc Đơn vị #3 \szƒ 
KHÔNG. (AH) sự chỉ rõ Đặc điểm kỹ thuật (mm) Tốc độ (RPM) (mm) thời gian(PHÚT) Trọng lượng (kg) 
51090C | 51528 51505 5.0AH*1PC 18 M14 125 8000 - 80 2.3 - 1 - 
Máy khoan/tuốc nơ vít không chổi than 51006A 12V Li-Ion 
b 
®Động cơ không chổi than hiệu suất cao giúp tiến độ công việc nhanh chóng li _ 
®Kiểm soát hai tốc độ cho nhiều ứng dụng 
®Tự khóa để xả phụ kiện nhanh chóng : Ậ 
*Ứng dụng được đề xuất để bắt vít và khoan trên gỗ và kim loại EÌH-DDDDU Bộ sạc 
KHÔNG, Số pin Số bộ sạc Điện áp(V) Pin(AH) Tối đa. Kẹp Tốc độ không tải (RPM) mô-men xoẵn tối đa Thời gian sạc em vịtrọng lượng c7 \z£ 
Đường kính (mm) (NM) (PHÚT) (llôgam) 
51006A 05860 05806-2 12 2.0AH * 2PC 10 0-400 (tốc độ thấp) 30 100 1,25 1 10 17,8 
0-1680 (tốc độ cao) 
Máy khoan / Trình điều khiển Lithium 51086C J Series 12V (Một bộ pin và một bộ sạc) 
® Kích thước nhỏ với đầu ra mạnh mẽ 
Ê Trọng lượng nhẹ cho cảm giác căm nắm thoải mái 
® Đèn LED trắng phía trước chiếu sáng không gian làm việc 
®Công tắc tốc độ vô cấp để điều chỉnh tốc độ nhanh chóng 
®Thân bằng nhựa PVC mềm có diện tích lớn để chống trượt và tạo điều kiện cho việc kẹp chặt. 
®Bộ sạc nhanh để sạc đầy trong nửa giờ và hoạt động liên tục 
®Sản phẩm gồm 1 pin và 1 sạc 
*Lựa chọn thay thế cho hai pin và một bộ sạc là 51086 
Nên sử dụng bit chống va đập SATA. Để biết chỉ tiết, xem Phần "Tua vít & bịt" Pin 51517 Bộ sạc 51504 
KHÔNG. Äcquy Bộsạc Pin(AH) Điện áp(V) Tối đa. Kẹp Không tải Tần số tác động Tối đa Sạc bơnv| c7 sở 
KHÔNG. KHÔNG. Đường kính (mm) Tốc độ (RPM) (BPM) Mô-men xoẫn (NM). thời gian(PHÚT). Trọng lượng (kg) 
51086C | 51517 51504 2.0AH *1PC 12 6:35 0-2300 0-3000 100 30 1.1 - 1 - 
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Bộ súng mỡ bôi trơn không chổi than chuyên nghiệp 51021 


Pin Lithium 51520 18V 2.0A 51521 Sạc Lithium 18V 


® Động cơ không chổi than 
®Áp suất vận hành: 5000PSI 
® Dung tích: 
Bánh răng H: >110g/phút 
® Bánh răng L: >85g/phút 
®3 phương pháp làm đầy dầu mỡ: 
1) Đổ đầy bằng thùng mỡ 
2) Đổ đầy bằng nồi kín 


3) Đổ đầy dầu mỡ số lượng lớn 


KHÔNG. Sạc pin Chuck điện áp pin — pM1Tácđộng RPM2/ RPM tác động 3/ Tác động Tầnsố  rieuchuan CaO- Bộ sạc #Œ 1t 
Không không. (AH) (V) Loại tần số 1 tối đa 2 tần số 3 Mô-men xoắn (NM) Chớp Sức mạnh Thời gian bu lông (MIN) Trọng lượng (kg) 


51021 51520 51521 5,0AH* 18 1/2" 0-1200/0-1600 0-1800/0-2300 0-2500/0-3200 220 M8-M16 M16-M24 80 1.6 - 1 


1 cái Quảng trường 


51081 51082 


cái đầu 


Li-Ion Tiến sĩ Rachet 


© 


Pin 51510 Pin 51511 Sạc 51500 


®Với đầu bánh cóc được bôi mỡ 

® Động cơ 4 cực nhỏ gọn và mạnh mẽ cùng hệ thống truyền động hoàn toàn bằng kim loại 
®Loại phản hồi nhanh Công tắc điều khiển đa tốc độ 

®Ắc quy dung lượng cao 14,4V 2,0 Ah 

®Hiển thị pin dư 

* Bộ này bao gồm hai pin và một bộ sạc 51080 


KHÔNG. Số pin Số bộ sạc Pin(AH) Điện áp(V) lidiuố& Sơa Tốc độ không tải (RPM) — Tối đa sơnvitrọnglượng(kg 


Mô-men xoắn (NM). 


51080 51510 51500 2.0 10.8 1/4" 0-220 57 0,96 1 4 
51081 51511 51500 2.0 14.4 3/8" 0-220 68 1,09 1 số 8 
51082 51511 51500 2.0 14.4 1/2" 0-180 100 1,52 1 4 


Quạt điện điều khiển AC/DC 51121 


Pin 05861 Pin 05862 


Sạc 05867 Sạc 05868 


®Công tắc tốc độ vô cấp để điều chỉnh tốc độ nhanh chóng 
®Kích thước nhỏ phù hợp với không gian hẹp. 

'®Sử dụng kép AC/DC trong các ứng dụng khác nhau 

®Đầu có thể nghiêng 180°với điều chỉnh vị trí hạn chế 


®Cần phải mua riêng bộ pin và bộ sạc lithium theo các mẫu được khuyến nghị: 05861 hoặc 05862 cho pin và 05867 hoặc 05868 cho bộ sạc 


KHÔNG. Số pin Số bộ sạc Nước Điện áp(V) Tốc độ (RPM) 3 ft hoi 
51121 05861 05867 IP54 18 1300/2200 1 4 12 
05862 05868 
Crim thủy lực Li-Ion 51040 18V Dụng cụ cắt cáp pin Li-Ion 
®Đầu kẹp mở rộng để thay đổi thiết bị đầu cuối dễ dàng 
®Điện áp không đổi đảm bảo đầu ra lực uốn đơn nhất quán 
® Đặt lại bằng một cú nhấp chuột trên đầu kẹp. *®Lưỡi nặng cho độ bần cao 
®Phụ kiện: 2 pin, 1 sạc và 11 đầu bấm »®Một công tắc để vận hành tiến và lùi 
®Phụ kiện: 2 pin và 1 sạc 
.ôae. | Uốn Pin Uốn Max. Phạm vi Uốn tối đa. Sạc ‹(3 #7? “Lưỡi dao được loại trừ khỏi bảo hành 
lực (AH) Chu kỳ làm việc uốn Thời gian 
(KN) (mm) pmhạmvi ch@uadài - Lần (Đầy dủ Gõithiểu) kuône |uốntcb»g Äcquy Tối đa. Tốc độ cắt Lực cắt (Cáf5ạc c3 S7 
(mm) (S) Trọng tải Lực (KN) (AH) (RPM) Thời gian hiệu quả ©®mm) 
sio4o | 58 2,0*2 16-300 17 9 ~+120 35 3,8 (6) HE GEIE 
(Cu150mm) 51048 | >50KN 4.0Ah*2pc 50 20000 8 60 1 1 - 


327 


Đầu cặp mũi khoan 53101 0-6.5mm, 3/8" 


Mâm cặp khoan công nghiệp 53131 0-6,5 mm, ngàm B10 


»Thân mạ điện chống rỉ sét tốt 
®Ứng dụng rộng rãi 
® Hàm kẹp có khả năng chổng mài mòn cao hơn 


®Hàm chịu mài mòn cao với răng ổ cắm và lỗ khóa 
®Tay áo tích hợp để chống vỡ 

sÍt hết 

*®Lực kẹp lớn 


KHÔNG. Phạm vi kẹp (mm) Thông số kết nối 


KHÔNG. Phạm vi kẹp (mm) Thông số kết nối 


53101 0-6,5 3/8"x24 


53131 0-6,5 B10 (Côn) 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Đầu cặp mũi khoan 53111 1-10mm, 3/8" 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


53132 Mũi khoan công nghiệp 2-13mm, ngàm B16 


*®Thân mạ điện chống rỉ sét tốt 
®Ứng dụng rộng rãi 


'®Hàm kẹp có khả năng chống mài mòn cao hơn 


®Hàm chịu mài mòn cao với răng ổ cắm và lỗ khóa 
®Tay áo tích hợp để chống vỡ 

sÍt hết 

*®Lực kẹp lớn 


KHÔNG. Phạm vi kẹp (mm) Thông số kết nối 


KHÔNG. Phạm vi kẹp (mm) Thông số kết nối 


53111 1-10 3/8"x24 


53132 1-13 B16 (Côn) 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Đầu cặp mũi khoan 53121 1.5-13mm, 1/2" 


*Thân mạ điện chống rỉ sét tốt 
®Ứng dụng rộng rãi 
® Hàm kẹp có khả năng chống mài mòn cao hơn 


ÁÀ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


53201 Chuck Key, kiểu KG 


®Thích hợp cho mâm cặp có răng KG của tất cả các hãng có cờ lê 


KHÔNG. Phạm vi kẹp (mm) Thông số kết nối 


KHÔNG. ##  >⁄4 


53121 1,5-13 1/2"x20 


53201 1 - 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


ÁÀ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


53202 Chuck Key, kiểu KK 


+» 


®Thích hợp cho mâm cặp có răng KG của tất cả các hãng có cờ lê 


53202 - 24 1.9 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


53203 Chuck Key, Kiểu S2 


'®Thích hợp cho mâm cặp có răng KG của tất cả các hãng có cờ lê 


KHôNG. 3 l4 


53203 - 24 1.8 


ÁÀ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


53204 Chuỗi cho Chìa khóa Chuck 


Tương thích với nhiều loại cờ lê đầu cặp khoan khác nhau của SATA. 


53204 - 48 10.6 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Chào 


Công cụ không khí 


Dụng cụ buộc khí nén 331-340 


Đánh bóng bằng khí nén & 


336-341 


Dụng cụ mài 


Dụng cụ khoan & cắt bằng khí 342 
nén 


Ổ cắm khí nén 344-352 
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Công cụ không khí 


Tuốc nơ vít không khí cầm tay chuyên nghiệp Tuốc nơ vít khí nén thằng chuyên nghiệp 


02313A 


02311A 


®Kích thước nhỏ cho flex 
®Một công tắc cho 
®Thanh búa kép 


02314A 


02312A 02315A 
*Tự đặt lại 
®Một công tắc của ®Xi lanh có độ chính xác cao đảm bảo độ bền 
®Cấu trúc tấn công búa kép cung cấp đầu ra mô-men xoắn ổn định ®Điều chỉnh tiến và lùi ở 3 cấp độ 
KHÔNG. Đầu ra kết thúc làm việc — Tối đa.Mô-menxoäntốcđộmiễn CHỚP Khítrungbình — ringèn DàixWxH(mm) Cửa hút gió — Tốithiểu.Ốngkhí — Khôngkhilàmviệc bơnv| cự? sỹ ko{ 
Đặc điểm kỹ thuật. — phíđảo ngược/N-m)(RPM) Thắtchặt Sự tiêuthỤ mwứcao: Kích cỡ 1D(mm) Áp lựca(KQf/ cansins 
(Nm) Dung tích: (CFM) dB(A) cmt:) (Kilôgam) 
02311A lục giác 1⁄4" 50 68 11000 M6 3,5 90 146x167x41 1/4" số 8 6:35 0,88 1 10 8,9 
02312A — | lụcgiác1⁄4" 100 120 9000 M12 4.2 98 16176 1⁄4" số 8 6:35 1,15 1 10 11 
02313A lục giác 1⁄4" 50 68 11000 M6 3,5 100 175x62x41 1/4" số 8 6:35 0,73 1 16 11.4 
02314A lục giác 1⁄4" 40 68 11000 M6 3,5 100 175x62x41 1/4" số 8 6:35 0,73 1 16 11.4 
02315A — | lụcgiác1⁄4" 90 110 7000 M8 3,5 95 185x63x47 1⁄4" số 8 6:35 0,99 1 16 15,5 


Ñ :Để biết tiêu chuẩn về khả năng siết chặt của bu lông, hãy tham khảo các bu lông có cấp độ bền 12,9 trong DIN 267.:Mức ồn là áp suất âm thanh mức A.:Áp suất không khí làm việc đề cập đến áp suất không khí động 
theo thời gian thực được đo ở đầu vào không khí của sản phẩm trong quá trình vận hành không tải;;Mô-men xoắn làm việc đề cập đến mô-men xoắn tích lũy thực tế do dụng cụ chạy về phía trước trong 5 giây dưới áp 
suất làm việc;sMô-men xoắn đảo chiều tối đa đề cập đến mô-men xoắn thực sự tích lũy khi dụng cụ đảo chiều trong 15 giây dưới áp suất không khí vận hành 
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Cờ lê tác động không khí composite của Dr. 


PROFESSIDNAL 
bẻ Z⁄ 


KJgam 


PROFESSIONAL | ¡ PR0FESSIDNAL 
Ì¬x=i=f6 b 


== 
— AI] 


®Trục đầu ra được rèn bằng thép SNCM616 nhập khẩu từ Nhật Bản 
®Lưỡi dao tự reset có khả năng bám vào bề mặt bên trong của trụ giúp khởi động nhanh và lực nổ mạnh 
®Tất cả các dòng sản phẩm đều được trang bị cụm nạp xoay 360 độ, không có cuộn ống 


KHÔNG. Đầu ra kết thúc làm việc —_ Tốiđa.Mô-men xoăn tốc độmiẽn  ChỚP Khítrungbình — rưagan DàIWxH(mm) — cửahútgli6  TổithiếuỐngkhí - Khôngkhlamuạc Đghới r2 
Đặc điểm kỹ thuậta phí đảo ngược-(N-m) (RPM) Thắtchặt Sự tiêu thỤụ mưcs¿: Kích cỡ 1D(mm) Áp lực(KQÍ/  cannang 
(N.m) Dungtích:  (CFM) dB(A) cmt:) (lôgam) 
02124 3/8" 450 650 7000 M16 4.4 89,5 159,1x178,9x60,3 1/4" 10 6:35 1,43 - 10 15.1 
02135 1/2" 500 650 8000 M18 4,5 90 159,1x178,9x60,3 1/4" 10 6:35 1,44 - 10 15.2 
02136 1/2" 800 1050 6700 M20 5,5 92 193,5x191,5x72 1/4" 10 6:35 2,34 - số8 20 
02139 172" 850 1120 7300 M20 5,5 92 1748x184x70 1⁄4" 10 6:35 1,79 - 10 19;5 
02145 3/4" 1220 1700 4000 M24 7,0 97 _ 220,8x221,1x89,23/8" 12,5 6:35 4.04 - 4 16,6 
02146 3/4" 1450 1800 4900 M24 15,9 108 216x211x85 3/8" 12,5 6:35 4,35 1 4 17,4 
02160 1" 1220 1700 4000 M24 7,0 97 228,6x221,1x89,2 3/8" 12,5 6:35 4.14 - 4 17 


Á :Để biết tiêu chuẩn về khả năng siết chặt của bu lông, hãy tham khảo các bu lông có cấp độ bền 12,9 trong DIN 267.:Mức ồn là áp suất âm thanh mức A.:Áp suất không khí làm việc đề cập đến áp suất không khí động 
theo thời gian thực được đo ở đầu vào không khí của sản phẩm trong quá trình vận hành không tải;:Mô-men xoẳn làm việc đề cập đến mô-men xoảẳn tích lũy thực tế do dụng cụ chạy về phía trước trong 5 giây dưới áp 
suất làm việc;sMô-men xoắn đảo chiều tối đa đề cập đến mô-men xoắn thực sự tích lũy khi dụng cụ đảo chiều trong 15 giây dưới áp suất không khí vận hành 
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Cờ lê tác động không khí của Tiến sĩ 


®Núm đảo chiều cần đẩy vận hành chỉ bằng một tay 


KHÔNG, Đầu ra cuối  sangiamuạc Tối đa Mô-menxoäntốcđộmiến Công suất khí trung bình siết  „«ngan L*WxH Cửa hút gió tối thiểu. ID kích _ không khílàm việc Đan) c7 hsz, hoi 
Sự ChỈ rÕ — memessesn. - phí đảo ngược(N-m) (RPM) bu lông: Sự tiêu thụ œ4 (mm) thước ống khí (mm) Áp lực(KQf/ rens¿oeo 
(Nm) (CFM) dB(A) cmt:) 
02123 3/8" 350 500 10500 M16 9,9 105 191x118x60 1⁄4" 10 6:35 1,47 - 10 16,8 
02150 1/2" 650 880 7000 M18 10.6 103 202x169x711⁄4" 10 6:35 2.6 - 6 17,8 
02144 3/4" 1200 1500 5000 M24 13,5 100 218x213x85 3/8" 12,5 6:35 4,55 - 4 20.8 


A :Để biết tiêu chuẩn về khả năng siết chặt của bu lông, hãy tham khảo các bu lông có cấp độ bền 12,9 trong DIN 267.:Mức ồn là áp suất âm thanh mức A.:Áp suất không khí làm việc đề cập đến áp suất không khí 
động theo thời gian thực được đo ở đầu vào không khí của sản phẩm trong quá trình vận hành không tải;:Mô-men xoắn làm việc đề cập đến mô-men xoắn tích lũy thực tế do dụng cụ chạy về phía trước trong 5 
giây dưới áp suất làm việc;:Mô-men xoắn đảo chiều tối đa đề cập đến mô-men xoắn thực sự tích lũy khi dụng cụ đảo chiều trong 15 giây dưới áp suất không khí vận hành 


Cờ lê tác động không khí 1" Dr. 


011325 


®Thích hợp cho việc tháo gỡ và lắp ráp lốp xe buýt lớn cũng như tháo gỡ và 
lắp ráp và bảo trì các thiết bị cơ khí lớn 

®Các bộ phận chính được xử lý nhiệt chân không và làm nguội ở nhiệt độ cực thấp để có độ 
cứng cao, độ bần tốt, chống mài mòn tốt và tuổi thọ sản phẩm dài 

®Trục đầu ra 8" (01123) thích hợp để tháo lốp và lắp ráp xe buýt lớn 

®Trục đầu ra 2" (011325) thích hợp cho hoạt động trong không gian hẹp 


®Mô-men xoắn đầu ra tối đa 4000N-M (Đảo ngược). 
Thích hợp để tháo gỡ và lắp ráp lốp xe tải hạng nặng và xe khách cỡ lớn, 
cũng như tháo gỡ và bảo trì khung gầm xe hạng nặng và thiết bị cơ khí lớn 


®Các bộ phận chính áp dụng xử lý nhiệt chân không và quy trình làm nguội ở nhiệt độ cực 
thấp, có độ cứng cao, độ bần tốt, chống mài mòn tốt và tuổi thọ sản phẩm dài 


®Trọng lượng nhẹ, giảm cường độ lao động hiệu quả 


KHÔNG. Đầu ra cUỔI — oanglamviệc — Tối đa. Đảo ngược miễn phí Công suất khí trung bình siết  engan DàixWxH(mm) cửa hútgiótối thiếu.ID kích  khôngkhilamviee giảng c7 % ko\ 
SỰ ChỈrÕỐ  memesem.  mômenxoiniwm Tốcđộ  bulông: Sự tiêu thụ mứca: thước ống khí (mm) Áp lực(KQÍ/ nensưenaeo 
(N.m) (RPM) (CFM) dB(A) cmt:) 
01132 1"nam 2300 2900 4700 M30 16 110 537x123,5x176 1/2" 12,5 số 8 12,4 - 1 13,4 
011325 1"nam 2300 2900 4700 M30 16 110 384x123,5x176 1/2" 12,5 số 8 11.4 - 1 12,4 
01133 1"nam 3200 4000 4000 M33 16 110 ø2314x176 1⁄2" 12,5 số 8 16,8 - 1 18 


AÑ _:Để biết tiêu chuẩn về khả năng siết chặt của bu lông, hãy tham khảo các bu lông có cấp độ bền 12,9 trong DIN 267.Mức ồn là áp suất âm thanh mức A.:Áp suất không khí làm việc đề cập đến áp suất không khí 
động theo thời gian thực được đo ở đầu vào không khí của sản phẩm trong quá trình vận hành không tải;zMô-men xoắn làm việc đề cập đến mô-men xoắn tích lũy thực tế do dụng cụ chạy về phía trước trong 5 


giây dưới áp suất làm việc;:Mô-men xoắn đảo chiều tối đa đề cập đến mô-men xoắn thực sự tích lũy khi dụng cụ đảo chiều trong 15 giây dưới áp suất không khí vận hành 
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01111 Cờ lê tác động không khí nhỏ gọn 1/2" Cờ lê tác động không khí 01113C 1/2" Dr. 


®Cờ lê hơi nhỏ gọn, tổng chiều dài 125mm 
®Tốc độ cao, tần suất tác động cao 


®Mô-men xoẳn cực đại: 800N.m 
'®Thiết kế ống xả hướng xuống 
®Tăng tuổi thọ sử dụng 


Trọng lượng tịnh 1,5kg 


Cờ lê tác động không khí 01118 1/2" Cờ lê tác động không khí 01113A 1/2" Dr. 


®Thiết kế nhỏ gọn 

*Cấu trúc tác động búa đôi 
®Mô-men xoắn ngược tối đa 750N-M 
®Cấu trúc ống xả thấp hơn 


#Công suất mô-men xoắn cao. 


'®Kích hoạt CVT để định vị ban đầu dễ dàng 


01119 Cờ lê tác động không khí thành phần 1/2" 02233 3/8" Dr. Bánh cóc khí composite 


*Cấu trúc tác động búa đôi 
®Vỏ chất liệu nylon và sợi thủy tỉnh 
®Mô-men xoắn ngược tối đa 1050N-M 
*Cấu trúc tác động búa đôi 


®Tay cầm được thiết kế với vòng lục giác và được làm 


bằng composite để tạo sự thoải mái 


KHÔNG. đầu ra chạy không tải Đang làm việc  IMÏAX.Y@V@TS@  Siếtchặtbulông — Khôngkhí Tiếngồn. LXxWxH Tây Bắc _ Cửahútgió Đường kính trong Tiêu chuẩn 237 #Zƒ 

kết thúc thông số kỹ tỆC ẨỘ  mômenxoắn.  mômenxoin. dung tích: sự tiêu thụ kích thước của đường ống đang làm việc 

áp lực › 

TRONG. vàngphút ` N'm N-'m DIN 12.9 CFML/phút dgA) mm kiaam INPT mm kgf/cm?  PSI 
011 1/2" 10000 400 625 M16 4,7 134 110 125x58x177 1,51/4" 10 6:35 90 - 10 17,5 
01118 1/2" 8500 600 750 M18 5.4153 100 161x70x186 2,3 1/4" 10 6:35 90 - số 8 19.8 
01119 17/40 8500 800 1050 M20 4,8 136 89 190x73x185 2,2 1/4" 10 6:35 90 - 6 19.2 
01113C | 1⁄2"nam 7500 600 800 M18 4.2 110 192x195x6s 2,58 1/4" 10 6:35 90 - 6 28,5 
01113A | 1⁄2"nam 7000 610 810 M18 4.2 102 189x191x69 2,66 1/4" 10 6:35 90 - 6 18 
02233 | 3/8"Nam 280 34 41 M6 3,5 89 177x52x40 0,59 1/4" 10 6:35 90 - 10 7,9 


A Để biết tiêu chuẩn về khả năng siết chặt của bu lông, hãy tham khảo các bu lông có cấp độ bền 12,9 trong DIN 267.:Mức ồn là áp suất âm thanh mức A.:Áp suất không khí làm việc đề cập đến áp suất không khí 
động theo thời gian thực được đo ở đầu vào không khí của sản phẩm trong quá trình vận hành không tải;zMô-men xoắn làm việc đề cập đến mô-men xoắn tích lũy thực tế do dụng cụ chạy về phía trước trong 5 
giây dưới áp suất làm việc;:Mô-men xoắn đảo chiều tối đa đề cập đến mô-men xoắn thực sự tích lũy khi dụng cụ đảo chiều trong 15 giây dưới áp suất không khí vận hành 
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02231 1/2" Dr. Air Ratchet 02313 Tuốc nơ vít khí cầm thằng 


»®Chốt cóc làm bằng thép hợp kim crom-molypden và được gia công chính xác và 


xử lý nhiệt đặc biệt cho độ chính xác cao và tuổi thọ dài 
*Nắp xả có thể xoay 360 độ đảm bảo an toàn 


® Bánh răng hành tinh chính xác chạy trong ống bánh răng vòng trong làm bằng thép nitrit mang lại sự ổn định và độ 


bền ®Trục chính và cơ cấu thổi làm bằng thép hợp kim niken-chrome-molypden và được xử lý 
®Kích hoạt được nâng cấp để kiểm soát tốc độ vô cấp nhiệt đặc biệt, phù hợp với dây chuyền sản xuất 
®Cấu hình mui xe xả mới ®Buồng thổi làm bằng phôi thép rèn nóng cho độ chắc chắn và độ bền cao 
®Núm xoay đảo chiều giúp thao tác dễ dàng hơn ®Xi lanh thép đúc quý cho độ cứng và chống mài mòn 
®Mô-men xoắn đầu ra và tuổi thọ sử dụng tăng lên *Nắp xả có thể xoay 360 độ đảm bảo an toàn 
Tuốc nơ vít không khí cầm tay hạng nặng 02312 Tuốc nơ vít tác động không khí tổng hợp 02311 


®Cơ chế thổi kép không chốt hoàn toàn đặc biệt tỉnh tế cho đầu ra mô-men xoắn ổn định và mạnh mẽ 


Thích hợp cho vít dài 150mm hoặc chỉ tiết gia công bằng gỗ cứng 
*Động cơ hiệu suất cao bảy cánh với xi lanh hợp kim nhôm không mạ niken, 


nhẹ và 
bền và chỉ nặng 0,9kg *Tay cầm được bọc composite, chỉ nặng 0,9kg 
®Cung cấp các nút điều chỉnh tốc độ chính xác ®Núm đảo chiều được bao kín hoàn toàn để kiểm soát bụi hiệu quả 
*®Nắp xả có thể xoay 360 độ đảm bảo an toàn *®Trục chính, búa, cam và khung búa làm bằng thép hợp kim niken-chrome- 
®Xoay dương/âm chỉ bằng một tay molypden và được xử lý nhiệt đặc biệt 
®Thích hợp cho người vận hành thuận tay trái '®Kích hoạt CVT để định vị ban đầu dễ dàng 
* Nên sử dụng bit chống va đập SATA. Xem phần "Tua vít và mũi khoan" để biết chỉ tiết. * Nên sử dụng bit chống va đập SATA. Xem phần "Tua vít và bit" để biết chỉ tiết 
KHÔNG. Đầu ra cuối Đang làm việc _ Tối đa. Đảo ngược miễn phí Công suất khí trung bình siết Tingõn DàixWxH(mm)  khôngkhí Tối thiểu. Ống khí Không khí làm việc Đơn vị c7 % 
SỰ ChỈrÕ  memessen. mômenxoiniNm) Tốc độ bu lông: Sự tiêu thụ mứcao: cao  ID(mm) Áp lực(KQÍ/ ransrensee 
(Nm) (RPM) (CFM) dB(A) Kích cỡ cmt:) 
02231 1/2"nam 75 81 160 M8 4 92,5 265x60x49 1/4" 8 6:35 1.13 - 16 20.8 
02312 Phimlụcgiác1⁄ 8 95 10000 M10 1,87 92 155x160x58 1⁄4" 6:35 6:35 0,97 - 10 12.6 
02313 Lục giác 1/4" 28 40 10000 M6 7 90 1s5x6sx4z 1⁄4" 6:35 6:35 0,85 - 10 10.3 
02311 Lục giác 1/4" 50 68 12500 M6 1,76 83,6 220x150x45 1/4" 10 6:35 1 - 10 11.4 


AÑ :Để biết tiêu chuẩn về khả năng siết chặt của bu lông, hãy tham khảo các bu lông có cấp độ bền 12,9 trong DIN 267.:Mức ồn là áp suất âm thanh mức A.:Áp suất không khí làm việc đề cập đến áp suất không khí 
động theo thời gian thực được đo ở đầu vào không khí của sản phẩm trong quá trình vận hành không tải;z¿Mô-men xoắn làm việc đề cập đến mô-men xoắn tích lũy thực tế do dụng cụ chạy về phía trước trong 5 
giây dưới áp suất làm việc;:Mô-men xoắn đảo chiều tối đa đề cập đến mô-men xoắn thực sự tích lũy khi dụng cụ đảo chiều trong 15 giây dưới áp suất không khí vận hành 
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01501 Máy mài khí nén mini tự động 6mm Máy chà nhám lốp tốc độ thấp bằng khí nén tự động 01503 


MAINTENANCE. 


®Kích thước nhỏ, dễ cầm ®Tốc độ thấp ổn định 
®Thích hợp cho hoạt động không gian nhỏ *Đặc biệt để mài lốp 
02511 Máy mài khí Collet 6 mm Máy mài khuôn bút chì Air 02514 


®Được chế tạo cho máy mài cấp công nghiệp và phù hợp cho sản xuất nhỏ trong nhà máy và 
bảo trì chung 
®Xi lanh làm bằng thép đúc đặc biệt có khả năng chống mài mòn và tuổi thọ cao 
®Kẹp đàn hồi được gia công chính xác để tạo độ êm ái, ít bị lệch và rung ®Thiết kế nhẹ và nhỏ gọn mang lại sự thoải mái 


®Công tắc xoay đảm bảo an toàn 


KHÔNG. Đầu ra cuối Miễn phí Khí trung bình Mức độ ồn:DàixWxH(mm) Cửahútgió  TổithiểuỐngkhí Áp suấtkhôngkhílàmviệc: — oơnvi ci sỹ 
Sự chỉ rõ Tốc độ (RPM) Mức tiêu thụ (CFM)  dB(A) Kích cỡ ID(mm) (Kg/cm:) Trọng lượng (kg) 

01501 Thu thập 6mm 22000 3 91 122x61,2x33,5 1⁄4" số 8 6:35 0,33 - 10 

02511 Đầu cặp 6mm 20000 3 95,1 154x70x40, 1/4" 10 6:35 0,60 1 10 

01503 Khớp nối nhanh 10mm 2200 4 98 210,9x70,3x40,5 1/4" số 8 6:35 1,08 - 5 

02514 Đầu cặp 3mm 54000 1 78 135x17x17 1/4" 10 6:35 0,21 - 10 


A +Mức ồn là áp suất âm thanh mức A.sÁp suất không khí làm việc đề cập đến áp suất không khí động theo thời gian thực được đo ở đầu vào không khí của sản phẩm trong quá trình vận hành không tải 


Bộ đệm lốp không khí 02515 02541 Máy mài góc khí 5" 


®Dụng cụ cấp công nghiệp chỉ phù hợp với bánh mài 4,5 "hoặc 5" có đường kính lỗ trong 
22mm 

® Bánh răng côn xoắn ốc làm bằng thép hợp kim niken-chrome-molypden và được xử lý nhiệt đặc biệt để 
đảm bảo độ ổn định và chống mài mòn 


®Mâm cặp tháo nhanh tạo điều kiện thay thế ®Bộ điều khiển tốc độ ly tâm đồng trục của động cơ để kiểm soát tốc độ động cơ chính xác và an toàn 
®Công tắc điều khiển tốc độ để kiểm soát tốc độ chính xác ®Nắp xả có thể xoay 360 độ để tránh xả ra mảnh vụn và bụi cát, gây thương tích do 
*Thích hợp để đánh bóng, sửa chữa, tân trang lốp và làm sạch rãnh lốp mảnh vụn bắn tung tóe 
02521 Bộ máy chà nhám bề mặt không khí tổng hợp Bộ máy chà nhám quỹ đạo ngẫu nhiên không khí tổng hợp 02522 
SIM 


®Thích hợp để mài và chà nhám kim loại ở những khu vực và góc nhỏ 


®Thích hợp để loại bỏ nhanh chóng sơn, rỉ sét, va đập và xỉ hàn từ các vật đúc như trống ®Chà nhám lệch tâm không có vết mài xoáy 
phanh, đĩa phanh và vòng thép hợp kim nhôm ®Cơ chế lệch tâm cho sự ổn định 

®Núm xoay đảo chiều được bao bọc hoàn toàn để ngăn bụi hiệu quả ®Núm xoay đảo chiêu được bao bọc hoàn toàn để ngăn bụi hiệu quả 

®Nút điều chỉnh tốc độ để sử dụng chỉ bằng một tay, tạo điều kiện kiểm soát tốc độ ®Nút điều chỉnh tốc độ để sử dụng chỉ bằng một tay, tạo điều kiện kiểm soát tốc độ 

®Kích hoạt CVT cho tốc độ tỉnh chỉnh liên tục ®Kích hoạt CVT cho tốc độ tinh chỉnh liên tục 
KHÔNG. Đầu ra cuối Khoảng cách thông số kỹ thuật tốc độ tự Khítrungbìnhh MứcđộồnzDàixWxH(mm)  cửahútgié  Tốithiểu.Ốngkhí — Khôngkhilamvi Đơnvị c7 % Lo\ 

Sự chỉ rõ do lệch tâm của đĩa mài (RPM) Sự tiêu thụ dB(A) Kích cỡ 1D(mm) Áp lực(KQf/ ransensee 
(mm) (CFM) cmt›) 

02515 Lục giác 10mm: Đoạn - ` 2500 4 92 217x60x40 1/4" 10 6:35 0,97 ` 10 11.7 
02521 Trục chính 1/4"-20T 2", 3" - 16000 BÀI 84,9 130x150x50 1/4" 10 6:35 0,63 - 5 9.1 
02541 Trục chính M14 - _ 11000 5 80,6 223x196x933 1/4" 10 6:35 2.13 - số8 18,4 
02522 5/16"-24TTrục chính 3" - 15000 2.1 84,2 150x150x45 1⁄4" 10 6:35 0,80 - 5 9,9 


AÑ _:Để biết tiêu chuẩn về khả năng siết chặt của bu lông, hãy tham khảo các bu lông có cấp độ bền 12,9 trong DIN 267.Mức ồn là áp suất âm thanh mức A.:Áp suất không khí làm việc đề cập đến áp suất không khí 
động theo thời gian thực được đo ở đầu vào không khí của sản phẩm trong quá trình vận hành không tải;zMô-men xoắn làm việc đề cập đến mô-men xoắn tích lũy thực tế do dụng cụ chạy về phía trước trong 5 
giây dưới áp suất làm việc;:Mô-men xoắn đảo chiều tối đa đề cập đến mô-men xoắn thực sự tích lũy khi dụng cụ đảo chiều trong 15 giây dưới áp suất không khí vận hành 


==/ 


Bộ đánh bóng khí composite 02523 


02524 Máy chà nhám quỹ đạo ngẫu nhiên 


không chân không 5" 


02525 


Máy chà nhám quỹ đạo ngẫu nhiên không khí chân 


không trung tâm 5” 


®Thích hợp để đánh bóng các chỉ tiết gia công ở khu vực nhỏ hoặc hẹp. 

®Có khả năng đánh bóng kim loại, sơn hoàn thiện hoặc bề mặt 
nhựa, như cản xe, bề mặt vỏ đèn nhựa, v.v. 

®Núm xoay đảo chiều được bao bọc hoàn toàn để ngăn bụi hiệu quả 

®Nút điều chỉnh tốc độ để sử dụng chỉ bằng một tay, tạo 
điều kiện kiểm soát tốc độ 

*®Kích hoạt CVT cho tốc độ tinh chỉnh liên tục 


01401 Máy khoan khí đảo chiều tự động 10 mm 


®Vỏ composite nhẹ và bền mang lại sự tiện dụng và 
thoải mái 

®Độ rung thấp cho cảm giác êm ái và thoải mái 

*®Trọng tâm mài thấp giúp bề mặt đánh bóng mịn 


®Được sử dụng với hệ thống hút bụi để thu gom tạp chất và 
bụi 

®Vỏ composite nhẹ và bền mang lại sự tiện dụng và 
thoải mái 

®Độ rung thấp cho cảm giác êm ái và thoải mái 

*®Trọng tâm mài thấp giúp bề mặt đánh bóng mịn 


02421 3/8" Máy khoan không khí đảo chiều tổng hợp 02422 3/8" Máy khoan không khí đảo ngược 


®Mâm cặp khoan tự khóa 
*Cơ cấu giảm tốc, đầu ra mạnh mẽ 


®Thích hợp cho việc khoan, mài lỗ, doa và fracking 

®Tay cầm được phủ composite, trọng lượng chỉ 0,98kg, độ ồn thấp và 
trọng lượng nhẹ 

®Núm đảo chiều được bao kín hoàn toàn để kiểm soát bụi hiệu quả 

®Đầu cặp mũi khoan Jacobs 3/8" cho độ bền cao. 


®kích hoạt CVT để định vị ban đầu dễ dàng 


®Máy khoan không khí cấp công nghiệp công suất cao 
thích hợp để khoan chính xác, mài lỗ, doa, cắt và chải dây 

®Vỏ bánh răng hành tỉnh kiểu lồng để truyền âm thanh và hỗ trợ trục 
chính vững chắc 

®Xi lanh thép hợp kim được đúc chính xác để chống mài mòn và độ 
bền 

®Kích hoạt CVT để định vị ban đầu dễ dàng 


KHÔNG. Đầu ra cuối Đĩa mài Tốc độ tự do lập dị Khí trungbình Mức độồnzDàixWxH(mm)  cửahútgió Tối thiểu.ID không khí làm việc của Đơn vị c7 % 
Sự chỉ rõ Sự chỉ rõ Khoảng cách (RPM) Sự tiêu thụ dB(A) Kích cỡ ống khí (mm) Áp lựca( Kgf/ Trọng lượng (kg) 
(mm) (CFM) cmt:) 
02523 5/16"-24TTrục chính 3" - 2200 2.2 83,5 160147x47 1⁄4" 10 6:35 0,82 - 5 9,4 
02524 5/16"-24(F) Tự dính 5 11000 2 80 140x123x103 1⁄4" 10 6:35 0,80 - số8 9,9 
Đĩa 5" 
02525 5/16"-2A(F) Tự 6 lỗ 5 11000 2 80 198x123x103 1/4" 10 6:35 0,86 : số8 10 
Đĩa dính 5" 
01401 Đầu cặp mũi khoan 3/8" - - 2000 4 98 202x165,8x42 1/4" số 8 6:35 1,21 - 10 14s 
02421 Đầu cặp mũi khoan 3/8" - - 1800 1,92 83,60 200x148x4s 1/4" 10 6:35 0,98 - 10 12.3 
02422 Đầu cập mũi khoan 3/8" - - 1800 5 78 215x150x44 1/4" 10 6:35 1,20 - 10 14,7 


AÑ :Để biết tiêu chuẩn về khả năng siết chặt của bu lông, hãy tham khảo các bu lông có cấp độ bền 12,9 trong DIN 267.:Mức ồn là áp suất âm thanh mức A.›Áp suất không khí làm việc đề cập đến áp suất không khí 
động theo thời gian thực được đo ở đầu vào không khí của sản phẩm trong quá trình vận hành không tải;zMô-men xoắn làm việc đề cập đến mô-men xoắn tích lũy thực tế do dụng cụ chạy về phía trước trong 5 
giây dưới áp suất làm việc;s:Mô-men xoắn đảo chiều tối đa đề cập đến mô-men xoắn thực sự tích lũy khi dụng cụ đảo chiều trong 15 giây dưới áp suất không khí vận hành 
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Đinh tán khí-Hydro tự hút 


ft idd 


02704 02705 02706 02707 02715 02716 


Phụ kiện đỉnh tán 


KHÔNG. Ï rõ KHÔNG. Nhận xét 
P02704-2 Kẹp Cấu hình tiêu chuẩn 02704 P02705-49A _ | Lắp ráp ống hàng đầu 3,9MM(Ø4.8)_ | Cấu hình chuẩn 02705, 
P02705-2 Kẹp Cấu hình chuẩn 02705, 02706 

02706 P02705-49B _ | Lắp ráp ống hàng đầu 2.9MM (23.2) Cấu hình tiêu chuẩn 02705 
P02707-2 Kẹp Cấu hình chuẩn 02707 P02706-49 Lắp ráp ống hàng đầu 4.4MM (Ø6.4) _ | Cấu hình tiêu chuẩn 02706 
P02704-49A _ | Lắp ráp ống hàng đầu 2.9MM (Ø3.2)__ |Cấu hình tiêu chuẩn 02704. P02707-49A _ | Lắp ráp ống hàng đầu 5.0MM (Ø6.4) _ | Cấu hình chuẩn 02707 
P02704-49C _ | Lắp ráp ống hàng đầu 1.9MM (22.4) |Cấu hình tiêu chuẩn 02704. P02707-49B Lắp ráp ống hàng đầu 4.0MM (Ø4.8)__ | Cấu hình chuẩn 02707 


Thông số kỹ thuật đinh tán có sẵn 


02705 02706 02707 


Loại đỉnh tần Chất Liệu Đinh Tán (Thân Đinh Tán - Đinh Rod) 


Lực căng > 5800N * Lực căng > 9400N * 


024 032 lo 40 1048 lĐ64 lOA8 |D64 lọÖ2 lọ40 lạng lọán 
Nhôm-Nhôm ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® 
Đình tá h mở Nhôm/đồng - Thép cacbon/thép không gỉ ® e® ® ® ® e® ® e® ® ® ® ® ® ® ® ® 
nh tan mù m 
Ộ Thép cacbon-Thép cacbon 0O ÔẰỒ ẰÔ@Ô Ằ©Ồ ẰẰ©@ @ Ằ@ Ằ©@ © @ © © @ © © 
Thép không gỉ - Thép không gỉ ® ® e® ® ® li) ® ® I°) ® ® ® ® ® ® ® 
Nhôm-Nhôm ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® 
Bi tình Nhôm - Thép cacbon/thép không gỉ ® ® ® ® ©® ® ® ® ® ® ® ® ® ® L) ® 
RRN TỤEERB- Íhepcacbon-Thepcacbon 0O ÐỒ90 90 @Ồ O ©ẰỒ ©Ồ Ằ©Ồ ©Ồ © © |©@ © © © © '©® 
Thép không gỉ - Thép không gỉ ® ® ®) ® ® ®) ® ® ®) ® ® ® ® ® ® ® 
Đinh tán đèn lồng Nhôm-Nhôm ® ® e® ® ® ® ® ® e® ® ® ® ® ® ® ® 
đình tán kẹp. Thép cacbon-Thép cacbon ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® 
Đinh tán mù loại vỏ Nhôm - Thép cacbon ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® 
- Nhôm-Nhôm ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® 
uua l Thép cacbon-Thép cacbon ® ® O ® ® ® ® ® ®) ® ® ® ® ® ® ® 
Thép cacbon-Thép cacbon = x l = - ® = ® ö ® ® ® ® ® 
Đinh tán Molobolt: 
Thép không gỉ - Thép không gỉ - - - - - K2 - *% ®, ® ® ® ® ® 
bắ : bi Thép cacbon-Thép cacbon ” * g : s e® 1 ® © ® ® ® ® ® 
Hị (Đinh tán H: 
$n6ck(BInh tổn HemI969.. Tháp không gi - Thép không gỉ - - - - - © - ® ®) ® ® ® e® e® 
®Thiết kế chức năng tự hút 
®Cơ chế an toàn được thiết kế 
»®Không cần dụng cụ tháo rời để bảo trì 
KHÔNG. Thông số kỹ tiẩjtổa. thông số kỹ thuật đỉnh Làm việc hiệu quả tối đa. Không khí Tiếng ồn khí một chu kỳ  DàixWxH(mm) knôngkhilàmviệc  T6ithiếuĐơnvikhôngauan  CẾ % 
tán có sẵn Căng thẳng làm việc Tiêu thụ công việc (N) Mức tiêu thụ (L)z Áp lực: Trọng lượng ID ống 
Đột quy Đột quy Tự mồi dB(A) (Kg/cm:) đlögam) 
(mm) (mm) Chức năng (L/ 
phút) 
02704 Ø3.2_ Ø4.0 Thép cacbon loại gần >5s00 14 19 4,5 1.4 8Ö 285x82x250 5~7 Ø8 1.3 1 10 20.7 
02705 Ø4.8 Ø4.8 Thép cacbon loại gần >d4oo 13 18 6 21 80 300x86x280 5~7 Ø8 1,55 ñị 10 23.3 
02706 Ø6.4_ Ø6.4 Thép cacbon loại gần >13000 15 20 5 3.2 80 300x95x286 5~7 Ø8 1.6 1 10 24 
02707 Ø6.4_ Ø6.4 Maolock thép không gỉ >18900 20,5 25,5 16,5 6.2 80 335x108x320 5~7 Ø8 2,55 1 5 17,4 
02715 Ø4.8 Ø4.8 Thép cacbon loại gần >900 14 19 6 2.1 80 275x105x265 5~7 Ø8 1,28 1 10 - 
02716 Ø6.4_ Ø6.4 Thép cacbon loại gần >19000 20,5 27 16,5 6.2 80 330x115x340 5~7 Ø8 2,27 1 4 - 


Á :Tiêu chuẩn về khả năng siết bu lông, ref.r để bắt vít với strumức gth 12,9 trong DIN 267. 2 Mức ồn là âm thanh nhấn›asre ở mức A. 3 Áp suất không khí làm việc đề cập đến áp suất không khí động theo thời gian 
thực được đo ở đầu vào không khí của sản phẩm trong quá trình vận hành không tải; 4Mô-men xoắn làm việc đề cập đến mô-men xoắn tích lũy thực tế do dụng cụ chạy về phía trước trong 5 giây dưới áp suất làm 
việc; 5 Mô-men xoắn đảo chiều tối đa đề cập đến mô-men xoắn thực tế được tích lũy khi dụng cụ đảo chiều trong 15 giây dưới áp suất không khí vận hành 
* Độ căng được liệt kê đề cập đến độ căng trong điều kiện làm việc là 6,3 Kgf/cm2 ở áp suất đầu vào của dụng cụ. " - ": Không có thông số kỹ thuật như vậy "® " :Thông số kỹ thuật khuyến nghị" " : 

Thông số kỹ thuật không được đề xuất 


=E~, 


02755 Công cụ đai ốc đỉnh tán Air-Hydro tự động 


» 
: “ 
+, 
P02755M14U 
Danh sách phụ kiện 02755 


KHÔNG. ựư chỉ 

P02755M3 Cần Kéo M3 

OP OENEU ST ERGD NEC 02765 Danh Sách Phụ Kiện 

P02755M5 Cần Kéo M5 

P02755M6 Cần kéo M6 Tà SN 

P02755M8 Cần Kéo M8 P02765-79 P02765-85 P02765-03 Cần kéo M10 + Đầu súng M10 + Đai ốc súng 

0857s5ii1b Cần kéo M10 P02765-80 P02765-86 P02765-03 Cần kéo M8 + Đầu súng M8 + Đai ốc súng 

P02755M12 Cần kéo M12 P02765-81 P02765-87 P02765-03 Cần kéo M6 + Đầu súng M6 + Đai ốc súng 

Em Cần lẻ ME P02765-82 P02765-88 P02765-03 Cần kéo M5 + Đầu súng M5 + Đai ốc súng 

Gói lắp ráp thanh kéo M14 (Bao gồm vỏ đầu M14, đai ốc đầu súng M14 P02765-83 P02765-89 P02765-03 Cần kéo M4 + Đầu súng M4 + Đai ốc súng 
P02755M14U 1 z n 3 " 5 T. 
và thanh kéo M14) P02765-84 P02765-90 P02765-03 Cần kéo M3 + Đầu súng M3 + Đai ốc súng 

*Tự động thao tác một chạm ®Tự động thao tác một chạm 
® Hành trình tán định có thể điều chỉnh. ® hành trình tán đính có thể điều chỉnh 
®Thay thế thanh kéo mà không cần sử dụng bất kỳ dụng cụ nào Thay thế thanh kéo mà không cần sử dụng bất kỳ dụng cụ nào 
®Thích hợp cho đai ốc đỉnh tán tiêu chuẩn M3-M14 làm bằng nhiều vật liệu ®Vận hành êm ái không bị kẹt 
sCần phải mua riêng cụm vòi phun đặc biệt cho đai ốc đỉnh tán M14 ®Nút đảo ngược một chạm để thao tác dễ dàng 

KHÔNG. Đặc điểm kỹ thuật đai ốc đỉnh —_ anglamviệc Tối đa. Đang làm việc —— Không khílàmviệc T6 thiếu. không khí Khí đơn chu kỳ — Mức độ ồn:dB(A) LxWxH(mm) Đphvị ci hsz£ 

tán áp dụng căng thẳng(N) Đột quy (mm) Áp lực(Kg/cm;)  IDống Tiêu thụ (L) Trọng lượng (kg) 
02755 M3-M14 >19100 7 5-7 Ø8 2,76 80 160x115x280, 2,5 1 5 19.7 
02765 M3- M12 >29000 PÁ 5-7 Ø8 2,76 80 290x100x298 2 1 3 - 


AÁ :Để biết tiêu chuẩn về khả năng siết chặt của bu lông, hãy tham khảo các bu lông có cấp độ bền 12,9 trong DIN 267.:Mức ồn là áp suất âm thanh mức A.›Áp suất không khí làm việc đề cập đến áp suất không khí 
động theo thời gian thực được đo ở đầu vào không khí của sản phẩm trong quá trình vận hành không tải;z¿Mô-men xoắn làm việc đề cập đến mô-men xoắn tích lũy thực tế do dụng cụ chạy về phía trước trong 5 
giây dưới áp suất làm việc;:Mô-men xoắn đảo chiều tối đa đề cập đến mô-men xoắn thực sự tích lũy khi dụng cụ đảo chiều trong 15 giây dưới áp suất không khí vận hành 
Độ căng được liệt kê đề cập đến độ căng trong điều kiện làm việc là 6,3 Kgf/cmzở áp suất đầu vào của dụng cụ. 2 Cần có cụm thanh kéo đặc biệt cho đai ốc đỉnh tán M14 


02531 Máy đánh bóng góc khí 7" 


®Có khả năng đánh bóng và đánh bóng nhiều bề mặt khác nhau như sơn, kim loại và nhựa với tốc độ 3 
® Bộ điều chỉnh tốc độ tích hợp 


®Công tắc trục lăn để vận hành dễ dàng 


KHÔNG. Đầu ra cuối Khoảng cách thông số kỹ thuật tốc độ tự Khítrungbình MứcđộồnzDàixWxH(mm)  cửahútgié TốithiếuỐngkhí — Khôngkhilàmvic Đơnv| ci hsz£ 
Sự chỉ rõ do lệch tâm của đĩa mài (RPM) Sự tiêu thụ dB(A) Kích cỡ 1D(mm) Áp lực(KQf/ ransienses 
(mm) (CFM) cmt:) 
02531 Trục chính 5/8"-11 - 3200 4 87 376x172x99 1/4" 10 6:35 1,90 - 6 16 


UNC 7" 


Á Để biết tiêu chuẩn về khả năng siết chặt của bu lông, hãy tham khảo các bu lông có cấp độ bền 12,9 trong DIN 267.:Mức ồn là áp suất âm thanh mức A.sÁp suất không khí làm việc đề cập đến áp suất không khí 
động theo thời gian thực được đo ở đầu vào không khí của sản phẩm trong quá trình vận hành không tải;z¿Mô-men xoắn làm việc đề cập đến mô-men xoắn tích lũy thực tế do dụng cụ chạy về phía trước trong 5 
giây dưới áp suất làm việc;:Mô-men xoắn đảo chiều tối đa đề cập đến mô-men xoắn thực sự tích lũy khi dụng cụ đảo chiều trong 15 giây dưới áp suất không khí vận hành 
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Máy chà nhám tự hút chân không 6 inch, quỹ đạo 2,5 mm 


®Sản phẩm cấp công nghiệp cho lực hút mạnh, tiện dụng và thoải mái 


®Độ rung thấp cho độ êm ái 
*Đĩa mài dính 5" và 6" để thay thế giấy nhám dễ dàng 


e đến 6 lỗ 6" Lỗ 5" 


*Độ lệch tâm 2,5mm và 5,0mm tương ứng cho mài mịn và mài thông thường đĩa ngập ngừng SCS 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật lệch tâm của đĩa mài  røcdomiẽnphi Khítrung bình Mức độ ồnzDàixWxH(mm) Cửa hút gió tối thiểu. ID kích _ khôngkhilamviec Đơnv| c2? tý 
cuối đầu ra Khoảng cách (mm) (RPM) Mức tiêu thụ (CFM) dB(A) thước ống khí (mm) Áp lực(Kg/Cm¿) rạngưeng eo 
02659 5/16"-24P, 6" 2,5 11000 PÀY2 88 213,2x150x96,3 1/4" 10 6:35 1.12 - 6 11.4 
02662 5/16"-24P, 6" 5 11000 Z2; 88 213,2x150x96,3 1/4" 10 6:35 1.12 - 6 11.4 
02665 5/46"“-24P 5" 2,5 11000 2.2 88 200,6x124,7x96,8 1/4" 10 6:35 1,07 - 6 11.4 
02668 5/16"-24(F) 5" 5 11000 2.2 88 200,6x124,7x96,8 1/4" 10 6:35 1,07 - 6 T1 +4 


A :Để biết tiêu chuẩn về khả năng siết chặt của bu lông, hãy tham khảo các bu lông có cấp độ bền 12,9 trong DIN 267.Mức ồn là áp suất âm thanh mức A.:Áp suất không khí làm việc đề cập đến áp suất không khí 
động theo thời gian thực được đo ở đầu vào không khí của sản phẩm trong quá trình vận hành không tải;zMô-men xoắn làm việc đề cập đến mô-men xoắn tích lũy thực tế do dụng cụ chạy về phía trước trong 5 
giây dưới áp suất làm việc;s:Mô-men xoắn đảo chiều tối đa đề cập đến mô-men xoắn thực sự tích lũy khi dụng cụ đảo chiều trong 15 giây dưới áp suất không khí vận hành 


Máy cưa chuyển động qua lại không khí 02545 


“8 _ _ẮÖẮ 


Lưỡi cưa P02545-35A, 32T 


—4- ' 


Lưỡi cưa P02545-35B, 24T 


®Lưỡi cưa 32T có sẵn thêm một lưỡi cưa 24T sa 
®Có khả năng cắt tấm sắt có độ dày les 
®Kích hoạt an toàn với thiết bị khóa được cung cấp trước 
®Mui xe có thể điều chỉnh để điều chỉnh độ sâu cắt 


KHÔNG. Lưỡi cưa qua lại Khí trung bình Mức độ ồn: Kích thước cửa hút gió LxWxH(mm)_ Tối thiểu. Ống khí Áp suất không khí làm việc — pơnvi c3 tạ Loi 
Sự chỉ rõ Thời gian(BPM) Mức tiêu thụ (CFM)  dB(A) 1D(mm) (Kg/cm›) Trọng lượng (kg) 
02545 32T, 24 Lưỡi Cưa 9000 9 88 279x36x68 1/4" 10 6:35 0,65 - 20 17 


Á ›Để biết tiêu chuẩn về khả năng siết chặt của bu lông, hãy tham khảo các bu lông có cấp độ bền 12,9 trong DIN 267.:Mức ồn là áp suất âm thanh mức A.›Áp suất không khí làm việc đề cập đến áp suất không khí 
động theo thời gian thực được đo ở đầu vào không khí của sản phẩm trong quá trình vận hành không tải;2Mô-men xoắn làm việc đề cập đến mô-men xoắn tích lũy thực tế do dụng cụ chạy về phía trước trong 5 
giây dưới áp suất làm việc;:Mô-men xoắn đảo chiều tối đa đề cập đến mô-men xoắn thực sự tích lũy khi dụng cụ đảo chiều trong 15 giây dưới áp suất không khí vận hành 


02542 Máy cắt khí 2" 


® Bánh răng côn xoẳn ốc chính xác mang lại sự êm ái và độ bền 


®Công tắc xoay đảm bảo an toàn 


®Tiện dụng khi cắt trong không gian hẹp 


KHÔNG. Đầu ra cuối Tốc độ miễn phí Mức tiêu thụ khítrungbình Mứcđộồn: LxWxH Cừahútgió  TốithiểuỐngkhí  Ápsuấtkhôngkhílàmviệc  pơnvi -‹ 
Sự chỉ rõ (RPM) (CFM) dB(A) (mm) «az 1D(mm) (Kg/cm) Trọng lượng (kg) 
02542 Trục chính 1/4"-28 (F) 15000 3 90 160x66x60 1/4" 10 6:35 0,655 - 10 9,3 


AÑ _:Để biết tiêu chuẩn về khả năng siết chặt của bu lông, hãy tham khảo các bu lông có cấp độ bền 12,9 trong DIN 267.Mức ồn là áp suất âm thanh mức A.:Áp suất không khí làm việc đề cập đến áp suất không khí 
động theo thời gian thực được đo ở đầu vào không khí của sản phẩm trong quá trình vận hành không tải;zMô-men xoắn làm việc đề cập đến mô-men xoắn tích lũy thực tế do dụng cụ chạy về phía trước trong 5 
giây dưới áp suất làm việc;:Mô-men xoắn đảo chiều tối đa đề cập đến mô-men xoắn thực sự tích lũy khi dụng cụ đảo chiều trong 15 giây dưới áp suất không khí vận hành 
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01511K Bộ 12 xẻng và búa Penumatic 


§ -s>—us— 
ka -N=—s 
` _——————_- Ệ 
*Š 

@ 


9ee6s§. 


KHIỖNG. Thông số lỗ chân vịt (mm) Tần số tác động (BPM) DàixWxH(mm) Đơn vị trọng lượng (kg) đœ®Ó Ứ 


01511K (010 2200 284x52x162 2,2 - 3 17,5 


®Tác động mạnh mẽ 

®Phụ kiện đa dạng 

®Thích hợp để tháo rời các bộ phận khung gầm, hệ thống treo và hệ thống phanh 
Thích hợp để tháo dỡ thân xe 


Á Bảo hành ba tháng. Các phụ kiện và bộ phận bị mòn không được bảo hành 


Bộ búa hơi 02571 


®Bộ sản phẩm bao gồm: 1 chiếc Búa sứt mẻ bằng khí nén, 5 chiếc Đục bằng thép cacbon trung bình dài 
175mm đã qua xử lý nhiệt, 1 chiếc Cố định lò xo và 1 chiếc Hộp đựng khuôn thổi 

®Xi lanh và piston làm bằng thép hợp kim cho tuổi thọ cao 

®Công tắc điều khiển nguồn để điều chỉnh tốc độ và công suất đầu ra 

®Ống xả phía sau giữ luồng không khí cách xa người vận hành và phôi 


KHÔNG. Đầu ra cuối Tốc độ miễn phí Mức tiêu thụkhítrungbình Mứcđộồn: LxWxH Cửahútgió  TốithiểuốỐngkh  Ápsuấtkhông khílàmviệễ  penvi c? t 
Sự chỉ rõ (RPM) (CFM) dB(A) (mm) «aœ ID(mm) (Kg/cm›) Trọng lượng (kg) 
02571 Mâm cặp thanh tròn 10MM 3000 BPM 3 101,4 175x180x50 1/4" 10 6:35 1,58 - 4 16 


A :Để biết tiêu chuẩn về khả năng siết chặt của bu lông, hãy tham khảo các bu lông có cấp độ bền 12,9 trong DIN 267.:Mức ồn là áp suất âm thanh mức A.›Áp suất không khí làm việc đề cập đến áp suất không khí 
động theo thời gian thực được đo ở đầu vào không khí của sản phẩm trong quá trình vận hành không tải;:Mô-men xoắn làm việc đề cập đến mô-men xoắn tích lũy thực tế do dụng cụ chạy về phía trước trong 5 
giây dưới áp suất làm việc;:Mô-men xoắn đảo chiều tổi đa đề cập đến mô-men xoẳn thực sự tích lũy khi dụng cụ đảo chiều trong 15 giây dưới áp suất không khí vận hành 


Súng thổi hơi 


97222 


®Áp suất không khí làm việc 5,0-8,0KGF/cmz 

®Kích thước khớp đồng thau 1/4"NPT 

Ê Lưu lượng gas 

'®Ống dẫn khí có đường kính trong 1/4": 350L/phút Ống dẫn khí có đường kính trong 3/8": 430L/phút 
Ê Biện pháp phòng ngừa an toàn 


®Đeo thiết bị bảo vệ tai, bảo vệ mắt, găng tay làm việc và các thiết bị bảo hộ cá nhân khác khi vận hành. 


KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm). cŒ ®ỹ 
97221 100 5 60 10.6 
97222 250 3 50 12.6 


Â Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
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Súng thổi khí công nghiệp 


_—— — 

°®POM 

®Ấn Độ 

®bian rõ 

®Valv 
KHÔNG. 1D cửa thoát khí Luồng khí (L/MIN) Độ ồnzdB(A) LxWxH(mm) Kích thước cửa hút gió tối thiểu. ID ống khí (mm) Áp suất không khí làm việc:(Kg/cm:) Đơn vị Trọng lượng (kg) c7 % bo\ 
97223 2,3 380 85 233x122x23 1/4" 6,5 6~8 0,11 - 50 9,5 
97224 2,3 380 85 414x122x23 1/4" 6,5 6~8 0,14 - 50 11.4 


A +Để biết tiêu chuẩn về khả năng siết chặt của bu lông, hãy tham khảo các bu lông có cấp độ bền 12,9 trong DIN 267.;Mức ồn là áp suất âm thanh mức A.sÁp suất không khí làm việc đề cập đến áp suất không khí động theo thời gian thực 
được đo ở đầu vào không khí của sản phẩm trong quá trình vận hành không tải;;Mô-men xoắn làm việc đề cập đến mô-men xoắn tích lũy thực tế do dụng cụ chạy về phía trước trong 5 giây dưới áp suất làm việc;sMô-men xoắn đảo 


chiều tối đa đề cập đến mô-men xoắn thực tế được tích lũy khi dụng cụ đảo chiều trong 15 giây dưới áp suất không khí vận hành. Không bao gồm các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Bộ xử lý nguồn không khí 


Lưu ý: Xin lưu ý rằng khí nén phải đi qua bộ lọc trước rồi mới qua chất bôi trơn. 


KHÔNG. Kết nối Lọc Lưu lượng cựcđi Áp suất khívào tốiđa Áp suất thoátkhítốiđa Cốclọc cốcdau Lx\WxH Đơn vị trọng lượng cự? hxz£ 
Sự chỉỈ rõ  sựe¡mnxác Dungtích — Dung tích 
(PT) (um) (L/phút) (psi) (quản ba) (psi) (quán ba) (ml) (ml) (mm) (lôgam) 
29921 1⁄4" 5 2200 215 15 145 10 55 80 115x69x233 1,5 - 12 19.9 
29931 3/8" 5 3000 215 15 145 10 55 80 115x69x233 1,5 ˆ 12 19.9 
29941 1/2" 5 3100 215 15 145 10 55 80 115x69x233 1,5 - 12 19.9 


ÁÀ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Ống khí xoắn ốc PU 


®Được làm từ chất liệu TPU nhập khẩu từ Đài Loan 
®Khớp nối nhanh nam/nữ tiêu chuẩn 
*Khớp với vỏ cao su 


KHÔNG. 1d ống khí Ống khí Od Tổng chiều dài Tối đa. Áp lực công việc Đơn vị trạng lượng c7 % 
(mm) (mm) (M) (psi) (quần ba) (lôgam) 

28081 số 8 12 6 145 10 0,61 ˆ 12 8.2 

28082 số 8 12 9 145 10 0,84 - 12 11.2 

28101 10 14 6 132 9 0,76 ˆ 12 10.2 

28102 10 14 9 132 9 1.04 - 12 13,8 

28103 10 14 12 132 9 1,34 - 9 13,7 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
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09008 12Pc. Bộ ổ cắm Dr. Impact 1/2", SAE Ổ cắm bit Dr. Impact 1⁄4", Torx® 


1⁄4" 


© 


LÀ 
D 
le 


®Bit làm bằng thép hợp kim đặc biệt cho độ cứng cao và chống mài mòn Ổ cắm làm bằng CR-Mo bằng 
quy trình rèn nguội để chống va đập 

*Thân hình trụ giúp chống xoắn tốt hơn 

»®Cấu trúc đặc biệt để kết nối chặt chẽ giữa bit và ổ cắm 


lI 
= 
lì 
| 

< 
G® 


KHÔNG. mangsstgaiMỆT B c D E F 3Ó %{ 
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 
35203 |3 12,6 11,5 35 24 6 14 10 200 4.4 


®10 cái. Ổ cắm tác động 1/2" Dr. SAE (7/16",1/2",9/16",5/8",11/16",3/4",13/16",7/8", 15/16",1") 


®1 cái. Khớp nối đa năng Dr. Impact 1/2" 35204 4 12,6 11,5 35 24 6 14 10 200 4,5 
®1 cái. Thanh mở rộng Dr. Impact 1/2" (5") 
35205 5 12,6 11,5 35 24 6 14 10 200 4.6 
KHÔNG. r7 t 35206 6 12,6 11,5 35 24 7 14 10 200 4,7 
09008 - số 8 17,9 Á\ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
09009 12Pc. Bộ ổ cắm Dr. Impact 1/2", SAE Ổ cắm bit Dr. Impact 3/8", hình lục giác 


3/8" 


© 


®Bit làm bằng thép hợp kim đặc biệt cho độ cứng cao và chống mài mòn Ổ cắm làm bằng CR-Mo bằng 
quy trình rèn nguội để chống va đập 

*Thân hình trụ giúp chống xoắn tốt hơn 

»®Cấu trúc đặc biệt để kết nối chặt chẽ giữa bit và ổ cắm 


KHÔNG. mangsstgaiMỆT B c D E F #3 f%ŸV 
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 
35304 4 20 18 70 57 số8 39 6 120 9,2 
day 35305 b) 20 18 70 57 số8 39 6 120 9,2 
'®10 cái. Ổ cắm Dr. Impact 1/2" (10,11,13,14,17,19,21,22,23,24mm) 
®1 cái. Khớp nổi đa năng Dr. Impact 1/2" 35306 6 20 18 70 57 9 39 6 120 9,3 
®1 cái. Thanh mở rộng Dr. Impact 1/2" (5") 
35307 7 20 18 70 57 9 39 6 120 9,5 
KHÔNG. đc? t Loi 35308 số8 20 18 70 57 95 39 6 120 10 
09009 - số 8 1 6,5 "` Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
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Ổ cắm bit Dr. Impact 1/2", hình lục giác 


Ổ cắm bit Dr. Impact 3/8", Torx® 


1/2" 3/8" 
F 
E 
LÀ T ỘT ÔT 
\Ÿy J : * 
\)`àùg ìạn 
D 
C 
®Bit làm bằng thép hợp kim đặc biệt cho độ cứng cao và chống mài mòn Ổ cắm làm bằng CR-Mo bằng ®Bit làm bằng thép hợp kim đặc biệt cho độ cứng cao và chống mài mòn Ổ cắm làm bằng CR-Mo bằng 
quy trình rèn nguội để chống va đập quy trình rèn nguội để chống va đập 
*®Thân hình trụ giúp chống xoắn tốt hơn *®Thân hình trụ giúp chống xoắn tốt hơn 
»Cấu trúc đặc biệt để kết nối chặt chẽ giữa bit và ổ cắm »Cấu trúc đặc biệt để kết nối chặt chẽ giữa bit và ổ cắm 
KHÔNG. mhegszgmuMMỆT B c D E F dc ®% KHÔNG. mengszgmMMỆT B c D E F dđŒ f# 
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 
35404 4 24 19 75 57 số8 39 6 60 6,6 35322 T15 20 18 70 S7 52 39 6 120 8,9 
35405 5 24 19 75 57 số8 39 6 60 6,6 35323 T20 20 18 70 57 52 39 6 120 8,9 
35406 6 24 19 75 57 9 39 6 60 6,7 35324 T25 20 18 70 57 số8 39 6 120 8,9 
35407 7 24 19 75 57 9 39 6 60 6,8 35325 T27 20 18 70 57 số8 39 6 120 9 
35408 số8 24 19 75 57 9,5 39 6 60 7 35326 T30 20 18 70 57 số8 39 6 120 9 
35410 10 25 25 75 57 14 39 6 60 8.2 35327 T40 20 18 70 57 95 39 6 120 9,4 
35412 12 25 25 75 57 15 39 6 60 8,9 35328 T45 20 18 70 57 9,5 39 6 120 10.2 
35414 14 25 25 75 57 17 39 6 60 9,5 35329 T50 20 18 70 57 T11 39 6 120 10.2 
"` Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. À Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
Ổ cắm bit Dr. Impact 1⁄4", Torx® Ổ cắm bit Dr. Impact 1/2", Torx® 
1/4" 1/2" 
F F 
Ầ = Ê B |EE lỆT 
LÌ EB LH ỘT :ET] \ 
R ïìyy F 
D C 
C 


®Bit làm bằng thép hợp kim đặc biệt cho độ cứng cao và chống mài mòn Ổ cắm làm bằng CR-Mo bằng 


quy trình rèn nguội để chống va đập 
*®Thân hình trụ giúp chống xoắn tốt hơn 
»Cấu trúc đặc biệt để kết nối chặt chẽ giữa bit và ổ cắm 


®Bit làm bằng thép hợp kim đặc biệt cho độ cứng cao và chống mài mòn Ổ cảm làm bằng CR-Mo bằng 


quy trình rèn nguội để chống va đập 
*®Thân hình trụ giúp chống xoắn tốt hơn 
»Cấu trúc đặc biệt để kết nối chặt chẽ giữa bit và ổ cắm 


KHÔNG. xengsskpnaaMỆT B c D E F “@® %w R KHÔNG. tengszgmuaMỘT B C D E F (3S 
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 
35221 T10 12,611,535 24 6 14 10 200 4.2 3425 |T27 24 19 75 57 số8 39 6 60 6,5 
322 |T15 12,611,535 24 6 14 10 200 4.3 326 |T30 24 19 75 57 số8 39 6 60 6,5 
35223 T20 12,611,535 24 6 14 10 200 4.3 327 |T40 24 19 75 57 9,5 39 6 60 6,7 
3222  |T25 12,611,535 24 6 14 10 200 4.3 3428 |T45 24 19 75 57 9,5 39 6 60 6,9 
35225 T27 12,611,535 24 6 14 10 200 4.4 329 |T50 24 19 75 57 11 39 6 60 7.1 
3526 |T30 12,611,535 24 7 14 10 200 4.4 3430 |T55 25 25 75 57 14 39 6 60 8,9 


Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
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Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Bộ chuyển đổi ổ cắm tác động 3/8" Dr. 6Pt. Ổ cắm sâu tác động 


1/4" 
3/4" 
3/8" 


®Được làm bằng CR-Mo bằng quy trình rèn nguội để chống va đập 


KHÔNG, o(mm) #3 \szf 
34101 7 6 : > 
34102 số 8 6 # Š 
® Được làm bằng CR-Mo bằng quy trình rèn nguội để chống va đập 340 |9 6 : : 
môn. — | Nam xNữ ‹# lsz/ Z 304 |T0 6 h - 
34714 3/8"x1/4"(MxE) 20 300 5.2 S05 1 6 k : 
34715 1/2"x3/8"(MxF) 20 200 12.7 Tiệc 12 6 hở K 
34716 | 3/8'x1/2'MxF) 20 200 13,5 sao  |13 6 - : 
34717 3/4"x1/2"(MxF) 12 60 9⁄4 34108 14 6 & - 
34718 | 1/2"x3/4"(MxF) 12 60 20.7 SÄkGRER IỆ- 6 T " 
34110 16 6 - : 
34111 17 6 ' z 
Tác động chung chung 3412 18 6 Ễ : 
34113 19 6 - = 


3/8" 


Ổ cắm tác động 3/8" Dr. 6Pt. 


32902 


1/2" 


®Được làm bằng CR-Mo bằng quy trình rèn nguội để chống va đập 


34719 
KHÔNG. G(mm) c2 sỹ 
34202 7 6 - ˆ 
3/4" 34203 số 8 6 - h 
34204 9 6 ˆ ˆ 
34205 10 6 - - 
34206 T1 6 - - 
šzy2g 34207 12 6 ˆ ˆ 
34208 13 6 - - 
34209 14 6 s ' 
®Được làm bằng CR-Mo bằng quy trình rèn nguội để chống va đập 
34210 15 6 - - 
KHÔNG. L ci sỹ hoi 34211 16 6 - - 
32902 3/8"x3/8"(MxF) - 140 12.8 34212 17 6 - “ 
34719 1/2"x1/2"(MxF) 6 90 16 34213 18 6 - - 
34720 3/4"x3/A"(MxF) 4 24 16,4 34214 19 6 - - 


Thanh mở rộng Dr. Impact 3/8" 


Ổ cắm tác động tường mỏng 1/2" Dr. 6Pt. 


3/8" 


⁄ L , 


® Được làm bằng CR-Mo bằng quy trình rèn nguội để chống va đập 


1/2" 


®Được làm bằng CR-Mo bằng quy trình rèn nguội để chống va đập 


KHÔNG. L(mm) Vật liệu 4Ó fŸ ®Vách mỏng để sử dụng trong không gian hẹp 
34701 75 Cr-Mo 12 15 
KHÔNG. mm 
34702 150 Cr-Mo 6 9/7 e( ) G28 k4 Sở 
34303T | TÔ 6 - ễ 
34304T | TÍ1 6 - ` 
Thanh mở rộng Dr. Impact 1/2" 30T |T2 6 7 : 
34306T | 13 6 = : 
1/2" 34307T 14 6 - - 
34309T | 16 6 : - 
34310T 17 6 - - 
®Được làm bằng CR-Mo bằng quy trình rèn nguội để chống va đập 343ïfT 18 4 : Š 
KHÔNG. Thông số kỹ thuật. cai \sz/ Lo\ SH dU 13 4 - — 
tem - [8P 1 90 12.9 Sho/aEBÑ li, : : : 
3390 |5" Ệ 80 17. THỦI lo Ki : ' 
34316T 23 4 # ' 
34317T 24 4 # $ 
Ổ cắm tác động 1/2" Dr. 6Pt. 343201 | 27 4 k : 
A Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 
1/2" 
Ổ cắm sâu tác động thành mỏng 1/2" Dr. 6Pt. 
1/2" 
®Được làm bằng CR-Mo bằng quy trình rèn nguội để chống va đập 
KHÔNG. O(mm) 2i sỹ ®Được làm bằng CR-Mo bằng quy trình rèn nguội để chống va đập 
®Vách mỏng để sử dụng trong không gian hẹp 
34303 10 6 - : 
34304 11 6 - - KHÔNG. O(mm) đŒ t® 
34305 12 6 - ˆ 34403T | TÔ 6 - - 
34306 I3 6 - - 34404T | TÍ 6 ˆ - 
34307 14 6 - - 34405T | 12 6 - - 
34308 15 6 - ˆ 34406T | 13 6 - ˆ 
34309 16 6 - - 3440T | 14 6 - ` 
34310 17 6 ˆ ˆ 34408T | 15 6 ˆ - 
34311 18 4 - - 34409T | 16 6 - - 
34312 19 4 - - 34410T 17 6 - - 
34314 21 4 - - 34411T 18 6 - - 
34315 22 4 - - 34412T 19 4 - - 
34316 23 4 ˆ ˆ 34414T 21 4 - - 
34317 24 4 - - 34415T 22 4 - - 
34320 27 4 ˆ ˆ 34417T 23 4 " " 
34322 29 2 - - 34419T 24 4 : - 
34323 30 2 - - 34420T |27 4 - - 
34325 32 2 - - ÁÀ Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


Ổ cắm sâu tác động 1/2" Dr. 6Pt. Ổ cắm tác động 3/4" Dr. 6Pt. 


1/2" 3/4" 


®Được làm bằng CR-Mo bằng quy trình rèn nguội để chống va đập 


KHÔNG. O(mm) #3 t LoÏ 
34505 17 6 72 12-1 
®Được làm bằng CR-Mo bằng quy trình rèn nguội để chống va đập 3406 | Tổ 6 2 17,9 
34507 19 6 72 17,8 
me. | (mm) cai t 34508  |20 6 72 18,6 
34403 |10 6 ˆ s 34509 | 2Í 6 72 19.6 
34404 11 6 - - 34510 22 6 72 19.1 
34405 12 6 - - 34511 23 6 54 14 
34406 13 6 “ E 34512 24 6 54 15,4 
34407 14 6 ° ' 34513 25 6 54 15,4 
34408 15 6 - P 34514 26 6 54 14.3 
Sưng 16 6 l : 34515 27 6 36 10.9 
S8 17 6 R _ 34516 28 6 36 10,5 
_ 18 E : : 34517 29 6 36 12.1 
34518 30 6 36 13,5 
mm J0. : š : aaøi2 | 31 6 36 15,4 
ÂU lU k l l 34520 |32 6 36 16,7 
TH in : : : 3a  |33 6 36 16 
34417 23 4 k : 34522 34 2 b T 
3449 | 24 4 : : 34623 | 35 6 36 16,7 
34420 27 4 . : 34524 36 6 36 17,7 
34422 đÐ 2 - - 34525 37 6 36 20.3 
34423 30 2 - - 34526 38 6 36 19,4 
34425 32 2 - : 34527 39 6 36 21 
34528 40 6 36 21.8 
34529 41 6 36 21.7 
Thanh mở rộng Dr. Impact 1/2" 34530 |42 6 36 22,5 
34531 43 1 18 12.8 
1/2" 34532 44 1 8 13 
34533 45 1 18 13.6 
34534 46 1 8 13,8 
34535 47 1 8 15.1 
34536 48 1 18 15.2 
34537 49 - 8 16,5 
34538 50 - 18 20.2 
h L s 34540 52 1 - - 
34542 54 1 8 1.7 
34543 55 1 12 14.9 
34544 56 1 12 23,8 
® Được làm bằng CR-Mo bằng quy trình rèn nguội để chống va đập 34545 57 - 12 15,5 
34546 58 1 B ` 
KiMSh. L|JUNU ? % 34542 |59 1 12 25,7 
34703 125 6 72 17.2 Sisng 60 _ 12 17,6 
34704 150 6 72 20.1 34549 63 : 12 18,5 
34705 250 6 36 16.2 34550 65 1 12 20 
34706 300 6 30 16 34551 67 1 12 21.4 
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3/4" Dr. 6Pt. Ổ cắm sâu tác động Thanh mở rộng tác động 3/4" Dr. 


3/4" 3/4" 


~ ——L—> 


®Được làm bằng CR-Mo bằng quy trình rèn nguội để chống va đập 
®Được làm bằng CR-Mo bằng quy trình rèn nguội để chống va đập 


XHÔNG: o(mm) #3 \sz4 

34605 | 17 1 20 12,5 In sẽi Si = 
34606 |18 1 20 12.7 Sub) Lo bệ = kệ 
SaEÐ> 19 1 20 128 34708 100 4 24 14.4 
3⁄208 20 1 20 206 34709 150 3 18 14.2 
Em 21 1 20 13 34710 175 E) 18 15,9 
3460 |22 1 20 13.3 Tốua = = ko, 
ENS 23 1 20 138 34712 250 - 10 12.1 
34612 24 1 20 13.9 

Ho, : s Ship Ổ cắm tác động bảo vệ bánh xe 1/2" Dr. 

34614 26 1 20 22,9 

34615 27 1 20 12.9 1/2" 

34616 28 1 - - —.—— 

34617 29 1 - - 

34618 30 1 20 14.1 

34619 31 1 20 23 

34620 32 1 20 14,8 

34621 33 1 20 15,9 

34622 34 1 20 16 

34623 35 I - - 

34624 36 1 20 17 

34625 37 - 20 28.1 

34626 38 1 20 18 

34628 40 1 18 17,6 

34629 41 L) 18 17,8 

34630 42 1 18 18,6 

34631 43 1 # : 

34632 44 - 18 198.7 

34633 45 1 18 19.9 

RE PP = i8 20,4 ®Được làm bằng CR-Mo bằng quy trình rèn nguội để chống va đập 

34635 47 1 - - KHÔNG. Thông số kỹ thuật. (mm} c tØ loi 
34636 48 1 - ˆ 34410H Tử 6 60 11 
34637 49 1 - " 34412H 19 6 60 12 
34638 50 - 12 16,5 34444H- | 2T 6 60 15 
34640 55 - †2 18,7 Á Loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành trọn đời. 


©, 


Ổ cắm tác động 1" Dr. 6Pt. cắm sâu tác động 1" Dr. 6Pt. 


1" 


®Được làm bằng CR-Mo bằng quy trình rèn nguội để chống va đập 


KHÔNG. O(mm) #3 t 
®Được làm bằng CR-Mo bằng quy trình rèn nguội để chống va đập 34505 17 1 18 15,7 
ST BS: s 34906 18 1 18 25,4 
kinh: 34907 19 - 18 10.8 
34805 17 6 36 19.7 34908 20 L s 
34806 18 6 36 19.9 mn 21 1 18 16 
34807 19 6 36 20.1 3ã010 22 1 18 162 
34808 20 6 36 20.1 Ả 23 1 R - 
34809 21 6 36 20.3 _ 24 1 16,4 
34810 22 6 36 20.6 
xảẾ l3 1 30 20.1 1. : : Đi 
812 |24 5 30 17,6 TA Do ` 5 : 
3413 |25 6 30 21.9 be,b/EEB|L cả ` k g 
szlý 26 6 30 223 34916 28 1 8 17.1 
@15  |27 5 30 189 e7 |23 1 8 173 
316 |28 6 30 19.2 34øia  |30 š 8 17,6 
g7  |29 5 30 19.9 34949 | 3Í 1 8 17,8 
3m18 |30 4 24 16.3 34920 |32 1 8 18,7 
34819 31 6 24 19,5 34921 33 1 18 18,5 
34820 32 4 24 16,7 34922 34 - 18 18,6 
34821 33 4 24 16,8 34923 K* 1 12 12,5 
34822 34 4 24 17.1 34924 36 : 12 12.7 
34823 35 4 24 18.3 34925 37 1 12 19,4 
34824 |36 4 24 18,6 34926 | 38 š 12 13.3 
34825 37 4 24 19.1 34928 40 1 : _ 
34826 38 4 24 19.7 S86 41 1 12 14,5 
34827 39 4 24 19.8 ) 42 1 _ Ề 
34828 40 4 24 20.2 xiaŠi 43 1 : F 
34829 41 4 16 14,5 BI 46 1 6 93 
34830 42 4 16 14,7 ==: 29 1 6 102 
34831 43 4 16 15.1 
—_— + 1 16 15,5 34938 50 1 6 10.3 
34833  |45 H 16 16,8 BENG: lJ 1 B bu. 
34834 46 4 16 17.3 
34835 47 4 16 17,4 
34836 48 4 16 19 Trình điều khiển đai ốc từ tính 1/4" Dr. 
34837 49 1 12 19.6 
34838 50 4 12 15 
34839 51 2 12 15,4 : 
34840 52 2 12 17 
34841 53 - 12 17,6 ⁄ P 
34842 54 2 12 17.9 ® Được làm bằng SVCM cho độ cứng cao, chống mài mòn và độ dẻo dai v. s 
34843 55 2 12 18,8 ®Được rèn nguội và được xử lý nhiệt toàn diện để chống va đập 
= : E - E9-benl:Ytsrattpt tin) ĐEIRTTETVET 
34845 | 
34846 58 †1 số 8 13,7 KHÔNG. GO(mm) L(mm) 3c #ÿ 
3487 |59 1 số 8 15 35106 |6 65 12 144 5,5 
34848 | 6Ụ 1 HÁu 14,8 35107 |7 65 12 144 6 
mạc p. : . và sai | Số8 65 12 14 6 
34850 65 1 số8 16,8 
= 67 F số8 17,5 35110 10 65 12 144 6.2 
34852 68 1 số 8 182 35112 12 65 12 144 8.2 
34853 69 - số 8 19.1 35113 13 65 12 144 8.2 


Súng lạm phát lốp kỹ thuật số 98103 


Điều khoản bảo hành cho dụng cụ khí nén 


Phạm vi bảo hành 


Theo quy định của "Phạm vi không bảo hành" trong Phần II dưới đây, tất cả các dụng cụ khí nén được 

đánh dấu bằng © SATA' nhãn hiệu có thể được sửa chữa miễn phí hoặc thay thế tại chỗ 

cửa hàng bảo trì SATA được chỉ định trong vòng 3 tháng kể từ ngày mua trong trường hợp có bất kỳ trục trặc 
nào trong quá trình sử dụng bình thường. Các hạng mục được sửa chữa hoặc thay thế sẽ được bảo hành 
trong thời hạn hiệu lực còn lại theo quy định tại Khoản này. 


Phạm vi không bảo hành 

Dụng cụ khí nén không có _ ?SATA' nhăn hiệu sẽ không được bảo hành. Những sản phẩm được 
hư hỏng do sử dụng không bình thường sẽ không được bảo hành. 

Những sản phẩm bị mòn do sử dụng liên tục quá nhiều sẽ không được bảo hành. Các 
sản phẩm không được sửa chữa bởi cửa hàng bảo trì do SATA chỉ định, tháo rời trái 
phép hoặc hư hỏng do sử dụng phụ tùng, phụ kiện không được SATA ủy quyền sẽ 
không được bảo hành. 

Những sản phẩm bị rỉ sét, bong tróc lớp mạ, trầy xước bề mặt hay hư hỏng phần nhựa tay cầm 
sau khi sử dụng sẽ không được SATA sửa chữa hoặc thay thế. 

Những sản phẩm có phiếu bảo hành không được gửi lại trong thời gian quy định sẽ không được SATA sửa 
chữa hoặc thay thế. 


Cách thay thế hoặc sửa chữa sản phẩm 

Người dùng phải, trong vòng một tháng kể từ ngày mua công cụ khí nén SATA (tức là 
trong vòng 30 ngày kể từ ngày ghi trên chứng từ mua hàng và ngày cuối cùng phải theo 
dấu bưu điện của người mua), gửi lại cho SATA a bản sao đầy đủ và hợp lệ của "Biên lai trả 
lại Thẻ bảo hành dụng cụ khí nén SATA". Nếu không, nó sẽ được coi là từ bỏ quyền bảo 


hành. 

Đối với các sản phẩm nằm trong phạm vi sửa chữa hoặc thay thế miễn phí, người dùng có thể đến cửa hàng bán hàng ®Màn hình LCD có đèn nền, rõ ràng hơn 

được chỉ định của SATA gần nhất để điền vào thẻ bảo hành sản phẩm và được sửa chữa miễn phí ngay cả khi được sửa *Thân nhôm có vỏ cao su, hiệu suất chống sốc và chống va đập tốt hơn 
chữa kèm theo bằng chứng mua hàng như biên lai gốc và bản sao. ®Ống bên bằng thép không gỉ, chống uốn cong với tuổi thọ cao hơn 


Ề: ®Đầu nối ống hút bằng đồng, chống gỉ và bền 
Tư vấn dịch vụ 


Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về điều kiện bảo hành đối với SATA' da khí nén, hoặc nếu b R R R 4 = 
|ếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về điều kiện bảo hành đối với © lụng cụ khí nén, hoặc nếu bạn xá. | Phạm ví đo lường chính xác Tối đa. đầu vào LxWx‹ +2 S7 
không hài lòng với dịch vụ do cửa hàng bán hàng được chỉ định cung cấp, vui lòng liên hệ với Công ty TNHH : Á ất H( ) 
hính xá suã mm, 
Công cụ SATA (Thượng Hải): SATAMarcom_Asia@ApexToolGroup.com.. G p 
98103 | Ö-† 92-2006 1stan/  3T5x100x -20 22 170 
Sức mạnh của sự giải thích 174 lớp thứ 0,4 218 psi 
Các Điều khoản này sẽ được giải thích bởi SATA Tools (Shanghai) Co., Ltd. ce+0 4% 
+U, 
Súng bơm lốp quay số 98101 98104 súng lạm phát 


»Dải đo được thiết kế đặc biệt cho xe du lịch, thang đo hiển thị rõ ràng hơn PHÌTHEPPVA 
®Đồng hồ đo áp suất cơ có độ chính xác cao, hiệu suất ổn định tốt hơn 
»Thân nhôm có vỏ cao su, hiệu suất chống sốc và chống va đập tốt hơn ®Thân nhôm đúc có vỏ bảo vệ chống sốc 
®Ống bện bằng thép không gỉ, chống uốn cong với tuổi thọ cao hơn »Có ba đơn vị PSI, BAR, KPA để lựa chọn 
®Đầu nối ống hút bằng đồng, chống gỉ và bền ®Chức năng ba trong một, có thể dùng để bơm hơi, xì hơi và đo áp suất lốp 
®Vỏ lò xo kim loại bảo vệ ống và giúp ống không bị vướng víu 
ôn. | Phạm vi đo lường chính xác Tối đa. đầu vào LxWx  £ #7 
sự chính xác Áp suất H (mm) kuône | ĐỌC Điện tử Lượng nạp tối đa Áp suất chính xác 
98101 | 0-8thanh/117 — 0,ithanh Tiêu chuẩn JJG 927-2013 2.215 315x100x -20 22 170 Bá mét S281 Aphậm 
psỉ Lớp 1.6, thanh/218 - 
h phạm vi 
Trong phạm vi tổi đa 90- pSI 
100%, dung sai+2,5% Phần 98104 | 0,01Bar 0-12Bar — 15thanh/ Tiêu chuẩn JB/T 7392-2006 -10°C-60° - 2022 
còn lại của phạm vi (0,1Psi) (174Psi) 218Psi Lớp C0,25 
sức chịu đựng+1,6% Sức chịu đựng+0,25% 
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Máy bơm lốp tự động 98105 


®Lạm phát tự động, dễ vận hành và đi kèm với lời nhắc nhở 

®Cảm biến gốm có độ chính xác cao nhập khẩu, đảm bảo áp suất lốp chính xác 
»Thân nhôm đúc có kiểu dáng hiện đại, nhẹ và bền 

®Chức năng bơm lốp mới, giúp lốp gần trung tâm hơn 


psỉ 0,1 psi Cấp tiêu chuẩn 152psi — 220 
0,2 
Thanh 4-10: JJ875. 
Lớp tiêu chuẩn 


0,5 


.ose. | Phạm vỉ đo lường chính Tối đa. đầu vàoLxWx  Điềuhành cẾ2 fŸ 
xác sự chính xác Áp suất H (mm) nhiệt độ 
98105 | 0-10 thanh/145 001thanh/  0,5-4 Bar: JJ875 10,5bar/  315x1300x -10°C~50°C -2122,5 


Thủy lực & nầng hạ 


Máy kéo thủy lực 354-355 


Jack chai thủy lực 5354 
Palăng xích tay 5360 


Palăng xích khối đòn bẩy 5358 


Cờ lê thủy lực Dr. 361 


Vòng bù thủy lực 


362 


OIIIC 


362 


Bơm thủy lực điện 363 
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Jack chai thủy lực 


“x<é 


97804A 97803A 97802A 97801A 


⁄ 


97810A 97809A 97808A 


®Kết cấu thép chắc chắn được hàn cho độ bền và hiệu suất không bị rò rỉ 

®Cải thiện độ bền cơ học tổng thể và khả năng chống tải thiên vị 

®Đế tích hợp được rèn bằng thép chất lượng và mạch dầu thủy lực mới mang lại sự ổn định 

®Không rò rỉ dầu với tuổi thọ dài, tạo điều kiện bảo trì 

Lưu ý: Kích từ 2T đến 20T có thể vượt qua bài kiểm tra quá tải động với khả năng chịu tải gấp 1,5 lần; Kích từ 32T đến 50T có thể vượt qua bài kiểm tra quá tải động với khả năng chịu tải gấp 1,25 lần. 


VHÔNG, Thông số ký thuệt 9 DàixWxH(mm) Tối đa. Chiều cao (mm) Chiều cao mở rộng (mm) Đơn vị trạng lượng (kg) 3c #% 

97801A 2 99x93x181 344 48 2.4 1 6 15,5 
97802A |4 110x103x193 373 60 3.2 1 6 20.3 
97803A |6 122x115x210 416 70 3,9 - 4 16,5 
97804A | Số 8 130x121x230 455 80 5 : 4 21.3 
97805A | 1Ö 132x120x230 460 80 5,6 1 4 23,7 
97807A | TỐ 144134230 440 60 FÃ - r2 15 

97808A | 20 159x143x242 452 60 S1 ˆ 2 19.1 
97809A | 32 169x153x275 440 _ 12 - 1 12,4 
97810A 50 210x176x265 425 - 25,3 - 1 26,9 


A Loại trừ khỏi các điêu khoản bảo hành trọn đời. 


Máy kéo thủy lực 


Bộ hộp nhựa 


®Với các móng vuốt tạo thành một "lồng an toàn", ba hàm đảm bảo lực kẹp đều 
'®Tích hợp thiết kế “van an toàn” tránh tình trạng quá tải 
®Con dấu NOK nhập khẩu Nhật Bản 4 


KHÔNG. Loại kéo Trên danh nghĩa Đầu ra làm việc Đột quy Sự mở rộng Kéo tối đa Chiều dàimóngvuốt — Chiềucaocơthể Số lần vận hành máy bơm c7 sỹ ko\ 
Trọng tải(t) đlôgam) (mm) Khoảng cách (mm) Mô-menxoän(mm) (mm) <(mm) nhỏ trong một hành trình 

99001 Tích hợp 6 6000 60 20-200 160 180 530 46+/-2 - 1 9,5 

99002 Tích hợp 10 10000 80 20-300 210 237 640 96+/-2 _ 1 14,5 

99003 Tích hợp 15 15000 100 20-360 240 270 710 178+/-2 - 1 20,5 


ÁÀ Bảo hành 1 năm cho toàn bộ thiết bị, bảo hành trọn đời cho hàm 


Thân kéo Bơm thủy lực bằng tay 


®Với các móng vuốt tạo thành một "lồng an toàn", ba hàm đảm bảo lực kẹp đều 
®Tích hợp thiết kế “van an toàn” tránh tình trạng quá tải 


®Con dấu NOK nhập khẩu Nhật Bản 


KHÔNG. Loại kéo Trên danh nghĩa Đầu ra làm việc Đột quy Sự mở rộng Kéo tối đa Chiều dài móng vuốt Chiều caocơthể Số lần vận hành máy bơm czi bxzÍ ho\ 
Trọng tải(t) (Kilôgam). (mm) Khoảng cách (mm) Mô-men xoắn (mm), (mm) <(mm) nhỏ trong một hành trình 

99014 Tách ra 20 20000 100 25-420 285 320 620 Bơm tay 28+/-2 - 1 38,7 

99015 Tách ra 30 30000 100 25-515 340 375 715 Bơm tay 44+/-2 - 1 Đi, 


Á\ Bảo hành 1 năm cho toàn bộ thiết bị, bảo hành trọn đời cho hàm 


Máy cắt thủy lực 


99036 
Máy cắt thủy lực (loại cứng) 
*®Thích hợp để cắt dây nhôm lõi thép ACSR, đồng mềm, thanh nhôm và sắt, sợi 
Máy cắt thủy lực 085 5T thép, cáp thép và sắt thép gia cố 
*Thích hợp để cắt cáp đồng và nhôm, dây truyền thông và các loại dây mềm khác nhau ®Máy cắt thủy lực tích hợp áp suất cực cao với đầu ra áp suất cao và thấp thông qua ép đùn thủ 
®Máy cắt thủy lực tích hợp áp suất cực cao với đầu ra áp suất cao và thấp thông qua ép đùn thủ công 
công ®Thấm dầu hai giai đoạn với áp suất tối đa 700Kgf/ cm2 (10000psi) 
®Thấm dầu hai giai đoạn với áp suất tối đa 700Kgf/ cm2 (10000psi) ®Đầu tip có thể xoay 180 độ để thuận tiện cho việc vận hành 
® Đầu tip có thể xoay 180 độ để thuận tiện cho việc vận hành ®Tay cầm FRP có khả năng cách điện điện áp 20KV trong 5 phút 
kHôNG | đầura — Khaimạc Công suất cắt Đơn vị cC) Sỹ hoi 
Œ) (MM)———— = —._— 
Dây Dây (MM) Thanh tròn (mm) Dây bị mắc kẹt (mm) Truyền thông (kg) 
mn Cáp (mm 
6x7 6x12 Đồngmềm Nhôm mềm wa„m¿ Thép cốt thép có lõi Nhôm-Đồng Thép bị mắc kẹt Pƒmn) 
Quần ba Quán ba Thanh sắt dây nhôm Dây bện Dây(1x9) 
99036 5 85 - - - - - - - 28/38 - 85 8,5 - 1 8,5 
99038 7.1 40 Bác 25 24 24 16 16 38 40 20 40 6 - Hị 6 


ÁÀ Bảo hành 1 năm cho toàn bộ thiết bị, bảo hành trọn đời cho hàm 
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Máy ép thủy lực 99046 


*® Thích hợp để uốn ống đồng, thiết bị đầu cuối tấm đồng và thiết bị đầu cuối trên cao hình chữ C và H 
® Thân chính được làm bằng thép cacbon cao và được xử lý nhiệt để có độ bền kéo cao 
® Uốn tóc bằng vòng đơn để thuận tiện 


®` Được sử dụng với 99045 


KHÔNG. Đầu ra (T) Phạm vi uốn áp dụng (mm›) Kiểu uốn Đơn vị trọng lượng (kg) 4c SỞ 


99046 12 JIS: 38, 60-70, 80, 100, 150-180, 200, 325 lục giác 7,8 - 1 7,8 
DIN: 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400 


Á Bảo hành 1 năm cho toàn bộ thiết bị, bảo hành trọn đời cho hàm 


Kìm bấm cáp thủy lực 


Kìm bấm cáp thủy lực 11T 
® Hàm làm bằng thép hợp kim rèn cho sức mạnh và độ bền 


Kìm bấm cáp thủy lực 8T *®Hàm lớn hình chữ C có khả năng xoay 180 độ dễ dàng thao tác 

® Hàm làm bằng thép hợp kim rèn cho sức mạnh và độ bền ®Thiết kế thủy lực hai giai đoạn để gấp mép nhanh chóng với ít lực 

®Hàm hình chữ H có khả năng xoay 180 độ ®*Giá trị giải nén được áp dụng để giải nén bằng cách chỉ cần xoay và nhấn tay cầm tự 

®Gấp mép nhanh chóng để vận hành dễ dàng do bằng tay đang giữ tay cầm 

®Khuôn lục giác được sử dụng để uốn chặt và chắc chắn ®Van giảm áp tích hợp có bảo vệ quá tải để tự động giải nén sau khi uốn 

®Đặt lại bằng cách chỉ cần xoay giá trị giải nén 

®Tay cầm cách điện bằng sợi thủy tinh để chịu được điện áp và an toàn ®Tay cầm cách điện bằng sợi thủy tinh để chịu được điện áp và an toàn 
KHÔNG. Đầu ra loại kìm thủy lực(T) Hành trình (mm) Phạm vi uốn (mm:) Chiều dài cơ thể (mm) Loại khuôn Khuôn cấu hình (mm›) œ® WNX Km 
99018 Tích hợp số 8 15,5 16~240 530 lục giác 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 - 1 13.2 
99019 Tích hợp 11 38 50~400 640 lục giác 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400 - 1 20.7 


ÁÀ Bảo hành 1 năm cho toàn bộ thiết bị, bảo hành trọn đời cho hàm 


s Lật và treo 360 độ với đầu ra bình thường 


® Đóng hoàn toàn cho các môi trường khắc nghiệt khác nhau 


® Tự động tắt ở giới hạn để đảm bảo an toàn và ổn định 


KHÔNG. Áp suất đầu ra tối đa Áp suất đầu ra (kg/cm)2 Công suất bơm dầu (L/phút) Điện áp(V/Hz) Công suất động cơ(KW) Dung tích dầu (CC) Đơnv| c \s2/ 
(kg/cm2 psi) Trọng lượng (kg) 
99045 700/10000 Thấp 0-100 Cao 10-700 Thấp 0-100 Cao 10-700 110/60 0,35 1000 7.2 - 1 7.2 
A Bảo hành 1 năm cho toàn bộ thiết bị, bảo hành trọn đời cho hàm 
< ^ 3 
Máy đột thủy lực 99047 
* Thích hợp để đục lỗ thép góc, đồng, nhôm và sắt, thép chữ 1 và tất cả các loại bàn là kênh 
® Xi lanh dầu và thân được rèn bằng thép hợp kim với nhau hình chữ C cho độ chắc chắn, bền bỉ và độ bền kéo cao 
® Nhỏ gọn, di động, định vị dễ dàng và ít ba via do đột dập 
®` Được sử dụng với 99045 
KHÔNG. Đầu ra (T) Công suất đục lỗ (mm) Khuôn tiêu chuẩn (mm) Đơn vị trọng lượng (kg) đœ® Š # 
99047 31 Đồng & nhôm 12, sắt 10 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" 16,5 - 1 16,5 


Á\ Bảo hành 1 năm cho toàn bộ thiết bị, bảo hành trọn đời cho hàm 
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hmin 


s và sự tiện lợi 


để tiết kiệm lao động 


phanh đáng tin cậy 
1 về độ an toàn và tin cậy 


Tiêu chuẩn Tải trọng định mức Thông số xích nâng Khoảng cách tối thiểu Kích thước chính (mm) Đơn vị Trọng lượng cho mỗi 
dauAơ CÔ Nam  ẢNNN MỐTE SẠCH (se dmmớMurwoUg 
3 215 ®5.6X1 335 158 105 99 353 26 40 6.0 0,7 

5 215 ®5.6X1 335 158 105 99 353 26 40 7.4 0,7 

3 260 ®7.1X1 367 176 110 123 35331 45 9,2 1.1 

5 260 ®7.1X1 367 176 110 123 35331 45 114 1.1 

3 340 ®8X1 415 193 119 12846530 40 13,8 1.4 

5 340 ®8X1 415 193 119 12846530 40 166 1.4 


khối hain 


®Các bộ phận chính được làm bằng thép không gỉ để chống ô nhiễm, chống ăn mòn và chống mài mòn 
®Bề mặt sản phẩm mịn và nhỏ gọn giúp chống bám bụi và có hiệu suất tự làm sạch tốt 
®Hệ số an toàn cao hơn 4:1 đảm bảo an toàn và tin cậy 

®Thích hợp cho môi trường ăn mòn hoặc có độ sạch cao 


KHÔNG. Lực kéo định mức _ Nâng Xích nâng Dây chuyền tay Kéo tay Kích thước chính (mm) Đơn vị 
trấn. nhu Số chuỗi/Đường kính rơi X Khoảng cách/ØXP kiảu MT n tnriilbiEn THỆNG #na 

97891 1 3 1 7X21 304 172 151 26 40 376 13 
97892 1 6 1 7X21 304 172 151 26 40 376 19 
97893 2 3 2 7X21 335 192 151 34 50 470 19 
97894 2 6 2 7X21 Tiện 335 192 151 34 50 470 28 
97895 3 3 2 9X27 343 230 173 39 55 580 31 

97896 3 6 2 9X27 343 230 173 39 55 580 44 


Kẹp nặng 


®Thích hợp để kẹp thép chữ I và treo dây treo 
®Hệ số an toàn cao hơn 4:1 đảm bảo an toàn và tin cậy 


Phạm vi kẹp có thể điều chỉnh cho dầm chữ I có chiều rộng khác nhau 


KHÔNG. Tải trạng định mức Phạm vi chiều rộng của Kích thước chính Đơnv| cự? z8 kLo\ 
by Hải Sả0 225225 Tối đa. B c 8 E F em. — D Bông 
phút. tối đa. phút. tối đa. 
98901 1 75-230 284 180 375 80 4 220 102 160 29 20 3,4 - - - 
98902 2 75-230 284 180 375 90 6 220 102 160 28 22 4,5 - - - 
98903 3 80-320 365 220 498 117 số 8 271 168 240 60 24 9,5 - ˆ - 
98904 5 80-320 365 220 498 117 10 271 168 240 57 30 11,5 - - - 


Xe đẩy Monorail đẩy tay hạng nặng 


®Thích hợp để treo cáp treo trên thép chữ I và đẩy xe đẩy qua máng thép bằng tay 
®Hệ số an toàn cao hơn 4:1 đảm bảo an toàn và tin cậy 


®Phạm vi kẹp có thể điều chỉnh cho dầm chữ I có chiều rộng khác nhau 


KHÔNG. Tải trọng định mức Tối thiểu. bán kính đường cong Kích thước chính Theo dõi phạm vi chiều rộng Đơn vị trọng lượng. c7 % hoi 
(tấn) khá (m) (Kilôgam) 
Một phút. (mm) B(mm) C(mm)H(mm) S(mm) F (mm) M(mm) 
98911 1 1.0 311 246 222 125 38 64-203 9.5 - - - 
98912 2 1,1 327 276 263 150 38 88-203 15,5 - - - 
1,5-3,0 
98913 3 1.3 343 332 309 171 40 100-203 25,0 - - - 
98914 5 1.4 355 377 353 196 42 114-203 39,0 _ - - 


952 


Xe đẩy Monorail đẩy tay hạng nặng 


®Thích hợp để treo cáp treo trên thép chữ I và đẩy xe đẩy qua máng thép bằng tay 
®Hệ số an toàn cao hơn 4:1 đảm bảo an toàn và tin cậy 


® Phạm vi kẹp có thể điều chỉnh cho dầm chữ I có chiều rộng khác nhau 


KHÔNG. Tải trọng định mức Vận hành tiêu chuẩn Tối thiểu. bán kính đường cong Kích thước chính Theo dõi phạm vi chiều rộng Đơn vị trọng lượng. ci hsz£ ko\ 
(tấn) chiều cao (m) khá (m) (Klôgam) 
Một phút.(mm) B(mm) C(mm) H(mm) S(mm) F(mm) M(mm) 
98916 1 1.0 338 246 222 125 38 64-203 13.0 - - - 
98917 È¿ : 1.1 349 276 263 150 38 88-203 18/5 - - - 
1,5-3,0 
98918 3 1.3 362 332 309 171 40 100-203 28,5 - - - 
98919 5 1.4 374 377 353 196 42 114-203 42,0 - - - 


®Móc mềm có độ bền cao với kẹp an toàn được sử dụng để ngăn ngừa gãy và tách rời một cách hiệu quả 
®Hiệu suất cơ học cao và lực kéo tay thấp 

®Thiết kế chốt đôi đối xứng, hiệu quả phanh đáng tin cậy 

®Vỏ có độ cứng cao và khả năng chống biến dạng rơi mạnh 

®Hệ số an toàn trên 4:1, an toàn và đáng tin cậy khi sử dụng 

sổ trục tích hợp được sử dụng bên trong, thuận tiện cho việc tháo, lắp và bảo trì 
®Triển khai tiêu chuẩn JB/T7334-2016 


KHÔNG. Nâng tạ Nâng tạ Xích nâng Kéo tay Kích thước chính (mm) Đơn vị 
tên) tmụ Số lượng tải — sườngkínhxsản ®) MỘT B c D Hphút, T96 nghe 
Dây chuyền rơi ØXP 

97861 1 3 1 6x18 250 172 151 26 40 360 12 1 1 12.8 
97862 1 6 1 6x18 250 172 151 26 40 360 16,8 1 1 17,6 
97863 2 3 1 số 8x24 340 210 175 34 50 470 19,5 1 1 20,5 
97864 2 6 1 số 8x24 340 210 175 34 50 470 26,2 1 1 27,2 
97865 3 3 2 7x21 280 230 173 37 55 580 24,4 1 1 25,6 
97866 3 6 2 7x21 280 230 173 37 55 580 33,4 1 1 34,6 
97867 5 3 2 10x30 390 280 189 46 65 640 41,6 1 1 44,8 
97868 5 6 2 10x30 390 280 189 46 65 640 57,3 1 1 60,5 


®Móc mềm có độ bền cao với kẹp an toàn được sử dụng để ngăn ngừa gãy và tách rời một cách hiệu quả 
®Tay quay hợp kim nhôm có tay cầm thoải mái và trọng lượng nhẹ 

*Thiết kế cờ lê gia cố các gân và có khả năng chống rơi mạnh 

sổ trục tích hợp được sử dụng bên trong, thuận tiện cho việc tháo, lắp và bảo trì 
®Triển khai tiêu chuẩn JB/T 7335-2016 


KHÔNG. Trọng lượng nâng Chiều Xích nâng Chiều dài taycầm Lực kéo Kích thước chính (mm) Đơn vị trọng lượng (kg) — cẾ hsz8 
cao nâng (tấn) (m) Thông số kỹ thuật. (mm) — (TT) (N) MỘT B5 c ø E Hữnh 

97871 0,75 1,5 6x18 250 200 162 96 140 37 24 350 6,7 1 1 y2 
97872 0,75 3 6x18 250 200 162 96 140 37 24 350 8,0 1 1 8,5 
97873 1,5 1,5 7x21 340 280 181 99 145 42,5 29 400 10,0 1 1 10.8 
97874 1,5 3 7x21 340 280 181 99 145 42,5 29 400 11.7 1 1 12,5 
97875 3 1,5 10x30 280 350 206 112 199 55 40 500 19.3 1 1 20.3 
97876 3 3 10x30 280 350 206 112 199 55 40 500 22,6 1 1 23,6 


Cờ lê thủy lực Dr. 


®Nó được làm bằng hợp kim AI-Ti mới có độ cứng cao và cao. thép hợp kim cường độ 

®Cánh tay phản ứng cho phép 360°xoay để điều chỉnh và thiết kế kết nối kiểu mộng tạo điều kiện 
cho việc điều chỉnh vị trí theo các điều kiện làm việc khác nhau 

®360x180°đầu vào dầu có thể được điều chỉnh bằng cách xoay phổ quát 

®Quy trình mạ crom độc đáo giúp bề mặt có khả năng chống rỉ sét; móng vuốt chống đảo ngược đôi đáng 
tin cậy và bền bỉ được cung cấp chức năng khóa, cải thiện hiệu quả hiệu quả công việc 

®Độ chính xác đầu ra: +/-3%, Độ chính xác lặp lại: +/- 1% 


KHÔNG, Điều khiến L1(mm) L2(mm) H1(mm) H2(mm) H3(mm) H4(mm) R1(mm) R2(mm) Tổi thiểu. mômenxoắn __ Tối đa. Phạm vi bu lông mô-men xoắn (mm) cân nặng 237 
HHAH08,030 (LBF.FT) (Nm) _ (LBF.FT) (Nm) (LB) qasem 

99050 3/4" 126 193 51 72 92 132 26 115 203 270 1366 1950 16-3 5,29 2,4 - 1 4 
99051 1“ 162 244 68 95 125 167 34 135 446 650 3031 4650 22-4s 11.34 5.15 - 1 7 
99052 1-1/2" 210 271 81 123 150 195 40 140 811 1150 5663 7650 27-56 19,5 8,86 - 1 10,5 
99053 1-1/2" 223 295 91 131 168 220 48 154 841 1200 6890 9400 30-64 28,2 12,8 - 1 15,5 
99054 1-1/2" 244 370 101 145 188 232 51 262 1538 2100 1o9o 14800 36~72 35,9 16,3 - 1 20 
99055 21/2" 311 388 121 184 221 273 60 187 2960 4050 z1: 2720042~90 66,98 30,41 - 1 38 
99056 21/2" 331 409 138 200 248 230 67 199 3817 5150 25697 34750 48~100 85,939 - 1 48 
99057 2-1/2" 354 540 149 220 278 315 77 323 5235 7150 37756 51000 64~120 95,1543,2 - 1 53 


Cờ lê vòng bù thủy lực 


Khối xi lanh 
Fe K_.Ì “ 
: sR “Ẻ. " 
k h—_ Kết nối 


®360°x180°xoay cho phép chuyển động của ống song công 


® Chân căn chỉnh bằng thép kết nối khu vực phản ứng thấp hơn để tăng thêm sức mạnh 

® Bán kính mũi hẹp cho phép phù hợp với các ứng dụng có giới hạn về khoảng hở khiến các công cụ khác trở nên quá lớn 
® Lớp hoàn thiện chổng gỉ 

®Ống lót bằng đồng chống mòn 


®Độ chính xác đầu ra: +/-3%, Độ chính xác lặp lại: +/- 1% 


KHÔNG. Đầu lục giác Tối thiểu. mô-men xoắn Tổi đa. mô-men xoắn Trọng lượng (kg) Kích thước bên ngoài (mm) 

TEEN (LBE.FT) (Nm) (LBF.FT) (Nm) Đầu nối khối xi lanh MỘT B le D 
99060 30-60 182 250 2108 2850 1,99 1,48 ~ 1,85 32 148,8 ~ 156,8 168,0~175,5 9/1~117 
99061 41-80 357 470 4336 5800 3,35 3,05 ~ 3,95 41,4 172,9~189,2 204,4~220,8 12,7~13,7 
99062 50-105 750 1050 9800 13200 6,54 6,25 ~ 8,60 52,5 210,4~235,4 268,1~283,9 13,7~19,5 
99063 70-115 1437 1950 15444 20800 9 11.98~14.16 64 245,7~258,3 326,7~344,7 19,5 ~ 23,0 
99064 80-155 2910 3951 34421 46500 16.1 25.10~30.36 82,5 287,6~313,1 422,5~442,5 23,0~26,0 


Ống thuỷ lực 


Ù 


Đầu nối NPT 1/4" 


®Ống đôi được phủ polyurethane cho cả khả năng chống dầu và chống lão hóa 
®Thân ống có hệ số an toàn cấp 4 và được quấn 6 lớp dây thép đảm bảo an toàn và chống nổ 


KHÔNG. "Thông số kỹ thuật. (m) Đường kính ống (in.) Chiều dài Kích thước ở cả hai đầu (in.) Áp suất làm việc (bar) Áp suất nổ (bar) 
(FT) (m) 

99035 6 1⁄4" 20 6 1/4" 1/4" 700 

99037 12 1/4" 40 12 1/4" 1/4" 700 


Máy bơm thủy lực điện 99030, động cơ chổi than 


‡30%r 1y 


®Van điều chỉnh áp suất bên ngoài cho độ chính xác cao 


®Tích hợp van xả an toàn đảm bảo an toàn 
®Động cơ tốc độ cao chổi than carbon có khả năng tự động bảo vệ khi chạy không tải và tắt máy bằng nút khởi động an toàn giúp khởi động lại nhanh chóng 
® Tích hợp hệ thống làm mát không khí đảm bảo an toàn 


®Lưu lượng lớn cung cấp cho hiệu quả cao 


KHÔNG. Tốc độ (RPM) Độ ồn (dB) Động cơ(kW) Ampe Lưu lượng (L/phút) Thùng dầu) Dầu có sẵn Đơn vị trọng lượng (kg) c7 hxz£ 
Số tiền(L) 
0(Thanh) 50(Thanh) 350(Thanh) 700(Thanh) 
99030 12000 80 0,84 254110 TÍ1.3 7.1 1.2 0,9 số 8 7 32 _ 1 40 
13/220V 


Máy bơm thủy lực điện 99032, động cơ không chổi than 


®Van điều chỉnh áp suất bên ngoài cho độ chính xác cao 


®Tích hợp van xả an toàn đảm bảo an toàn 
®Động cơ tốc độ cao chổi than carbon có khả năng tự động bảo vệ khi chạy không tải và tắt máy bằng nút khởi động an toàn giúp khởi động lại nhanh chóng 
®Tích hợp hệ thống làm mát không khí đảm bảo an toàn 


®Lưu lượng lớn cung cấp cho hiệu quả cao 


KHÔNG. Tốc độ (RPM) Độ ồn (dB) Động cơ(kW) Ampe Lưu lượng (L/phút) Thùng dầu() Dầu có sẵn Đơn vị trạng lượng (kg) (37 T Lo{ 
Số tiền(L) 
70(Thanh) 350(Thanh) 700(Thanh) 
99032 1800 70 1.1 13/220V 16 1,5 0,85 số 8 7 33 - 1 42 
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